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[NTRODUCTION 


From the point of view of utilization of 
resources available for the production of 
zoods, there is a significant similarity be- 
-ween the labour force and the stock of cap- 
ital in place. Any degree of under-utiliz-— 
ation in either type of resource indicates 
che gap between potential and actual use of 
rhese resources. However, when the socio- 
9olitical implications of unemployed resources 
are considered, then the difference between 
capital stocks and labour becomes substantial. 


It is common knowledge that the stock of 
capital in place typically is not used with 
the same degree of intensity over the year. 
Recently, increasing attention has been fo- 
cused on the measurement of productive poten- 
Eial and the extent to which it is realized. 
[his capacity utilization measurement is an 
interesting way of examining the relationship 
between the total resources available and the 
level of potential output. Within this con- 
text, utilization measures could establish 
significant yardsticks indicative of trends 
and cycles in capacity utilization. 


Economists, particularly in the United 
States, in their efforts to measure capacity 
have developed a number of alternative methods 
varying from direct annual surveys to econo- 
metric models. 


At present in Canada, the Department of 
Industry, Trade and Commerce produces an index 
of capacity utilization for the goods-produc— 
ing industries by using the Wharton school 
trend-through-peak estimation procedures. (1) 
This index is derived from seasonally adjusted 
quarterly indexes of industrial production, 
Which are charted and the peaks selected by 
inspection. These peaks are considered to be 
the capacity output of the industry. Succes- 
sive capacity peaks are joined by a straight 
line to indicate the capacity during the in- 
tervening periods. Forward extrapolation of 
the same straight line generates capacity 
measures for periods following the last peak 
until the actual production index intersects 
the line. 


(1) These indexes are published in Rate of 


Capacity Utilization, Canada. Department 
of Industry, Trade and Commerce, Ottawa. 


INTRODUCTION 


Si 1'on se place dans la perspective de l'utili- 
sation des ressources disponibles, on constate une 
certaine similitude entre la main-d'oeuvre occupée 
et le stock de capital en place. Tout degré de 
sous-utilisation de l'une ou l'autres de ces res- 
sources indique qu'il existe une différence entre 
leur utilisation potentielle et réelle. Cependant, 
si l'on tient compte des implications sociales et 
politiques de la non-utilisation des ressources 
disponibles, la différence entre les stocks de ca- 
pital et la main-d'oeuvre s'accroit. 


Il est reconnu que le stock de capital en place 
n'est pas utilisé dans la m@éme proportion d'une 
année a l'autre. Depuis quelque temps, on cherche 
de plus en plus a mesurer d'une facgon précise la 
différence entre le potentiel de productivité et 
la productivité réelle. Cette mesure de l'utilisa- 
tion de la capacité peut servir 4 examiner la rela- 
tion existant entre l'ensemble des ressources dis- 
ponibles et le potentiel de production. De plus, 
une mesure de l'utilisation de la capacité pourrait 
servir a mesurer les tendances et les cycles a 
l'intérieur de celle-ci. 


Dans le cadre de travaux sur la mesure de la 
capacité, des @conomistes, en particulier aux 
Etats-Unis, ont mis sur pied un certain nombre 
d'autres méthodes de quantification allant des en- 
quétes annuelles directes aux modéles économé- 
SG te Sr. 


Au Canada, le ministére de 1'Industrie et du 
Commerce produit actuellement un indice de l'utili- 
sation de la capacité pour les industries de biens 
d'aprés les méthodes d'estimation de la tendance 
générale par les sommets de 1l'école Wharton(1). 

Cet indice est calculé 4 partir d'indices trimes- 
triels désaisonnalisés de la production indus- 
trielle, qui sont reportés sur un graphique sur 
lequel on choisit les sommets. On considére que 
ces sommets représentent la capacité de production 
de l'industrie. Les différents sommets atteints 
au cours de chaque trimestre sont reliés par une 
ligne droite de fagon 4 indiquer la capacité au 
cours de la période comprise entre deux sommets. 
Une extrapolation directe de cette méme ligne 
droite permet de mesurer la capacité pour la pé- 
riode comprise entre le dernier sommet jusqu'a 
l'intersection par l'indice de la production réelle 
de la ligne droite. 


(1) Ces indices sont publiés dans Taux d'utilisa- 


tion de la capacité, Canada. Ministére de 
1'Industrie et du Commerce, Ottawa. 


The Statistics Canada approach represents 
an alternative measure and is based on the 
capital-output ratio of each industry. It 
provides a basis for establishing the capacity 
output series with which actual output data 
are compared in order to derive the utiliz— 
ation rates. The definition of capacity in 
this procedure is the maximum output obtain- 
able under "normal" technological and market 


conditions. 


Some differences in level exist between 
the Statistics Canada series and those of the 
Department of Industry, Trade and Commerce. 
This situation is to be expected, of course, 
given the different estimation procedures 
underlying each set of measures. 


The Statistical Tables show quarterly in- 
dexes of capacity utilization in Canadian 
manufacturing broken down into various major 
groups according to the Standard Industrial 
Classification Manual, Revised 1970 from 1961. 


The methodology used to produce these in- 
dexes is based on a comparison of the actual 
output of an industry during a certain time 
period with the estimated capacity output 
during that period. (2) 


The estimated capacity output is based on 
a capacity capital-output ratio derived from 
the industry's gross stock of fixed capital, 
measured in 1971 dollars. These capital stock 
estimates are produced by the National Wealth 
and Capital Stock Section of Statistics 
Canada, and a brief outline of the method used 
to derive the estimates follows. (3) 


The measurement procedure underlying the 
capital stock estimates is known as the "per- 
petual inventory" method. Briefly, this meth- 
od involves the accumulation, over a period 
of years, of investment expenditures by in- 
dustry to obtain its capital stock in any 
given year. The basic ingredients required 
are: 


Annual investment series in current dollars 
by industry and category of expenditure; 


price deflators relating to the investment 
series; and 


estimates of the average economic life of the 
assets used in the various industries. 


(2) The concepts of capacity used follows the 
work of Daniel Creamer, "Capital Expansion 
and Capacity in Post-War Manufacturing", 
Studies in Business Economics, No. 72 
National Industrial Conference Board, New 
MOEK., L960. 

(3) Capital stock estimates are published in 
Fixed Capital Flows and Stocks, Cata- 
logue 13-211, annual. 


L'approche de Statistique Canada est en fait un 
autre genre de mesure et repose sur le coefficient 
de capital de chaque industrie. Elle permet d'éta 
blir des séries sur la capacité de production que | 
1'on compare aux données sur la production réelle | 
de facon 4 obtenir les taux d'utilisation. La ca~ 
pacité, d'aprés cette méthode, se définit comme le 
maximum de biens que l'on peut produire dans des 
conditions technologiques et commerciales "nor- | 
males". | 

Il existe certaines différences de niveau entre 
les séries de Statistique Canada et celles du mi- | 
nistére de 1'Industrie et du Commerce. I1 va sans 
dire que ces différences proviennent du fait que 
les méthodes d'estimation de chacun des ensembles 
de mesures sont différentes. 


Les tableaux statistiques présentent des indice 
trimestriels de l'utilisation de la capacité pour | 
les industries manufacturiéres du Canada ventilés | 
en principaux groupes selon la Classification des| 


activités économiques, revisée de 1970 pour la pé- 


riode commengant en 1961. 


La méthodologie inhérente au calcul de ces in-) 
dices repose sur la comparaison de la production 
réelle d'une industrie au cours d'une certaine 
période avec la capacité estimée de production au) 
cours de cette méme période(2). 


La capacité de production estimée est calculée’ 
d'aprés le coefficient de capital de capacité obt) 
nu 3 partir du stock brut de capital fixe de 1'in| 
dustrie, mesuré en dollars de 1971. Ces estima- 
tions du stock de capital sont produites par la 
Section de la richesse nationale et des stocks de) 
capital de Statistique Canada. Voici une bréve 
description de la méthode utilisée pour calculer 
les estimations(3). 


La méthode de mesure des estimations de stocks’ 
de capital est celle de "l'inventaire perpétuel".| 
En bref, il s'agit d'accumuler pendant un certain 
nombre d'années les dépenses d'investissement de 
l'industrie pour obtenir son stock de capital pou 
une année donnée. Les éléments fondamentaux néce 
saires sont: 


Les séries annuelles des investissements, par in- 
dustrie et catégorie de dépense; 


. 


les indices de déflation se rapportant aux séries! 
sur les investissements; 


les estimations de la durée de vie économique i 
moyenne des actifs utilisés par les différentes | 
industries. 

(2) La définition de la capacité utilisée ici esi! 
celle qu'a formulée Daniel Creamer dans ''Cap: 
tal Expansion and Capacity in Post-War Manufi 
turing", Studies in Business Economics, n° 7!) 
National Industrial Conference Board, New You 
1961. 

(3) Des estimations des stocks de capital sont 


publiées dans Flux et stocks de capital fixe 


n° 13-211 au catalogue, annuel. \ 


| 


[ 


| To illustrate the mechanics of the "perpet- 
1al inventory" method, an example of the ac- 
tual computing process is given. (Text Ta- 
»)le I summarizes the computational procedure 
nvolved in this example.) Assume that the 
‘apital assets in a particular industry remain 
nm production for 10 years before they are 
-etired. We start with year one and adjusting 
‘or prices, we accumulate the investment ex- 
venditures pertaining to the types of capital 
issets in question for a period of 10 years. 
‘m the tenth year, a measure of the gross 
stock of this industry's capital assets is 
ybtained. In the eleventh year, we deduct 
‘rom the accumulated total the investment 
xxpenditures of the first year and add the 
surchase of capital assets of the eleventh 
rear. We proceed in the same manner for all 
subsequent years. 


In the gross capital stocks, capital assets 


ire included at their full value during the 
mtire time they remain in the capital stock. 
nm other words, the deductions from gross in- 
restment are due to the fact that assets in 
juestion have ceased to exist. An alternative 
set of measures of capital stocks is derived 
yy adjusting the value of the assets in exis- 
ence for the wear and tear and obsolescence 
‘hey undergo during their service life; these 
sstimates are known as net capital stocks. 
‘alculations of net capital stocks are made 

yy applying a depreciation formula to the 

‘ross stock estimated. The net stock is 

qual to the difference between the cumulative 
ralue of past gross investment and cumulative 
.epreciation. 


The quarterly capital estimates are derived 
yy applying a linear interpolation to the 
mnual capital stocks. These stocks estimates 
re adjusted for pollution abatement expendi- 
ures and then combined with the seasonally 
djusted quarterly production indexes to de- 
ive quarterly capital-output ratios for the 
hole period. (4) 


These ratios are expressed in the Statis-— 
ical Tables in constant 1971 dollars in order 
© show the degree of capital intensity in 
the various industries. The minimum capital- 
utput ratio during this period indicates the 
iistorical capacity peak. When we divide the 
apital stocks series by the minimum capital- 
utput ratio, we obtain a series of potential 
utput. The annual capacity rates are ob- 
‘ained by applying the same technique to an- 
tual series on production and capital stocks. 


4) The indexes of industrial production used 
| are those published in Indexes of Real 
Domestic Product by Industry, Cata- 
logue 61-213, monthly and annual Supple- 
ment, Statistics Canada. 


Pour expliquer le mécanisme de la méthode de 
"L'inventaire perpétuel", voici un exemple du pro- 
cessus réel du calcul. (Le tableau explicatif I 
résume le processus de calcul.) Supposons que 
l'actif immobilisé de l'industrie demeure en pro- 
duction pendant 10 ans avant d'étre retiré. On 
commence par la premiére année et, aprés déflation, 
on accumule les dépenses d'investissement se rap- 
portant aux catégories de capital considérées pour 
une période de 10 ans. La dixiéme année, on ob- 
tient une mesure du stock brut des actifs immobili- 
sés de cette industrie. La onziéme année, on dé- 
duit les dépenses d'investissement de la premiére 
année du total cumulatif et on ajoute les achats 
d'actifs immobilisés au cours de la onziéme année. 
On procéde de la méme fagon pour toutes les années 
Suivantes. 


On regroupe dans les stocks bruts de capital 
les actifs immobilisés a leur valeur intégrale tant 
que ces actifs font partie du stock de capital. En 
d'autres termes, les déductions sur les investisse- 
ments bruts s'expliquent par le fait que les actifs 
en question ont cessé d'exister. On obtient un au- 
tre ensemble de mesures des stocks de capital en 
ajustant la valeur des actifs existants pour pren- 
dre en compte l'usure et l'obsolescence qu'ils su- 
bissent lors de leur durée de vie, et l'on appelle 
ces estimations stocks nets de capital. On calcule 
les stocks nets de capital grace a une formule 
d'amortissement que l'on fait intervenir dans les 
estimations des stocks bruts. Le stock net est 
égal a la différence entre la valeur cumulative 
des investissements bruts antérieurs et la dépré- 
ciation accumulée. 


Les estimations trimestrielles de capital sont 
calculées d'aprés une interpolation linéaire des 
stocks annuels de capital. Ces estimations des 
stocks sont ajustées pour tenir compte des dé- 
penses engagées au titre de la réduction de la pol- 
lution et ensuite combinées aux indices trimes- 
triels désaisonnalisés de la production pour donner 
les coefficients de capital trimestriels pour 
l'ensemble de la période(4). 


Dans les tableaux statistiques, ces coefficients 
sont exprimés en dollars constants de 1971 de fagon 
a indiquer le degré d'intensité de capital des dif- 
férentes industries. Le coefficient de capital mi- 
nimum au cours de cette période indique le sommet 
historique de la capacité. Lorsqu'on divise les 
séries des stocks de capital par le coefficient de 
capital minimum, on obtient une série de la produc- 
tion potentielle. Les taux d'utilisation de la 
capacité annuels s'obtiennent en appliquant la méme 
méthode aux séries annuelles de la production et 
des stocks de capital. 


(4) Les indices de la production industrielle uti- 
lisés ont été publiés dans Indices du produit 


intérieur réel par industrie, n° 61-213 au ca- 


talogue, Supplément mensuel et annuel, Statis- 
tique Canada. 


As the final step in this procedure, actual 
data for individual production indexes are 
expressed as a ratio of the potential output 
series in percentage form to obtain the index- 
es of capacity utilization. 


We summarize the procedure of measuring the 
capacity and operating rates in the following 
fashion: 


Let Ky = fixed capital stocks at time t, 


K 
let —2 = capacity capital-output ratio 


18 
fe) 
where K = fixed capital in benchmark 
period(5) 
and P_ = capacity output in the same period, 
f°) 
let Pe S BOUL CICS whe ese: (en 
and CP. = estimated capacity output at 
jeans Ie 
K 
Then-K. = 0;= CP,. 
1S a ie 
Bp 
f°) 
Pe x 100 = percentage of capacity utilized 
CP. at time t; that is, the capacity 


utilization rate. 


Of course, in subsequent periods, if a 
lower capital-output ratio occurs, it is 
adopted as the capacity ratio, and the entire 
series is adjusted accordingly. 


This formula was used to calculate the 
manufacturing industry capacity utilization 
rates shown in the Statistical Tables. The 
indexes for durable, non-durable and total 
manufacturing were derived by aggregation, 
using the same weights as the 1971 Real Do- 
mestic Product Index. (6) 


(5) As noted previously, this benchmark period 
is the time when the minimum capital- 
output ratio occured. 

(6) For the period prior to 1971 the data are 
not available on a 1971 base. To obtain 
a continuous record on a 1971 base, the 
indexes on a 1961 base were mechanically 
rebased to 1971 by multiplying by 100.0 
and dividing by the 1971 index value on 
a 1961 base. An adjustment has been made 
to the production indexes for Rubber and 
Plastics Products, and Miscellaneous Man- 
ufacturing, based on the annual Real Do- 
mestic Product Indexes, to capture the 
trend of the individual industries ac- 
cording to the 1970 Standard Industrial 
Classification, from 1961 to 1970. 


Enfin, les données réelles pour les indices de 
production individuels sont exprimées en tant que 
ratio des séries de la production potentielle en 
pourcentage pour obtenir les indices de l'utilisa- 
tion de la capacité. | 


Nous pouvons résumer ainsi la marche a suivre 
pour la mesure des taux d'utilisation de la capa- 


Cite ete dma citnveseers 


Soit K. = stocks de capital au temps t, 


K 
et soit giver coefficient de capital de la capacit 
fo) 
ou K = capital fixe au cours de la période 
2 repére(5) 
et P_ = production potentielle au cours de la méme 


période, 
soit P. = production réelle au temps t, 


et CP. = production potentielle prévue au temps t. 


K 


Al = E ‘ 
ors Ke SAO, CP. 
Je 
fe) 
1? eee aes ae 
“t x 100 = pourcentage de la capacité utilisée 
cP. au temps t; c'est-a-dire le taux d'uti 


lisation de la capacité. 


Bien entendu, lorsque l'on enregistre un coeffi 
cient de capital plus bas, au cours des périodes © 
qui suivent, on le considére comme étant le ratio 
de capacité, et toute la série est ajustée en con- 
séquence. | 


Cette formule a été utilisée pour calculer les 
taux de l'utilisation de la capacité des industri¢ 
manufacturiéres présentés dans les tableaux statis 
tiques. Les indices ont été calculés par agréga- 
tion tant pour l'ensemble des industries manufac- 
turiéres que pour les industries des biens durabli 
et non durables a partir des mémes pondérations q!. 
celles pour l'indice du produit intérieur réel de 
L971 Cpe | 


: 
: 
| 
; 


(5) Comme il a été mentionné auparavant, cette pé 


riode repére est le moment ou l'on a enregist’ 
le plus bas coefficient capital-—production. 
(6) En ce qui concerne les années antérieures a 
1971, les données ne sont pas disponibles sur 
la base 1971=100. Pour obtenir une continuit 
des données de ces années, les indices sur la’ 
base 1961=100 furent convertis arithmétiqueme 
a l'année de référence 1971 en les multiplian 
par 100.0 et en divisant le produit obtenu pa. 
la valeur de l'indice de 1971 sur la base de | 
1961=100. On a ajusté les indices de produc— 
tion de l'industrie du caoutchouc et des pro- 
duits en matiére plastique, et des industries’ 
manufacturiéres diverses, basés sur l'indice | 
annuel du produit intérieur réel de fagon 4 | 
connaitre la tendance des industries selon la 
Classification des activités économiques de 
1970, pour la période de 1961 4 1970. | 


TEXT TABLE I. Example: Assumed Service Life = 10 Years = L 


TABLEAU EXPLICATIF I. Exemple: Durée de vie supposée de 10 ans = L 


Data on Deflator Constant Discards, Columns Gross Depreciation Net Net stock, 
current year 12 = dollar move (3)-(4) stock, Invest- column (8) 
dollar 1.000 gross fixed column (3) column (5) ales (ann ) ment after 
gross fixed capital on 10 after 2L n a= columns cumulation 
capital formation years cumulation (3)-(7) 

formation columns 

i CIE 2) 

Aunée Données Indice de Formation Retraits, Colonnes Stocks Dépréciation Investis- Stocks 
sur la déflation = brute de descendre (3)-(4) bruts, sement net, 
formation 1.000 pour capital la colonne (3) colonne (5) > (K +k ) net colonne (8) 
brute de l'année 12 fixe en de 10 ans aprés 21 gms n= 1 colonnes aprés 
capital dollars cumul (3)-(7) cumul 
fixe en constants 
dollars colonnes 
courants GID) ee (2) 

Q) (2) (3) (4) GS) (6) @) (8) (9) 

q, a K Nn 
1 17.6 Sle 22.8 22.8 22.8 22.8 2258 
2 36.2 -825 437.9 43.9 66.7 4.5 39.4 62.2 
3 20.4 -857 23.8 23.8 90.5 se 15.9 78.1 
4 15),.3 855 BESS) 17.9 108.4 9.9 8.0 86.1 
5 19.7 . 868 22.7 PINT Sw 12.0 10.7 96.8 
6 Diaz +907 30.0 30.0 L6ied 14.6 15.4 12.2 
7 B50 -928 Cited oll 198.8 18.0 19.7 131.9 
8 20.5 -967 PAP) Dik ge 220.0 20,9 3 132.2 
9 1506 -979 14.1 14.1 234.1 DAs I &.6 123.6 

10 27.0 - 982 2755 Ze 261.6 24.8 ag) 126.3 

i 27.2 - 986 27.6 22.8 4.8 266.4 26.4 Wo? P27 

12 21.8 1.000 21.8 43.9 — 22.1 244.3 2D — 3.7 123.8 


The statistics presented here are only 
statistical estimates and they are not operat-— 
ing ratios based on either engineering mea- 
sures, such as productive machine hours, or 
survey results. 


Given the many conceptual and measurement 
problems surrounding the notion of capacity 
utilization, the utilization rates shown here 
are indicative of trends and cycles in the 
utilization of capital. The indicated level 
is only a statistical approximation and should 
be viewed as such. For example, a rate of 
100% indicates a high level of capital utili- 
zation which is considered a peak for the 
period observed. 


Ces chiffres représentent uniquement des ap- 
proximations et ne sont pas des coefficients de 
fonctionnement basés sur des mesures industrielles, 
comme les heures de production des machines, ni des 
résultats d'une enquéte. 


Etant donné qu'il existe plusieurs problémes 
relatifs A la notion du taux d'utilisation, il con- 
viendrait de noter que les taux d'utilisation pu- 
bliés ne constituent pas des mesures exactes, mais 
des statistiques indiquant les tendances et les 
cycles d'utilisation du stock de capital fixe. 

Par exemple, un taux de 100 % indique un haut ni- 
veau de l'utilisation de capital qui est considéré 
un sommet pendant la période observée. 


Statistical Tables Tableaux statistiques 


WZ 


FOOD AND BEVERAGES | 


ALIMENTS ET BOISSONS 


a an ee Ne eee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY | 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $¢ MILLIONS 
1961 I S242 3559.7 Bere 6464 96.6 
II 63.0 3610.0 2523 65.3 96.5 
III 65.7 3660.3 We G6e2 99.2 
LV 66.1 3710.5 DAS 67.1 98.5 
1962 1 66.4 3760.8 2210 68.0 97.6 
II 67.9 Bode rapa) 68.9 98.5 
Ui 68.1 3861.6 2420 69.9 97.5 
IV bbe t 3912.0 eee 70.8 96.2 
1963 I 69.3 3962.5 222 Te tea 96.7 
II 70.2 40072 2.22 2a 96.8 
III ws es 4052.0 Zoo Boe 97.0 
IV Tee 4096.6 2376 T4e1 97.4 
1964 +I 74.3 Al41e2 Pega 74.9 9922 
II 74.6 4188.0 218 75.8 98.5 
II! Tae 4234.9 2220 76.6 97.8 
IV 76.9 4281.7 2.16 77.5 99.3 
1965 I 76.8 4328.5 Perit) 78.3 98.1 
II 76.3 4379.6 pee T9e2 96.3 
I11 78.4 4430.7 2220 80.2 97.8 
IV 80.0 4481.8 2.18 Sie 98.7 
1966 I 80.6 4532.9 228 82.0 98.3 
II 82.0 4590.5 ZAG 83.0 98.7 
Tit 82.6 4648.1 2.19 84.1 98.2 | 
IV 84.4 4705.6 2-17 851 99.1 
1967 I 85.2 4163-2 2a 86.2 98.9 
I! 86.8 4824.8 2.16 87.3 99.4 
III 88.4 4886.5 2.15 88.4 100.0 
IV 88.8 4948.1 2e16 89.5 S92 
1968 I 89.2 5009.8 2218 90.6 98.4 
II 88.7 5067.9 ay 91.7 9667 
III 89.7 5126.1 22? 9227 96.7 
IV S17 5184.3 220 93.8 97.8 
1969 +I 92.0 5242.5 Zaveas| 94.8 97.0 
II 91.8 5303.3 2E24 95.9 95.7 
tia 93.5 5364.1 pee 97.0 96.4 
IV 94.2 5424.9 22h 98.1 96.0 
i970. I 95.3 5485.7 0G 99.2 96.0 | 
II 94.3 5552.3 2229 100.4 93.9 | 
Lr 96.2 5618.9 PI | 101.6 94.6 | 
IV 97.0 5685.5 2 $28 102.9 94.3 | 
1970 a 1 97.4 BS ed 2229 104.0 93.6 | 
II 99.4 5811.6 9807 10551 94.6 | 
III 101.9 5871.1 2. 24 106.2 96.0 | 
IV 100.9 5930.6 2.28 107.3 94.1 | 


US) 


FOOD AND BEVERAGES 


ALIMENTS ET BOISSONS 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL QUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT IGN D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
LO 72 I 101.9 5990.1 2-28 108.2 94.1 
{I 104.0 6048.7 2-26 109.3 OD ienk: 
Til 103.8 6107.3 2.28 110.4 94.0 
IV 106.7 6165.9 2224 111.4 95.8 
UT) I 106.1 6224-26 2-28 112.6 94.3 
II 104.4 6297.0 2-34 SSS) SNS U 
Ii! 106.3 6369.5 Zid IG 92.3 
IV 110.2 6442.0 recat 116.5 94.6 
1974 I 108.2 6514.5 2.34 117.8 91.8 
If 107.8 658642 2-37 TESS 90.5 
III 105.1 6658.0 2246 120.4 87.3 
IV 104.7 6729.8 2-50 Iai Tf 86.0 
EOS I 105.1 6801.7 Zcrmil: 123.0 85.5 
II 106.6 6852.5 2-50 123.9 86.0 
reist 108.8 6903.4 2246 124.8 87.2 
Iv 109.0 6954.3 2-48 WS Tf 86.7 
me 76 I 110.5 7005.2 2-46 126.7 87.2 
If 112.5 1043.9 2243 127.4 88.3 
Tele 5 i Ware) 1082.7 2044 128.1 87.9 
IV 111.4 THES 2-48 128.8 86.5 
HOTT I 112.4 7160.3 2047 129.4 86.8 
isl 112.6 7205.8 2-48 130.3 86.4 
Kets 112.5 725164 2.50 131.1 85.8 
IV LS of 7297.20 2249 13139 8662 
1978 I 114.5 734226 2249 132.8 86.2 
Il 1s 33 1386-5 Zi 133.6 84.8 
III 115.5 1430-5 2-50 134.4 86.0 
IV 117.4 7474.4 2247 135.1 86.9 
LS T9 I 119.0 7518.3 2245 135.9 87.5 
ist 118.9 MIC Ao 2-47 136.9 86.8 
Lit WIE OS) 162726 2-51 131 85.25 
IV 121.6 1682.2 2245 138.9 Bile 
1980 I 2a oat 7736.9 2047 139 319 87.0 
II 122.2 179924 2-48 141.0 86.7 
IU ICIS) 7862-0 2 aDD 142.2 84.1 
IV 120.2 1924.5 2-56 143.3 83.9 


1981 I 123.4 T9871 Zaye 144.4 85.4 
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TOBACCO PRODUCTS 


TABACS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 1 T2.3 165.5 1.30 77.0 93.8 
i ere Woe eeu 78.1 93.6 
tii Wee 170% 1 1232 T9<2 O226 
lV Tee 17224 1234 80.3 91.3 
1962. 1 75.8 174.7 1231 S13 9322 
II 74.9 P7561 33 81.5 91.9 
III 7504 M1526 iss On? 92.2 
IV eal 175.9 1% 32 81.9 92.9 
1963 1 78.8 Mos 3 1927 Bee 96.0 
at 79.0 i725 1.28 82.6 95.6 
an 78.6 178.8 1229 83.2 94.4 
IV 11.5 180.0 132 83.8 92.5 
196g) 3 1407 181.2 i336 84 24 88.6 
II 80.1 he2e7 1.30 85.1 94.2 
Ti 85.8 184.3 L222 85.8 100.0 
IV 84.5 185.8 1.25 86.5 O77 
1965 I 82.1 187.3 1.30 8722 94.2 
II 84.6 189.9 e268 88.4 95.7 
III 85.5 192.6 1428 89.7 95.4 
IV 86.1 195.2 1.29 90.9 94.7 
1966 4 89.2 197.9 1326 5 oT 96.8 | 
III 85.2 204.3 rae 95.1 89.6 
IV 90.5 20704 1230 96 6 93.7 | 
i967 I 93.6 21026 1.28 98.0 95.5 | 
1 93.4 24328 1.30 99.5 93.8 
tu 9241 ODT si 1434 101.1 91.1 
IV 90.5 22632 1238 10265 88.3 
i968 =o 89.7 pa e3 1.42 104.0 86.3 
II 89.1 226.0 1.44 105.2 84.7 
tart 89.9 228.8 1.45 106.5 84.4 
IV 92.8 P3125 1242 107.8 86.1 
1969 I 94.6 234.3 1.41 109.1 86.7 
re 93.1 236.2 1.44 110.0 84.7 
II! 92.4 b38% 1 L247 110.8 83.4 
IV 9307 240.0 1.46 11T?.7 83.9 
ey ae 9627 242.0 iteo aT? S7 85.8 | 
II 100.2 243.7 1.38 1135 88.3 
III 98.2 245.5 eee Ti4ass 85.9 
IV [0221 S&T 22 1.38 115.1 88.7 | 
1971 - 95.8 249.0 1.48 115.8 82.8 | 
99.1 250.3 1.44 1V6 64 85.2 | 
III 104.6 4 | 
1 e PASAT Posi. LT Aw 89.4 
* ls 253.0 1.38 117.6 88.3 | 


Wie 


TOBACCO PRODUCTS 


TABACS 
INOEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATION 
) INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I POT. 2 254.3 1.43 118.4 85.5 
| ri 102.3 25426 a4? 118.5 86-3 
Pri 104.5 25429 1.39 118.6 88.1 
Iv 104.6 25522 1239 118.8 88.1 
1973 I 104.6 255.5 1.39 118.9 87.9 
II 104.7 25525 1.39 118.9 88.0 
III 107.2 255-5 1.36 118.9 90.1 
IV 108.3 255.5 1.34 118.9 91.1 
1974 I 113.4 255.6 Ve2e 119.0 95.3 
II 114.7 259.0 1.29 120.6 95.1 
| ye 109.5 26264 1.36 2222 89.6 
| IV 114.9 26569 1.32 123.8 92.8 
mo75 «(OI 113.0 269.4 1536 Mash 90.1 
I! 109.5 271.4 154 126.3 Saat 
| III 113-5 273.5 £37 Wey bea 89.2 
| IV 117.9 S7554 1.33 128.2 92.0 
1976 I 117.5 277.4 1.34 #2901 91.0 
II 120.8 27762 1.31 129.0 93.7 
III 117.8 277A 1.34 128.9 91.4 
IV 114.3 276.9 L342 128.8 86.4 
1977 I 118.9 276.7 ga2 128.8 92.3 
| II 147.2 277.8 1.35 129.3 90.7 
PEt 1iscT 278-9 bez 129.8 89.1 
IV 121.6 279.9 1332 130.2 92.9 
1978 I 147.2 280.9 1-36 130.7 89.7 
II 109.2 282.0 1.47 131.2 S222 
ri 108.8 283-2 1.48 131.8 82.6 
Iv 182.2 284.3 1.44 132.3 84.8 
1979 I tV6.2 285.5 1.40 132.9 87.5 
| II 119.8 286.9 1.36 133.5 89.7 
ee 117.3 288.3 1.40 134.2 87.4 
Iv 114.8 289.7 1.44 134.8 85.2 
1980 I 119.5 290.4 1.39 135.5 88.2 
II L952 292.5 1.40 136.1 87.6 
nt 119.8 294.0 1.40 136.8 87.6 
IV 122.8 29544 Lats 13725 89.3 


1981 I 11361 296.9 1.49 138.2 81.9 
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RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


INDUSTRIE OU CAQUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


os eee ae ha eee ea Sa See SSS Sy ee ae 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
da pees pias; B oe ea | 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE | 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 35.0 459.3 2.44 64.9 54.0 
Ul 36.9 462.9 2.33 6564 5664 
Tit 39.9 46626 pina | 65.9 60.5 
IV 43.9 470.3 1.99 66.4 6601 
1962 I 45.1 474.0 1.95 66.9 6764 
ai 50.4 475.5 1275 67.2 75.0 
rest 53.4 AT Tad 1.66 67.4 192 
IV 52.4 478.7 1270 67.6 Thed 
1963 I 54.1 480.3 1.65 6768 TST, 
II 54.3 483.9 1.65 68.3 7924 
II! 50.7 487.6 1.79 68.9 TO 
IV 52e1 491.3 LenS 69.4 Tock 
1964 I 58.0 49520 1.58 69.9 83.0 
II 59.6 501.8 1.56 70.9 8461 
III 5604 508.6 1.67 Tues 78.5 
IV 58.7 515.5 1.63 72.8 80.6 
1965 I 59.8 52264 1.62 1368 81.0 
II 61.1 530.4 1.61 74.9 81.6 
III 61.2 538.5 1.63 4601 80.5 
IV 66.6 546.6 1.52 7a rd 86.3 
1966 I 71.8 554.7 1.43 78.3 91.6 
1a HLS 569.5 Pat 80.4 89.3 
Ti 68.8 584.3 1.58 82.5 83.4 | 
IV Ost 599.2 Pos? 84.6 83.5 | 
1967 I T2236 61461 ELST 86.7 83.7 
el 75.6 621.8 1.53 87-68 86.1 
III 84e1 629.6 1.39 88.9 94.6 
Iv PRA 637.3 1.50 90.0 87.8 
1968 I 91.1 645.0 P31 fa aes | 100.0 
I! 19-0 655.0 1.54 92.5 85.4 
III 78.2 665.0 1.58 93.9 83.3 
IV 87.7 674.9 1.43 95.3 92.0 
1969 I 91.6 684.9 1.39 96.7 94.7 
ri 93.2 TOL.5 1.40 99.1 94.1 
II! 90.8 718.1 Ve47 101.4 89.5 
IV 95.2 734.7 1.43 103.8 SuaT 
1970 I 95.7 75124 1.46 106.1 90.2 | 
Py 91.9 766.0 1.55 108.2 84.9 | 
ct 98.0 780.7 1.48 110.3 88.9 | 
91-2 79503 1.62 Ti23 Sif? | 
1971 e 92.41 809.9 1.63 114.4 80.5 | 
III ees ohne oe fedliet 82.1 
: 9e7 1.51 121.4 
IV 106.6 884.5 1.54 lees) ei | 


7 


RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INOUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAOQUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


INDEX OF GROSS GAP IWTVAES INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFEIC LENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
uo 7 2 I LOL 909.4 1.58 128.4 83.4 
Hea 116.3 927.4 1.48 131.90 88.8 
III Let 94525 WeoZ T3376 86.6 
IV 117.6 963.5 hs Bz 136.1 86.4 
03 I 126.5 981.5 1.44 138.6 Site 
1a 132.2 1008.2 1.42 142.3 DAS) 
JOLIN LeMans 11 1034.9 1.42 146.1 DBD 
IV 130.9 1061.7 Les 2), 149.9 87.3 
O74 I T3663 1088.6 1.48 Pare 88.7 
HI 131.8 1110.8 1.56 156.9 84.0 
1 128.5 gle sees a 1.64 160.0 80.3 
IV 137.0 1155.4 1.57 163.1 84.0 
97 5 I 121.9 1177.7 Mg Ife 166.3 ied 
I! 116.5 PESZ 10 1.90 168.3 692 
Bre MAB Gi 1206.3 Brug 170.4 1364 
IV 128.1 1220.7 Tce (FTE 17264 1423 
1976 I 133.0 VZ3 Sie WertZ 174.4 16.3 
Vi 134.1 1243.3 1.72 175.6 1664 
ek 139.4 1251.6 1.67 TKO Wisoe) 
IV 138.8 Ih BIS 1 1.68 177-9 78.20 
1977 I 144.1 1267.8 1.63 179.90 80.5 
Il 145.0 1275.8 1.63 180.2 80.5 
SCA 146.7 1283.8 1.62 181.3 80.9 
[Vv 143.8 1291.8 1.67 182.4 78.8 
1978 I 143.7 P2999) 1.68 183.6 tSied 
I! ELST 1306.5 1.60 184.5 82.2 
Ter Y Potton PSPS eZ T325 185.4 85.0 
IV 166.2 NSIS, 1.47 186.4 89.2 
1979 I 170.5 1326.6 1.44 187.3 NERY 
Il 172.4 1338.7 1.44 189.0 91.2 
DEL 176.4 1350.8 1.42 199.8 W2e0 
IV 166.7 1362.9 1.52 Gi ZeD 86.6 
1980 I WEST (a 1375.90 1-62 194.2 81.2 
I! 149.3 1385.1 Barge 195.6 1623 
PUY 145.8 1395152 1.78 197.9 74-0 
IV 150.4 1405.3 Fas 198.5 75.8 


1981 I Lise h ast 1415.4 1.74 199.9 1526 
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LEATHER 
CUIR 
[NOEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 8606 156.6 1.06 99.2 67.3 
II 89.5 156.5 1.02 99.2 90.2 
III Gle2 156.5 Teo 99.2 91.9 
IV 92.9 156.4 0.99 99.1 S307 
Eoo2” if 92.9 156.4 0.99 99.1 93.07 
vi S423 eae) 0.97 99.1 95.2 
eit 93,2 56.2 0.98 99.0 94.1 
IV 91.8 1956.04 1.00 98.9 92.8 
Boea) 9263 i56.1 0.98 98.9 94.3 
re 92.8 15603 0.99 99.1 93, .u7 
III 92.0 156.5 1.00 99.2 92.8 
IV 95.5 156.7 0.96 99.3 bee 
i964 1 96.9 15609 0.95 99.4 97.4 
II 96.9 157.0 0.95 99.5 97.4 
IIl o724 W572 0.95 99.6 97.8 
IV Vat 157.3 0.95 99.7 96.9 
1965 «I 98.4 57..5 0.94 99.8 98.6 
II 96.7 157.7 0.96 99.9 96.8 
{II 98.0 157-9 0.94 100.1 97.9 
IV 100.2 158.1 0.92 100.2 100.0 
ieee 4 99.5 158.4 0.93 100.4 99.1 
II 100.8 159.5 0.93 101.1 99.7 
III 97.8 160.7 0.96 101.8 96.0 
IV 99.1 161.9 0.96 {62.6 96.6 | 
1967 1 96.0 63.1 1.00 103.4 92.9 
II 94.8 163.9 Ps01 103.9 S13 
III eeee 16458 1.00 104.4 92.3 
IV 99.1 65 oer 0.98 105.0 9404 
i968 1 100.9 L66047 0.97 105.7 95.5 
it 103.5 167.9 0.95 106.4 97.3 
[41 100.9 169.1 0.98 7 ‘ 
: 107.2 941 
103.7 170.2 0.96 107.9 96.1 
1969 I 105.4 T7164 0.95 108.6 97.0 
II 105.7 r2.8 0.96 109.5 96.5 
rtd 103.1 Pi4.2 0.99 1 : 
y pee 10.4 93.4 
° 175.5 1.07 pe 62 86.0 
1970 1 95.5 176.9 EO | 
: 2-09 Pie. 
a ae iis Del EEC ea | 
IV 99.1 ae pe ee b822 
: - 113.4 87.4 
i 2 a | 99.4 Te eee 1.06 113-8 4 
tI 96.1 180.4 1.10 114.3 : ‘ : 
II! 100.5 eres 1.06 114.9 tee | 
IV 102.5 182.1 1.04 "5 87.5 
° 115.4 88.9 


ibs) 


LEATHER 
CUIR 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

72 2 96.8 183.0 1219 1260 83.5 

II 93.8 185.5 in16 117.5 79.8 

III 99.8 188.0 1.10 11934 83.8 

IV 95.8 190.4 116 12056 79.4 

1973 ~—O«I 98.0 192.8 1645 12230 80.4 

II 98.4 194.1 15 122.8 80e1 

III 99.8 195.5 1,45 12327 80.7 

IV 102.8 196.8 re 124.5 82.6 

74 | 103.4 198.2 1412 125.6 Bore 

II 105.7 199.9 119 126.7 83.4 

III 100.8 201057 1517 12728 78.9 

IV 98.6 203.5 Ks21 129.0 Tb. 

1975 I 99.0 205.3 1529 130.0 Teed 

lI 99.1 206.7 1322 130.9 1507 

III 100.3 208.1 1624 13446 TEA 

Iv 106.1 209.5 els 13267 80.0 

76 I 107.1 211.0 1.15 133.6 80.1 

II 108.4 Pays 7 1514 134.1 80.8 

ite 103.7 212.5 1220 134.6 Ti 

IV 103.3 21352 Ve2% 135.0 76.5 

ie77 =i 10122 214.0 Le24 135.5 7427 

II 96.1 214.5 1331 135.9 TOs 

III 96.7 295.41 1.30 13642 71.0 

Iv 9340 215.5 1.36 136.5 68.1 

1978 =I 10361 216.0 1523 136.8 1504 

II 108.6 Ay eet: 136.9 79.3 

Itt 103.9 216.5 L322 i374 75.8 

Iv 11257 216.6 G48 i3B7i.2 8252 

1979 I 110.4 P1628 1.15 187.3 80.4 

II 110.8 216.9 115 137.4 80.7 

ri 112.0 a | Weis 137.5 81.5 

Iv 105.2 Dire? eel 137-6 1656 

1980 I 106.8 Oa Wee 4 1'9 137.6 Tie 

II 109.1 218.4 re, 138.3 78.9 

III 11322 219.5 Le 139.0 81.4 

IV 109.6 220.6 A'S 12957 To.% 


1981 I 120.0 (af) bolt 1.08 140.4 85.5 
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TEXTILE 
TEXTILES 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 49.0 1365.6 4.37 91.3 53.7 
II 50.8 1362.9 eo’ Oe. 55.8 
III 53.5 1360.3 3.99 90.9 58.9 
IV 54.7 1357.0 3.89 90.7 60.3 
1962 I 55.7 1355.1 35°62 90.6 61-5 
rt 5762 1357.5 S572 90.7 63et 
Pit 59.3 1360.0 3.60 90.9 65-3 
IV 58.9 1362.5 3.63 91.0 64.7 
1963 I 59.8 1365.0 3.58 9152 65.6 
II 62.1 1373.9 3047 91.8 67.6 
II! 64.1 1382.9 3.39 92.4 69.4 
IV 66.3 1391.9 3.29 93.0 ines 
1964 I 68.0 1400.9 3.23 93.6 72.6 
1! Tet Pa220 7, 3.18 95.1 Loe 
III TOeT 1444.5 3021 96.5 tae2 
IV 69.3 1466.3 3.32 98.0 Oat 
1965 I 70.5 1488.1 3.31 99.4 70.9 
Ty 70.9 1513.6 3.35 101.1 Trel 
ia 74.5 1539.1 3424 102.8 AZe4 
IV 73.9 1564.5 3.32 104.5 Oe 
1966 I 74.5 1590.0 3.35 106.3 Oe 
II Tie 4 1609.3 3254 107.5 66.4 
III 71.8 1628.6 3256 108.8 66-0 | 
IV 75.3 1647.9 3.43 110.1 68.4% | 
1967 I Tee 1667.3 3.55 111.4 66.1 
II 74.3 1678.8 3.55 BE oc 66.2 
ri 76.0 1690.3 3.49 113.0 67.3 
Iv 77.6 170166 3.244 113.7 68.2 
1968 I 78.9 1713.0 3.41 114.5 68.9 
II 81.5 ily PN 3.32 115.2 70.8 
III 85.6 1734.4 3.18 115.9 73.9 
IV 89.9 1745.1 3.05 116.6 ike): 
1969 I 94.0 1755.8 2.93 Lhe 3 80.1 
II 98.1 Uiieee 2.83 118.4 82.8 
Lit 96.3 1788.7 2.91 119.5 80.6 
IV 92.8 1805.1 3-05 120.6 76.9 
1970 I S157 1821.5 3.12 Yate 7 75.3 
II 91.3 1836.2 3.16 P22 at 7424 | 
III 89.8 1850.9 3.23 P2567 72.6 
IV 93.0 1865.6 3.15 D247 74.6 
1971 I 96.0 1880.4 3.07 125.6 76.4 
es 97.5 1888.9 3.04 W26y6 2 7723 
II 100.9 1897.4 2295 P26.7 79.6 
IV 105.6 1905.9 2-83 27.3 83.0 


fal 


TEXTILE 
TE XTIEES 
INDEX OF GROSS CAPITAL INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO QUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DESEANICAPACT VE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 106.5 1914.4 2-82 127.9 83.3 
13 110.6 EOZ.0)'65 2072 NIG 5) 86.2 
EE 112.7 1926.7 2-68 128.7 87-5 
IV 118.4 1932.8 2256 129.1 tke 1 
O73 I 119.1 1938.9 2-55 129.5 91.9 
Il 118.8 1948.0 Zoot 130.2 Silver 
hat 117.6 NO Die: 2-61 130.8 89.9 
IV 122.0 1966.1 2253 131.4 92.9 
1974 I 23163 MS T/syo3t Coy ant 131.9 93-4 
II 119.0 1986.0 2-62 N25 Tf 89.7 
eat BLT 233 1996.9 2-67 133.4 87.9 
IV 108.5 2007.8 2-90 134.1 80.9 
1975 I 106.5 2018.8 2.97 134.9 79.0 
II 107.9 2029.6 2-95 135.6 79.6 
III 115.0 2040.5 2.78 136.3 84.4 
IV 118.8 2051-4 2e71 137.0 86.7 
L976 I 116.9 2062-4 2.77 137.8 84.8 
II 111.8 2068.8 2-90 138.2 80.9 
1 ta 113.8 2075.3 2-86 138.6 82.1 
IV Ze 2081.7 2-90 eos Ul 80.9 
1977 I a9 2088.2 2-83 139.5 83.1 
II 120.2 2082.6 2-72 139.1 86.4 
Et 121.8 20 Tel 2268 138.8 87.8 
IV 122.9 2071.5 2-64 138.4 88.8 
1978 I 122.2 2065.9 2.65 138.0 88.5 
II T2365 2064.4 2-62 WSS 89.5 
II! 124.5 2062-9 2.60 137.8 90.3 
IV 131.5 2061.5 2246 137.7 CAS 
1979 I 134.2 2060.1 2-41 137.6 97.5 
LI 134.4 2062.1 2-41 137.8 97.6 
1G 13169 2064.2 2.35 137 39 100.0 
IV 134.7 2066-1 2-41 138.0 97.6 
1980 I 131.2 2068.1 2-47 138.2 95.0 
TI 124.5 2072.3 2-61 138.4 89.9 
i 129.4 2076.5 Cave 138.7 93.3 
IV 136.1 2080.7 2-40 139.0 97-9 


1981 I 136.9 2085.0 2239 139.3 9855 


LE 


KNITTING MILLS 


BONNETERIE 
INDEX OF GROSS CAPITAL INDEX OF CAPACITY , 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION / 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE | 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX | 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION | 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 1 47.6 173-9 2.15 82.5 57.7 
Pi 48.7 175.0 Pre. 83.0 58.7 
Tii 50.0 iG. 2 DisiO? 83.6 59.8 
IV 51.1 Lives 204 84.1 60.8 
1962 I 52.1 178.5 Doe 84.7 61.5 
Ik 52.8 179.4 2.00 85.1 Good 
III 54.3 180.4 1.96 85.6 63.5 
IV 55.2 181.3 1.93 86.0 64.2 
1963. J 57.8 182.2 1.86 86.4 66.9 
II BOT 184.1 1.79 87.3 69.5 
Ill Giles 186.0 1.79 88.2 69.5 
IV 61.7 187.8 irs 89.1 69.3 
1964 =! 62.6 189.7 1.78 90.0 69.6 
tal 64.9 T5166 ere 90.9 71.4 
III 65.0 193.6 1.75 91.8 70.8 
lV 65.1 195.6 hares 92.8 70.2 
1965 I 6602 197.6 1.76 93.7 LO. 
It 66.3 199.4 1.77 94.6 TOeL 
III 67.6 BOle2 75 95.4 70.8 
IV 68.7 202.9 1.74 S662 T1e4 
1966 I 69.7 204.6 Te) 97.0 ya ae:: | 
ei 68.1 206.4 1.78 97.9 69.6 | 
Lit 6TeT 208.3 14,81 98.8 68.5 | 
IV 67.2 210.1 1.84 99.7 674 i 
1967 I 65.7 212.0 1.90 100.6 6543 
II 67.0 Awe) 1.86 100.4 66ar 
Diet 67.9 15 1283 100.3 67.7 
IV 69.3 Dis 13979 100.1 69.2 
1968 I 73.5 210.8 1.69 100.0 73.5 
II 77.5 210.9 1.60 100.0 77.5 
Ill 80.8 eu1.0 1.54 100.1 80.7 
IV 83.8 pa 1.0 1.48 100.1 83.7 
1969 “1 83.5 21.1.0 1.49 100.1 83.4 
fl 85.8 21229 1.46 101.0 85.0 
Ill G7.3 214.9 1.45 101.9 85.6 
IV 87.9 216.8 1.45 102.8 85.5 
1970 — 1 90.4 218.7 1.42 103.7 87.1 
Gi 89.3 219.8 1.45 104.3 85.7 
EET 90.1 221.0 1.44 104.8 86.0 
IV 94.0 222.1 1.39 105.3 89.2 
see: a 2401 223.3 1.40 105.9 88.8 | 
95.1 Oot 1.39 106.3 89.5 | 
[ry 103.4 225.0 1.28 106.7 96.9 | 
IV 107.1 225.8 ep foi 100.0 | 
{ 
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KNITTING MILLS 


BONNETERIE 
INDEX OF GROSS CAPT TAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DEM EARCAPACT TE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 98.0 226.7 1.36 107.5 Millis 
Gat 106.4 2 (shes: Hee 2a 108.9 lots 
rey 107.8 BCS We Zit 110.2 97.8 
IV 108.0 23522 1.28 SUika bots) 96.8 
1973 I 109.5 238.1 1.28 MalZacs§s) 97.0 
II 112.1 240.8 1.26 14 6 2 98.1 
Prt 110.7 24326 1.30 115.5 95.8 
IV NABI 24664 1.28 EUG Te 97.3 
1974 I 116.7 249.3 1.26 118.2 98.7 
II 107.7 250.5 Lee 37; 118.8 90.6 
rest 103.9 251-8 1.43 119.4 87.0 
IV 100.4 253.0 1.48 120.0 83.7 
1975 I 102.8 25462 1.46 120.6 85.3 
II 106.9 25364 1.40 120.2 88.9 
PUY 105.2 (a BWar Al 1.41 119.9 87.8 
IV 109.0 Zien 1.36 19'S 5 Ore) 
1976 I 102.0 Zo bee 1.45 sks jeul 85.6 
I! 106.7 251.0 1.38 TLL) 89.6 
III 104.0 250.9 1.42 119.0 87.4 
IV 101.8 250.8 1.45 1B STS O 85.6 
ont 7 I 99.0 250.7 1.49 118.9 83.3 
Il SIDES) 250-1 eS 118.6 80.8 
III 100.5 249.5 1.46 118.3 84.9 
IV 100.9 248.8 17. 4:5 118.0 85.5 
1978 I 98.8 248.2 1.48 Ts We eat 83.9 
Il 103.5 24726 1.41 IT a 88.1 
fe 103.4 24721 1.41 (ere 88.2 
IV 105.1 246.4 1.38 116.9 89.9 
ivT9 I 108.3 245.8 1.34 116.6 92.9 
I! habe eset 245.8 1.27 116.6 SW ae 
GH 110.8 245.8 1.31 116.6 95.0 
IV 110.7 24528 1.31 116.6 95.0 
1980 I 110.7 24529 1.31 116.6 94.9 
I! 108.6 245.9 135 116.6 93-1 
| te Gat 114.0 246.0 Le 211, 116.7 Silent, 
IV 113.6 246.0 Ve 2er 116.7 97.4 


1981 I 1 bo by Ugg 246.1 1.30 116.7 95.2 


24 
CLOTHING 
VETEMENTS 
INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE OE WERK ICAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I ete 249.1 0.56 Pr4..8 62.9 
1 1350 249.9 0.55 Ti 522 64.0 
III 74.9 250.8 0.54 115.6 64.8 
IV 7526 25%s 7 0.54 116.0 6502 
1962 I 76.7 252-6 0.54 116.4 65.9 
leat Lie gray 2536 0.53 6 9 66.0 
Ii! 78.6 25406 0.53 17s 3 67.0 
IV Toa2 25526 0.53 117.8 66.4 
1963 I 79.7 25626 aay? ness 6764 
II 81.1 25861 0252 119.0 68.2 
III 81.9 259.6 0.52 119.6 6864 
IV 83.3 261.1 0.51 120.3 6962 
1964 I 85.3 262.7 0.50 reid TOsD 
II 84.7 264.7 0.51 P2220 69.4 
II! 85.3 26668 0.51 123.0 69.4 
Iv 86.7 268.8 0.50 123729 70.0 
1965 I 86.9 270.9 0.51 124.9 69.6 
II 8722 Ztsel eS yea | 69.1 
Lit 88.5 276.5 0.51 127.4 694 
Iv 90.6 PAD et 0.50 128.6 70.4 
1966 I 90.1 281.8 0.51 129.9 69.4 
II 91.0 26302 0.51 130.5 69.7 
bist 92.0 284.6 0.50 T3le2 70.1 
IV 90.6 286.0 0.51 131.8 68.7 
1967 I 89.8 287.25 0.52 132-5 67.8 
II 89.6 28725 0.52 132.5 67.6 
ai 88.8 28725 0.53 132.5 67.0 
IV 89.6 28726 0.52 132.6 67-6 
1968 I 91.5 Date? 0.51 132.6 69.0 
II 93.5 287.7 0.50 132.6 70.5 
III 92.9 287. tT 0.50 132.6 TOs L 
IV 92.9 28726 0.50 132.6 706.1 
1969 I 93.6 287.6 0.50 132.6 70.6 
ie 94.6 288.1 0.50 132.8 TH 2 
sg ia 94.7 288.6 0.50 133.0 Pl, 2 
IV 94.3 289.0 0.50 133.2 70.8 
1970 I 94.7 289.5 0.50 133-4 hit. O 
II 93.3 288.3 0.50 132.9 Tec 
II! 92.9 287.2 0.50 132.4 T0s2 
IV 95.7 285.9 0-49 131.8 72.6 
1971 I a 
- 99.6 284.7 0.46 hel Way 75.9 
96.5 279 24 0.47 128 
Ill “i -8 74.9 
0.7 27422 0.44 l 
IV eel a 2604 Lec Pal 
° 0.42 123.9 83.3 


25 


CLOTHING 
VETEMENTS 
| INDEX OF GROSS CAPITAL-— INOEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT LN DUC ES DESIZA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

HoT 2 I 106.6 ZO raul 0.40 121.5 Siok 

10 102.6 264.7 0.42 122.0 84.1 

felt 107.4 265.28 0.40 WZBSS 87.7 

IV 110.4 26669 0.39 123.0 89.7 

973 I 107.8 268.0 0.40 123.5 87.3 

Dt 114.7 PASE) 0.38 124.9 91.8 

|G Pie9 274.1 0.38 126.3 2h5 2 

IV 118.0 Calilcotl 0.38 NATSU 92.4% 

EO T4 I 114.1 280.2 0.40 129.1 88.4 

II 11529 281.2 0.39 129.6 89.4 

1G Ge 112.8 282.2 0.41 130-1 86.7 

IV 115.2 283-1 0.40 130.5 88.3 

S75 I 111.6 284.1 0.41 130.9 85.2 

II 113.6 282.7 0.40 130.3 87-22 

IT! 114.7 281.3 0.40 MAD G 88.5 

IV 122.8 DUDS) 0.37 129.0 235 2 

1976 I U2 Dieu: 278.5 0.36 128.4 Moe 

II Vee 279.8 0.37 EZ97S0 Dies 

Tit 12003 281.2 0.38 129.6 92-8 

IV 114.6 282.5 0.40 130.2 88.0 

oT 7 I 115.3 283.8 0.40 130-8 88.1 

tl ibibiayesl 28461 0.40 130.9 Sif 

ray 113.5 284.5 0-41 131.1 86.6 

IV 108.8 284.8 0.43 131.3 82.9 

1978 I Wa UI Uf 28522 0.40 131.4 88.0 

Il Gs 286.5 0.40 UA25 (0) 87.8 

DA 122.0 287.8 0.38 NBZG(S) 92.0 

Iv SS eZ 289.0 0.35 133.2 100.0 

179 I 127.8 29023 Ona 133.8 MBg= 

Lt 128.0 Zo roal: 0.37 134.4% 9522 

14 al 27/6 PRS) BS (A 0.38 135.1 94.1 

IV (ed Faey sh 294.7 0.39 135.8 90.5 

1980 I L363 Zo Orec 0.43 136.5 83.0 

If 110.7 297.4 0.44 137.1 80.8 

LON 116.4 298.6 0.42 137.6 84.6 

IV 113.8 29928 0.43 IS 6e2 82.4 


1981 I 114.5 301.1 0.43 138.8 82.5 


wood 
BOIS 
INOEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
161. -1 60.9 1102.0 TE26 Tole 84.9 
II b4e2 PEs. 2 Peete 72.6 88.5 
Taal 66.9 1128.4 2.10 ee 9154 
IV 65.0 1141.6 ZB19 743 87.5 
omen ak 66.3 1154.8 Deng 75 2 88.2 
II Boer 1164.5 rage 75.8 90.7 
tit Ty 1174.2 2.06 16.4 93.0 
IV Tie 1183.8 DOT Te 92.4 
1943) 7320 93.5 2.04 at dal 94.0 
II T3200 1204.7 2.06 1804 93.1 
II! 74.8 121650 203 7901 94.5 
IV 7504 ele 203 79.9 94.4 
i966  § 80.6 1238.5 1.92 80.6 100.0 
et Tae 1254.0 203 B1.6 94.4 
tae 82.4 1269.6 1.92 82.6 99.7 
IV 81.9 128522 1.96 83.6 97.9 
1965 I 80.8 1300.9 regen 84.7 95.4 
II 81.0 1322.1 203 86.0 94.1 
iif 83.6 1343.3 2.00 87.4 95.6 
IV 86.6 1364.5 1.96 88.8 97.5 
19660 Bae3 1385.7 2.07 90.2 92.4 
II 86.0 1403.7 2.03 91.4 94.1 
III 85.5 142127 2.07 92.5 92.4 
IV 84.9 1439.7 rapa! SEAT) 90.6 
19467 { 86.9 1457.7 2.09 94.9 91.6 
II 86.9 1463.5 P10 95 
+2 Uae, 
III 88.0 1469.4 2.08 95.6 92.0 
IV 83.5 1475.3 220 96.0 8720 
1968 ~+#'I 82.6 1481.2 2.24 96.4 85.7 
II 87.6 1498.8 2.13 z : 
III 97-5 89.8 
90.5 1516.4 2209 98.7 eye, 
IV 95.6 1533.9 2.00 99.8 95.8 
1969 of 91.4 
= ee T5515 (eM 2 101.0 90.5 
. 1591.3 2.05 103.6 93.3 
Ill 92.5 1631.2 FBO 10 : 
IV 93.8 tevlei ees ae 
x 2.22 108.8 86.3 
1970 I 93.5 
“ ete ees gece ee) 84.0 
ea 89.0 1779.4 2.49 oe ae 
IV 92.6 1813.5 2.44 118.0 sete 
1971 I 9221 1847.7 
; 2.50 
re aciy Laas Bs 90 120.1 16% 
III 104.1 1914.3 2.29 yas ge? 
IV 107.5 : go2 83.7 
1946.1 2s 126.5 85.0 


wood 
BOIS 
[a me a ee SE 
INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
| PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
| INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
| 1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 105.6 1979.0 2.33 W28.7 82.0 
i Be 108.8 2043.4 2.34 132.9 81.9 
IV Lives 2075.25 2.20 135.0 Store 
1973 I 119.8 ZLO07. 7 2.19 137.0 87.5 
II 119.0 2158.1 2.26 140.3 84.8 
Itt 120.8 2208.5 22.28 143.5 84.2 
| IV 125.3 2258.8 224 146.8 85.3 
e74 L271 2309.2 2426 150.0 84.7 
! II L2Ts3 2360.8 OR G2 153.3 Toa 
| LES 11222 2412.5 2.68 156.7 Toe 
IV 99.9 2464.1 BLOT 169.0 62.4 
L975 I 102.3 251567 3-06 163.5 62.6 
| i 100.9 2598.9 B21 168.9 59.7 
IV LE7ST 2640.4 2079 171.6 68.6 
L976 I 12422 2681.9 2.69 174.3 Ties 
II 130.9 ATT 2 £5 2.58 176.3 74.3 
1 i ey nr 2743.1 2.59 178.3 73.9 
IV 136.9 2773.7 2.52 180.3 7529 
1977 I 139-7 2804.3 2.50 182.3 76.6 
! 1] 132.8 2827-7 2265 183.8 Looe 
Oe 138.0 PEST? 2.57 185.3 74.5 
IV 141.4 2874.6 2.53 186.8 7507 
1978 I 139.0 2898.0 2-60 188.3 73.8 
| ee 144.6 2930.4 2.52 190.5 75.9 
| EYt 148.2 2962.8 2-49 192.6 77.0 
IV 149.5 2995.2 2.49 194.7 76.8 
| 
1979 I 142.2 3027.7 2-65 196.8 Toad 
II 147.9 3070.1 2-58 199.5 ieee 
lit 145.6 3112.5 2.66 202.3 y (aes) 
IV 141.0 3154.9 AY ko, 205.0 68.8 
1980 I 142-2 3197.3 2.80 207.5 68.4 
I! 134.3 3234.5 3.00 P10 Ss? 63.9 
III 137.4 B2i71.7 2.96 212.6 64.6 
IV 145.4 3308.9 2.83 P15<1 67.6 


1981 I 149.3 3346.2 BTS) ZiT <> 68.7 
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FURNITURE AND FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


oe ea oh at ee a a a 
Be et en, ae 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POWENTEELEE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

1961 I D258 190.4 0.99 oe 70.0 

Il 58.0 191.2 0.95 1926 UZSS 

et 59.7 192.0 0.92 19.9 T4.7 

IV 60.5 Grea Oo 9Z 80.2 1504 

1962 I 61.1 Leaks & 0.91 80-6 1568 

II 62.2 W252 0.89 80.4 17.3 

UA 63.2 193.0 0.88 80-3 78.7 

IV 63.9 192.8 0.87 80.3 1926 

1963 I 65.2 192.6 0.85 80.2 81.3 

Jet 65.9 193.1 0. 84 80.4 82.0 

III 68.0 LO Sear 0.82 80.6 84-3 

IV 69.0 194.2 0.81 80.8 85-3 

1964 I 10.4 194.8 0.80 81.1 86.8 

II 71.4 NO sS) 0.79 81.6 87.5 

III 122 OM ion 0.78 82.1 88.0 

IV 75.0 93 s3 0.76 82.6 90.8 

1965 I 718.6 199.5 0.73 831 94.6 

II 81.1 203.8 0.72 84.8 95.6 

II! 82.7 208el 0.72 86.6 Bo = 

IV 86.1 Nay 0.71 88.5 97.3 

1966 I SOS 216.9 0.69 90.3 100.0 

I! Vo Z LCCOS 0.69 92.6 Soe 

III 94.0 22862 0.70 95.0 98.9 

IV 94.9 BBS, 0.72 97.4 96.5 

1967 I 93.8 239-6 0.73 99.8 94.0 

I! 94.8 24422 0.74 101.7 Ci8io @ 

III 9522 248.9 0.75 103.6 91.9 

IV 94.1 253.6 O77 105.6 89.1 

1968 I GS 258.3 0.78 107.5 88.8 

Il 96.8 263.5 0.78 109.7 88.2 

Jey 97.3 268.8 0.79 111.9 86.9 

IV 99.4 274.0 0.79 114.1 87-1 

UI69 I 101.7 PAUSIGE: 0.79 116.3 87.5 

I! 102.4 280.9 0.79 116.9 87.6 

Ii! 103.5 282.5 0.78 117.6 88.0 

IV 103.4 284.2 0.79 118.3 87.4 

1970 I 100.3 285.9 0-82 119.0 84.3 

Il 95.0 289.5 0.88 120 

25D 78.8 

Hay 95.0 Aaa M 0.89 122-50 VraS 

IV 9424 296.6 0.90 123.5 16.4% 

BOL I 89.0 300.2 0.97 124.9 Wiss 

hat 97.4 302.3 0.89 125.8 T1724 

Lae 105.9 304-5 0.83 126.7 83.6 

IV 107.3 306.6 0.82 127.6 84.1 


ZY) 


FURNITURE AND FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POVENTTEREE DES RASCAPRAG IME 
1971=100 $ MILLIONS 
ES 12 I 107.1 308.8 0.83 P2385 83.3 
I] Yi3 <2 BAG Os (hs) 130.0 87.1 
isigh 117.4 315.6 OriaG 131.4 89.4 
IV UAL ore S18i69 0.75 132.8 92.1 
LIS I T2469 322-3 0.74 134.2 93.1 
re 125.4 S259 0.75 136.5 91.9 
ig LUSIS 333.5 0.80 138.8 86.4 
IV 126.0 339.1 OneaG 141.2 89.3 
1974 I MS O%e.2 344.7 0.76 143.5 90.7 
II 133.0 351.8 0.76 146.5 90.8 
PY! Toul 359.0 0.81 149.5 85.0 
IV 118.0 366.1 0.89 152.4 T124 
LOTS I 116.7 Bi 3ie3 0.92 15524 UDovt 
II 109.2 37726 0.99 15722 69.5 
DY 118.9 381.9 0.92 NS I610 74.8 
IV 118.3 386.1 0.94 160.7 17326 
1976 I T2n5 390.4 1.00 162.5 69-2 
II 120.3 3922 0.94 163.2 73-7 
II! 119.1 394.1 0.95 164.0 YAO 
IV 119.1 Be aGw) 0.95 164.8 UCGE 
STAM I EUS ae B9itert 1.03 165.5 Oifol 
tit 106.6 B99 1.08 166.1 64.2 
piel 106.2 400.6 1.08 166.7 63.7 
IV 106.8 401.9 1.08 167.3 63.8 
1978 I EUECS 403.2 1.04 167.8 66.7 
tl 116.0 404.0 1.00 168.2 69.0 
Ii! U5. 3 404-8 1.01 168.5 68.4 
IV 118.6 405.7 0.98 168.9 71022 
OTS I 116.9 406.6 1.00 169.2 69.1 
II 119.6 407.9 0.98 169.8 710.4 
Tick 116.1 409.3 1.01 170.4 68.1 
IV 111.6 410.7 1.06 170.9 65.3 
1980 I PUES SS 412.1 1.02 Wit e5 67.4 
I! 113.3 413.5 1.05 172.1 65-8 
Prt 113.8 414.9 1.05 TZU 65.9 
IV 114.6 416.3 1.04 Wis 3 66.1 


1981 I 120.9 417.7 0.99 Li3~9 69.5 
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PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPIERS ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO QUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 63.1 4574.4 4.75 6842 92.5 
II Goel 4613.7 4.82 68.8 Sre1 
ee 6364 4653.20 4.81 694 91.4 
IV 64.3 469261 4.78 70.0 91.9 
1962 i 65.1 AU3ie2 4.76 70.6 92.3 
I! 65.5 476520 LETT Tied 9242 
III 66.3 4798.8 4.74 71.6 92.6 
IV 65.8 4832.5 4.81 TL 91.3 
1963 I 65.3 4866.2 4.89 72.6 90.0 
Tat 69.3 4916.4 4.65 73.3 94.5 
Pit 70.0 4966.7 4.65 Te21 94.5 
IV Tak 5016.8 4.56 74.8 96.4 
1964 I 74.0 5067.0 4.49 75.6 97.9 
II 75.0 5152.7 4.50 76.8 97.6 
eet Ttee 5238.5 4245 78.1 98.8 
IV 79.4 5324.2 4.40 79.4 100.0 
1965 I 78.7 5409.9 4.51 80.7 97.5 
II 79.1 552561 4.58 82.4 96.0 
III 81.5 5640.3 4054 84.1 96.9 
IV 82.9 5755.5 4.55 85.8 96.6 
1966 I 85.8 5870.8 4.49 87.6 98.0 
Et 8724 6018.2 4.51 89.7 Ste 
III 87.8 6165.7 4.60 91.9 95.5 
Iv 86.8 6313.1 4.77 94.1 9202 
1967 I STail 6460.5 4.83 96.3 91.0 
ie 85.1 6582.6 5.07 98.2 86.7 
IT! 86.9 6704.7 5.06 100.0 86.9 
IV 85.3 6826.8 5.25 101.8 83.8 
1968 I 87.0 6949.0 5.24 103.6 84.0 
Il 93.7 7012.4 wear 104.6 8926 
VE Si.2 7075.8 5.32 105.5 82.6 
IV 92.4 TUS9 1 5.06 106.5 86.8 
1969 I 97.1 UZ0204 4.86 107.4 90.4 
II 99.1 7268.8 4.81 108.4 91.4 
rit 1O262 7335.3 4.70 109.4 93.4 
IV 102.1 7401.7 4.75 110.4 92.5 
1970 I 102.8 7468.1 4.76 T1154 9263 
II 100.2 7564.8 4.95 11258 88.8 
It! 95.4 7661.6 5.26 11453 83.5 
Iv 100.9 7758.3 5.04 115.7 STi2 
1971 I : 
- 98.1 7855.0 S224 1v6e0 84.1 
9724 795504 5.33 11622 82.4 
rolet KOOSS 8055.9 BC 748! eke hes 7) 84.0 
IV 103.9 8156.3 Be te 12 85.8 
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PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPIERS ET INDUSTRIES CONNEXES 


a a a ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PORENTUVAL UTILIZATION 

PRODUC TION STOCK RATIO OUTPUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DEFEA CAPACT IE 

1971=1900 $ MILLIONS 

ON 2. I 105.2 8256.8 Seis 122.7 85.7 

II 109.0 8325.0 4.299 123.7 88.1 

Haya 109.1 839322 5.03 124.7 87.5 

IV PZ 8461.4 4.90 125.8 89.6 

LOTS I 115.8 8529.7 482 127.0 91.2 

st 121.4 8572.8 4.62 127.6 95 et 

1 108.3 8615.9 5e21 128.3 84-4 

IV 1 ASeD 8659.0 4-82 128.9 Oire!: 

1974 I 126.5 8702.1 4.51 LAST SUA 

II 126.6 8757.5 4.53 130.5 97.0 

1 123.8 8812.9 4.66 131.3 94.3 

IV 118.1 8868.3 4.92 3/26) 1 89.4 

SM) I 110.9 8923.8 5-26 132.8 83.5 

iM 107.6 8968.0 5245 133.4 80.7 

fYE 92.8 9012.3 6235 134.1 69-2 

IV 85.4 9056.5 6-93 134.7 6364 

1976 I 99.8 9100.7 5-96 135.4 U2et 

I! 118.6 9164.5 De OD 136.3 87.0 

FE 118.9 9228.3 5-08 U3he3 86.6 

IV 115.0 9292.0 5228 138.2 83-2 

LOTT I 113.8 SBISBAT/ 5-38 NOS) A 72 81.8 

II 113.4 9406.5 5242 P3909 81.0 

II! 112.4 9457.4 5-50 140.7 lies 

IV eS 9508.3 5.30 141.4 82.9 

1978 I 121.9 9559.2 Des 142.2 85.7 

I! 125.6 9559.5 4.98 142.2 88.3 

Hii 127.1 9559-9 4.92 142.2 89.4 

IV 126.5 9560.3 4.94 142.2 88.9 

BITS I Neots) 9560.7 4.70 142.2 93.4 

I! 131.4 9572.7 4.176 142.4 Sas 

III 133.0 9584.7 4-71 142.6 93763 

IV 135.0 9596.6 4265 142.8 94.6 

1980 if U3teD 9608.6 4.57 142.9 96-2 

I! 132.6 9706.6 4.79 144.4 91.8 

Er 128.5 9804.7 4.99 145.9 88.1 

IV P2969 9902.8 4.98 147.3 88.2 


1981 I 131.9 10000.9 4.96 148.8 88.7 
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PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSION, PUBLICATION ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 69.3 Ses 1.41 Tes 89.4 
II 68.8 Snort sev) 78.1 88.1 
Ti 70.6 924.2 eel 78.6 89.8 
IV lay 930.6 1-40 Te 2 89.9 
1962 +I 71.9 937.0 1.40 79.7 90.2 
I! Tiss 945.2 eae 80.4 88.7 
II! Tool 953.5 14 Sie 88.9 
IV Ted 961.7 1044 81.8 87.6 
1963 I Ties 969.9 1.44 82-5 8 Tew 
II Taal 981.9 1.44 83.5 87.5 
III 74.3 994.0 1.3144 84.6 87.9 
Iv 73.5 1006.1 47 85.6 85.9 
1964 I 73.6 1018.3 1.49 86.6 84.9 
II 76.3 1033.3 1.46 87.9 86.8 
Ti Tea 1048.3 1.56 89.2 Gil sek 
IV 75.3 1063.3 Te52 90.5 83.2 
1965 I Ted. 1078.4 1.50 91.8 84.0 
II Tee 1087.0 1.49 92.5 84.6 
{1! Toe 1095.7 1.48 Sai 85.5 
IV 83.3 1104.4 We 42 94.0 88.6 
1966 I 84.5 TS al 1.42 94.7 89.2 
II 85.4 1125.8 bea? 95.8 89.2 
[Pt 85.8 1138.6 1.43 96.9 88.6 
IV 85.7 1151.3 1.44 98.0 87.5 
1967 I 87.7 1164.0 1.43 99.0 88.6 
II 88.7 117350 lee? 99 
a 8 88.9 
i 88.2 Teo 1.44 100.6 Sled 
88.2 TIS Poe 1.45 101.4 87.0 
1968 ~=I e 
2 90.0 1200.3 1.43 Lo2.1 88.1 
89.9 1210.8 1.45 10 
ane oe 3.0 87.3 
ay 1224.4 Vez 103 
a ae rer as 85.8 
e 9 1.45 104.8 87.0 
1969 +I 93.6 
a Coa 1242.5 1.43 105.7 88.5 
i ° 1252.0 1.44 106.5 87.7 
Ms oe 1261.6 542 10%.3 89.2 
4.5 1271.1 1.45 108.1 87.4 
LOTOny (1 92.9 1280.6 1.48 109.0 85.3 
II 96.1 129907 1.45 : : 
ae cote TE Ocr 87.3 
; . 1306.8 1.48 Vie 85.4 
Vv 98.1 1319.8 1.45 i125 87.4 
1971 I 97.5 1332.9 
° 4a 
II 98.9 1348.9 Detar? tate ee 
ot bagee 1365.0 1.47 he Bary 
34 ° : 
1380.9 144 117.5 88.0 
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PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSION, PUBLICATION ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TICN CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DEALEAT CAPACI TE 
1971=100 $ MILLIONS 
UST I 102.8 1396.9 1.46 1 Oro 86.5 
rel 107.6 1410.3 1.41 120.0 89.7 
eiey, 111.6 1423.7 IEA Sith 121.1 921 
IV 111.6 1437.21 1.38 122.3 Se 
TOS I 114.3 1450.5 1.36 123.4 926 
Idi MSG 5) 1465.2 Ig Big) 124.7 91.0 
IT! 116.0 1479.9 1.37 125.9 92.1 
IV 119.7 1494.6 1.34 LAU G72 9461 
1974 I 119.6 1509.3 1.36 128.4 93.1 
dk 121.0 a2 5%o 0 1.35 129.8 93-2 
II! LAO 1540.9 1.38 tsi bogl 91.6 
IV Ie) 1556.6 1.40 132.4 90.5 
TES) I 121.6 1572.4 eso 133.8 90.9 
II WZ aerZ 1587.3 1.41 135.1 89.7 
1 Get f LA76 I 1602.2 1.41 136.3 89.6 
IV NA 72o3 | 1617.2 1.42 137.6 88.7 
1976 I 124.8 1632.2 1.41 138.9 89.9 
Tet 126.8 1646.4 1.40 140.1 90.5 
IVa 129.0 1660.7 1.38 141.3 91.3 
IV 132.6 1675.0 1.36 142.5 93.9 
LOTT I 130.7 1689.3 1.39 143.7 90.9 
it 130.1 1700.4 1.40 144.7 89.9 
PY! 129.6 1711-5 1.42 145.6 89.0 
IV 132.0 1722.7 1.40 146.6 90.1 
1978 I 134.7 iB 39 1.38 147.5 91.3 
If 138.0 1736.6 eo 147.8 93-4 
III 139.8 1 39'o3 1.34 148.0 94.5 
IV 138.9 1742.0 ILS ah 148.2 93.7 
ng T9 I 138.9 1744.7 lie35 148.4 93.6 
II 139.9 LT syle 1ke33)> 149.1 S3teo 
Tit 145.2 1759.2 1.30 149.7 97.0 
IV 150.3 1766.5 1.26 150.3 100.0 
1980 I 149.8 1773.8 1.27 150.9 99.3 
Ai vet 1786.2 S24 152.0 99.4 
eink 150.2 1798.6 1.29 153.0 98.1 
IV 153.8 1811.0 Ae 2at 154.1 99.8 


1981 I 151.4 1823 64 29 155.1 Silo 
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PRIMARY METALS 


METAUX PRIMAIRES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 5664 4106.0 4245 7326 1626 
Il 59.4 4138.0 4.25 14062 80.0 
WI) 59.8 4170.1 4226 14.8 80.0 
IV 60.7 420222 4.223 1564 80.5 
1962 I 60.9 4234.3 4.25 DOS) 80.2 
II 64-2 4288.6 4.08 16.9 83.5 
II! 66.9 4342.9 3-96 Voy 85.9 
IV 63.6 4397.1 4222 78.9 80.6 
1963 I 66.4 4451.3 4.09 7928 83.2 
Il 67.26 4473.0 4.04 80.2 84.3 
304 68.4% 4494.8 4.01 80.6 84.8 
IV 71.1 4516.4 3-88 81.0 87-8 
1964 I 13.4% 4538.1 3.78 81.4 90.2 
1526 4590.6 3.71 82.3 91.8 
Ill 71726 4643.2 3.65 83.3 9352 
IV 80.6 4695.8 3.56 84.2 SB T/ 
1965 I 80.4 4748.5 3.61 85.2 9404 
II 83.0 4803.3 303 86.1 96-3 
IT! 86.4 4858.2 3.43 87.1 99.2 
IV 88.0 4913.0 3-41 88.1 99.9 
1966 I 89.1 4967.9 3-40 89.1 100.0 
II 88.5 5068.2 3.50 90.9 97-4 
III 88.2 5168.5 3-58 92.7 95-1 
IV 85.7 5268.7 Bouse 94.5 90.7 
1967 I 83.7 5369.0 BO 96.3 86.9 
i 83.0 5440.3 4.090 97.6 851 
II! 83.7 SSIES Tf 4.02 98.9 84.7 
IV 87.9 5582.9 3-88 100.1 87.8 
1968 I 89.6 5654.1 3.85 101.4 88.4 
I! 89.3 5708.3 3-90 102.4 8722 
ick 94.6 5762-6 3-72 103.4 GMOs 
IV 98.3 5816.8 3-61 104.3 94.2 
USES I 98.6 5871.1 3264 105.3 93.6 
I! 100.5 5928.6 3-60 106.3 94.5 
II! 88.9 5986.2 4.11 107.4 82.8 
Iv 90.5 6043.7 4.08 108.4 83.5 
1970 I 103.5 6101.2 3-60 109.4 
° e ° 94.6 
Ht SAT 6194.9 3.79 111.1 89.7 
eis 100.9 6288.7 3.81 E28 89.5 
IV 98.9 6382.3 3-94 114.5 86.4 
sir (a I 95.7 6476.0 4.12 aI If 82.7 
iat 100.0 6558.6 3299 117.2 85.3 
II! 103.1 6641.2 3.92 118.6 86.9 
IV 101.0 6723.7 4.05 120.1 84.1 
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PRIMARY METALS 


METAUX PRIMAIRES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
BNO TCE DEVE A STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POUENTIECEE DETUARCAPACT UE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 97.0 6806.3 4.27 121.7 719.7 
II 100.2 6889.3 4.19 NZS he5 74 81.3 
IT! 101.9 697/23 4.17 124.7 81.7 
IV 108.3 7055.2 Breil, 126.1 85.9 
oS I 109.9 7138.2 3-96 127.8 86.0 
II 111.1 YAGrZ 3-96 129.1 86.0 
Tit HilZys%) 7288.3 3.90 130.5 87.3 
IV 118.2 7363-3 3-80 1306.8 89.7 
1974 I 123.9 1438-4 3.66 133.2 93-0 
If Zies) 1538.6 3-77 135.0 90.3 
HGH 124.3 1638.9 3.75 136.8 90.8 
IV 121.0 UUSISS 3.90 138.6 87.3 
1975 I 114.2 1839.7 4-18 140.3 81.4 
1A 108.4 7940.8 4246 142.1 76.3 
Ut 108.5 8041.9 4.51 143.9 15.4% 
IV 108.7 8143.1 4.256 145.7 1426 
1976 I 111.0 8244.4 4.52 147.5 1523 
Gl 110.1 8318.8 4.60 148.8 74.0 
JOULE 106.0 8393.2 4.82 150.2 70.6 
IV 103.4 8467.7 4.99 IES) es) 68.3 
LOTT, I 109.2 8542.3 4.77 152-8 (1.5 
Il 114.0 8608.0 4-60 154.0 74.0 
Pil 120.8 8673.8 4.37 155 2 17.8 
IV 116.2 8739.7 4258 156.4 1423 
1978 t 119.2 8805.6 4.50 157.5 166 
Il 124.5 8828.6 4.32 157.9 78.8 
Tf! 122.2 8851.6 4241 158.4 UUGL 
IV WES STs: 8874.5 4.30 158.8 (52 
1979 I 124.8 8897.4 4.34 159.2 1864 
{i 120.7 8920.2 4.50 159.6 7526 
1 120.8 8943.0 4-51 160.0 lie 
IV P29 001, 8965.8 4.21 160.4 80.9 
1980 I 128.7 8988.6 4.25 160.8 80.0 
II E2369 9054.1 4.45 162.0 76.5 
III 124.1 9119.6 4248 163-1 T6601 
IV 133.6 9185.0 4.19 164.3 81.3 


1981 I 134.3 9250-5 4.20 165.5 81.2 
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METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO QUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA ICAPACTITE 
1971=100 $ MILLIONS 
UG I BCS 1591.1 1.88 85.4 61-2 
I! 53.7 1598.7 1.84 8569 62-5 
III 5522 1606.3 1.79 86.3 64.0 
IV 55.8 1613.8 1.78 86.7 64.4 
1962 I 572 1621.3 1.75 87.1 65.7 
Il 59.0 1607.0 1.68 86.3 68.4 
Teel 61.0 1592.8 1.61 85.5 71.3 
IV 61.4 1578.5 1.59 84.8 12.4% 
1963 I 62.6 1564.3 1.54 84.0 7425 
II 64.0 1558.9 1.50 83.7 T1604 
Teter 65.2 1553.5 1.47 83.4 78.1 
IV 65.4 1548.1 1.46 83.1 T8.7 
1964 I 68.0 1542.7 1.40 82.9 82.1 
II 69.7 1546.4 1.37 83.0 83.9 
ciel 71.5 1550.1 1.34 83.2 85.9 
IV 7526 1553.8 27, 8324 90.6 
1965 I 77.4 LST OS) 1.24 83.6 9265 
Tel 19.7 1583.9 1.23 Ore! 93.7 
II! 82.2 1610.3 1.21 86.5 9561 
IV 85.7 1636.5 1.18 87.9 97.5 
1966 I 89.3 1662.8 1.15 89.3 100.0 
II 89.3 1696.2 1Ponler: 91.1 98.0 
elt 90.8 NI CAIS Uf 1.17 N08) 97.7 
IV 90.2 1763.1 1.21 94.7 95.3 
1967 I 90.4 1796.6 1.23 9625 93.7 
II 90-1 1820.9 NG AS) 97.8 Oren! 
III 89.5 1845.2 oe slot 90.3 
IV 89.5 1869.6 1.29 100.4 89.1 
1968 I 87.6 1894.1 ose) 101.7 86.1 
II 89.1 Ke AG: 1.33 TOZe9 86.6 
II! 91.6 1936.6 1.30 104.0 88.1 
IV 93.4 1957.9 1.29 105.1 88.8 
1969 I 97.1 MSTA 1.26 106.3 91.4 
er 98.4 2008.3 1.26 107.9 91.2 
III SUSU 2037.5 1 ae] 109.4 89.3 
IV 98.0 2066.6 1.30 111.0 88.3 
1970 I 97.9 209 Dei Mes'Z WAS: 87.0 
II 97.0 2124.2 1.35 114.1 85.0 
III 97.5 212818 1.36 115.6 84.3 
IV 98.3 2181.4 MS Sil 117.2 83.9 
eye I 98.3 2210.1 1.39 118.7 82.8 
1 99.8 2230.5 1.38 119.8 83.3 
Mag SRIATS 2251.0 1.39 120.9 82.5 
IV 102.3 2271.5 1.37 122.0 83.9 


Bi 


METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
i972 «st 99.5 229240 are) 123.0 80.9 
I! 103.2 2311.8 1.38 $24.8 83.2 
III 104.9 5331.7 Vo37 125.2 83.8 
IV 104.1 235164 [.39 126.2 82.5 
1973 «(it 107.9 e237 1<1 £635 127.8 BAe it 
II 111.8 2398.2 PeS2 128.8 86.8 
III 115.3 242563 f.30 130.2 88.5 
IV 119.1 245264 FoB? 131.7 90.4 
974 1 125.0 247925 Pz ies 93.9 
II 125.7 2509.0 28 124.7 93.8 
II! 124.2 2538.6 P26 136.3 91.1 
IV 123.8 2568.61 ics 137.9 89.8 
1975 +I 115.9 259767 toe 139.4 83.4 
I! 112.0 3624.2 noag 140.8 79.5 
II! 114.5 2650.7 Re 142.2 80.5 
Iv 113.9 O67Ta1 [45 14367 79.3 
976 «OI 117.9 2703.6 bea 54 81.3 
II 120.5 o774.6 1039 146.2 82.4 
III 149.3 2745.7 L042 147.3 81.0 
IV 117.8 P766.7 1.45 148.5 19.3 
Wo77 =I 18.4 278768 1.45 149.6 78.9 
II 115.2 2802.3 1.50 150.4 T6<8 
Ill Lie6 2816.9 1.49 151.2 76.9 
IV 18. % 2831-6 eAT 151.9 77.9 
P9781 117.9 2846.3 Bo 152.07 77 
II 123.3 2859.1 W43 153.4 80.4 
III 122.8 2871.9 boe% 154.1 79.7 
IV 122.'6 2884.8 LeitS 154.8 79.2 
1979 I 123.5 289728 1.45 155.5 79.04 
II 125.7 2921.5 Pe'43 156.8 80.2 
III 129.8 294542 b.40 158.0 82.1 
IV 131.9 2968.9 Tako 159.3 82.8 
1980 1 134.1 299267 t.37 160.6 83.5 
II 126.8 3015.8 t07 161.8 78.0 
III 123.3 3039.0 1.52 163.1 75.6 
IV 124.8 3062.1 1.51 164.3 76.0 


1981 I 125.9 308522 1.51 165.6 76.0 
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MACHINERY 
MACHINES 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 nae 57665 1.57 70.9 62e7 
II asus 579.3 1.53 jauys 6329 
III 45.9 582.2 1.53 7126 642} 
IV Rend 585.1 45,51 71.9 64.9 
Toe. St 48.5 588.0 ee 7223 Gr 
II 50.1 593.7 Nee 73.0 68.7 
It! 5201 599.5 1.39 7307 70.7 
LV 5309 605.3 1.35 T4846 1204 
1963 iI 54.0 Sielaal 1236 75.1 71.9 
iI 54.8 62064 ese be. TLe9 
II! 55.7 629.8 1236 pe 7220 
LV St a7 639.1 ee 7806 73.5 
1964 I Cie 64805 e28 79e7 1629 
II 6408 66424 es Ble7 79.4 
II! Cis 680.4 eet 8366 evo 
IV ba24 65652 jes23 85.6 79.9 
e651 69.0 Ewa eee 8765 78.8 
II Rie T2402 22 89.0 80.6 
Tit Weeks 7604 1.19 90.5 82.4 
IV 78.0 T4864 TG 92.0 84.8 
1o66 oat 80.0 76025 Hans G3/25 85.6 
II 82.5 T16s7 1213 95.5 B64 
III 65.1 793.0 bet 97.5 87.3 
IV 8761 809.2 arte 99.5 87.6 
167 85.9 825.5 bal 101.5 S4e7 
TI 85.8 840.5 Pevs 103.3 8361 
III 86.2 pa546 L.20 105.2 82.0 
IV 84.7 870.7 b24 107.0 79.1 
1968 «OI 83.7 885.8 1228 108.9 16.9 
II 82.5 897.2 %.31 110.3 74.8 
II 88.5 908.6 24 VEL aT 79.2 
IV 88.9 920.0 be25 31 786 
i969, % 94.2 931.5 [<K9 Gs 82.3 
II 97.5 941.9 Pal 115.8 84.2 
III 99.9 95204 1.15 
171 85.3 
IV 99.8 962.8 Pelé 118.3 84.3 
1970 I 99.5 973.3 Wes 119.6 83.2 
II 96.1 988.3 Loe 121.5 79.1 
III 95.7 1003.3 1326 : 
IV NAS os} TT 
97.5 1018.3 in Bb 125.2 29 
1971 I 94.9 1633.3 1881 
= - VAs e 
II 98.0 1041.9 1.28 = sae 
ye 98.1 1050.5 1.29 : : 
IV eer 16.2 
108.6 1059.0 1.17 129.7 83.7 
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MACHINERY 
MACHINES 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 

PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 

INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

m972 «OI 104.6 1067.6 1623 130.7 80.0 
II 115.3 1076.7 fe 12 131.8 87.5 
III 116.8 1085.8 it 12 132.9 87.9 
IV 11353 1094.7 islé 134.0 84.5 
973 «(OI 125.3 1103.7 1.06 135.6 92.4 
in 1225 re lp i: pay, 1<10 137.5 8961 
PEL 12564 133.8 1.09 139.3 90.0 
IV ¥25s4 1148.8 1.10 141.2 89.5 
1974 61 136.8 1163.9 1.03 142.0 95.6 
II 140.9 VE83.7 1501 145.5 97.8 
| EDE 140.5 1203.6 1.03 147.9 95.0 
; Iv 145.9 ore me 1.01 150.3 97.0 
W975 I 142.7 1243.3 1.05 152.5 93.6 
lI 135.9 1265.6 Lane 155.3 87-5 
PL 1417 1288.0 1.09 158.0 89.7 
lV 138.2 13.1003 Pera 160.7 86.0 
1976 «#6 Tew ie 1332.6 1R:22 163.5 80.3 
iI 140.6 1352.1 Lele 165.9 84.8 
III 141.4 137.7 tab7 168.3 84.0 
lV 142.3 1391.2 1o18 170.7 83-4 
977 ~=«I 147.5 1419.8 1.19 igs <1 6263 
| II TAK. AGI5<7 i522 174.9 80.7 
aa 139.9 1440.7 be 2s rbot 7922 
Iv 142133 1455.7 1-23 178.6 194 
fo7s =I 146.2 1470.7 1x73 180.4 81.0 
II 157.5 1483.9 esate 182.0 86.5 
III 159.3 1497.2 ieeante: 183.7 86.7 
IV 166\.6 1510.4 1.09 185.3 89.9 
i979 1731 1523.6 1.06 186.9 92.6 
II Iasi 1543.9 1507 189.4 91.4 
III 186.9 1564-3 1.01 191.9 97.4 
| IV 194.4 1584.6 0.98 194.4 100.0 
1980 I 185.4 1605.0 1.04 196.9 94.2 
II 183.4 1630.2 Pao 200.0 Diltet, 
Ill 176.4 1655-4 pois 203.1 86.9 
IV 1762 1680.6 1s. 15 206. 2 85.5 


1981 I 188.7 1705.8 1.09 209.3 90.2 
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TRANSPORTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSPORT 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 30.5 1844.0 2-84 66.4% 45-9 
1s 30.8 1855.6 2.83 66.8 46.1 
IIl 31.4 1867.3 Zreit2 67.2 46.71 
IV 35.1 1878.9 Cal 67.6 Bye ke, 
1962 I 35.8 1890.6 2248 68.1 5226 
Il 38.1 1902.2 Zi St 68.5 5526 
JOSE Zilles 1913.8 2-41 68.9 54.1 
IV 41.1 N25 G52 2-20 69.3 BYSIG S: 
1963 I 41.5 1936.9 2.19 69.7 5965 
II 43.3 WE) Hf Zeta: 70.5 61.4 
IT! 41.0 1982.6 Doi 71.4 57.4 
IV 50.3 2005.5 1.87 UAB 69eT 
1964 I 49.8 2028.5 1.91 173-0 68-2 
II 49.6 2068.8 1.96 1465 6626 
II! 47.1 2109.1 2-10 1529 62.9 
IV 47.2 2149.3 Zeit TT 4 61.0 
1965 I 5623 2189.5 1.83 78.8 T1424 
II 60.7 2252.0 1.74 81.1 1429 
Er 56.6 2314.6 1.92 83.3 6729 
IV 66.5 ZENIT esA 1.68 85.6 Ute U 
1966 I 67.0 2439.7 Wevl 87.8 16.3 
Il 6422 2508.8 We83 90.3 71.1 
est 59.4 PAST (PSS) 2-04 92.8 64.0 
IV 69.9 2647.0 1.78 95.3 1324 
NOs I 7224 2716.1 1.76 97.8 14.0 
Il 71526 2765.8 LOUZ 99.6 1509 
WIG ations 2815.6 1.70 101.4 T1609 
IV Uiloe 2865.5 1.74 103.2 T1561 
1968 I 7364 2915.4 1.86 104.9 69.9 
Il 89.2 2944.6 VoD 106.0 84.2 
Dit 91.2 UBC) 1.53 107.1 bees 
IV 95.7 3003.1 1.47 108.1 88.5 
1969 I 96.4 3032.4 1.48 NOS 72 
° e . 88.3 
II 93.9 3072.5 1.54 110.6 84.9 
PEt 101.4 3112.6 1.44 112.0 90.5 
IV 98.3 3152.6 1.51 LS SD 86.6 
1970 I 91.5 3192.7 1.64 114.9 79.6 
II 91.4% BIZ Dire 1.67 WIT © 78.1 
If! 87.4 3310.4 Dats TIE9 2 7323 
IV T7222 3369.2 2-19 121.3 59-5 
P91 I 98.4 3428.1 1.63 P23rat TOS, 
II 97.0 3455.5 1.67 124.1 78.1 
Pit 101.2 3482.9 1.61 P25) 80.9 
IV 102.3 3510.3 1.61 126.1 81.1 


fet 


TRANSPORTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSPORT 


INDEX OF GROSS CAP ITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
PNDIECE IDE WA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACTITE 
1971=100 $ MILLIONS 
LU I 105.9 3537.7 1.57 Ze 83.2 
I! 105.4 ZU 1.58 128.0 82.4 
Pit 106.0 3576.7 1.58 128.7 82.4 
IV 117.6 359661 1.43 129.4 90.9 
oT 3 I 129.0 3615.5 Passi 130.0 99.2 
I! 13 3650.9 1.30 131.3 100.0 
III 130.0 3686.4 1.33 132.6 98.1 
Iv 129.4 BU lren! 1.35 133.8 96.7 
1974 I 132.3 Bil Dile O 1.33 WS Die2 97.8 
Uf 126.7 3814.0 1.41 137.63 92.3 
ct P2ihie3 3871.1 1.43 139.3 91.4 
IV 129.4 3928.1 1.42 141.4 Dias 
OTS I 109.2 398562 1.71 143.3 1662 
I! 114.8 4024.3 1.64 144.7 U6 
TT 120.6 4063.5 1.58 146.1 82.5 
IV 122.6 4102.7 1.57 147.5 83.1 
1976 I 126.7 4142.0 Jbestys' 149.0 85.1 
II 132.9 4168.4 1.47 149.9 88.7 
rey 133.6 4194.8 1.47 150.9 88.6 
IV MATOS ao Nie2 1.55 151.8 84.3 
DUE I 137.0 424726 1.45 152.8 89.7 
EAL 136.9 4292.8 1.47 154.4 88.7 
IIT! 134.9 4338.0 lreronl: 156.0 86.5 
IV 137.2 4383.2 1-50 157.6 87.0 
1978 I 134.9 4428.4 1.54 159.3 84.7 
I! 142.1 4469.5 1.47 160.7 88.4 
II! 150.2 4510.7 1.41 162.2 92.6 
Iv 150.9 4551.9 1.41 163.7 92.2 
uo T9 I WSS orl: 4593.1 1.39 165.2 . IBS) 
II 138.7 4665.2 1.58 167.8 82.7 
III 133.5 4737.4 1.66 170.4 718.4 
IV 126.7 4809.6 1.78 173.0 (Sis 74 
1980 I 121.4 4881.9 1.89 175.6 69.1 
Il 109.3 5015.1 Zie Lid 180.4 60.6 
III 112.9 5148.3 2214 185.2 61.0 
IV 122.6 5281.5 2-02 189.9 64.5 


1981 I 116.0 5414.7 2.19 194.7 59.6 
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ELECTRICAL PRODUCTS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES 


se ec ca Se a Sag Sa ee Sn -c Se ee Se  NT  SW OS r  o a es ae re a a A SS SO SS SE SE AE SR a SS “SEE SETS mee me 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
i961) val Rae 857.1 1242 65 3 61a 
II 57 865.9 1.38 65.9 70.4 
III 49.0 874.8 1632 Bb <6 Tae 
IV 51.9 883.7 126 Gr aie 
1oeee” a 54.3 892.7 1622 68.0 79.9 
II 55.9 904.5 16,20 68.9 81.2 
III 58.3 oiee4 leas 69.8 83.4 
Vv 59.3 928.2 16 70.7 83.9 
eae Dt 59.6 94020 1217 Ti 6 83.3 
Bit 60.7 951.7 int 72.5 83.8 
III 6228 963.4 1214 73 4 84.9 
IV Cae 975.0 eves 7h 2 8720 
NOG4) Lal 6650 986.6 144 151 87.9 
II 68.4 999.9 1.08 Tl 89.8 
III 69.9 101322 1207, Tol 90.6 
IV 1146 1026.4 1.06 78.2 91.6 
1965) a 7285 1039.7 1203 HD ai2 OA oil 
II Tea 1058.6 1202 80.6 95.0 
III 78.1 1077.6 1602 82.0 95.2 
IV 80.6 1096.6 1201 83.5 96.5 
1966 82.4 112°5.6 1.00 84.9 97.0 
II 86.4 1143.8 0.98 QF ol 
5 99.2 
III 89.0 1172.1 0.97 89.2 99.7 
IV 91.4 1200.4 0.97 OG 100.0 
1967 I 89.1 1228.7 1202 93.6 
ii sane 1254.1 1.08 95.5 
e 90.3 
byt 87.7 1279.6 1.08 97.4 90.0 
1V 90.1 1305.0 12.07 9944 90.7 
io6s { 90.3 1330.5 1.09 101.3 89.1 
ial 90.9 isan) 1.10 102 
tA 88.6 
III 92.7 iB64. 7 1.09 103 
IV 94.7 138 a ake 
f 0.3 1.08 105.1 90.1 
O69. af S726 
E es 1396.9 1.06 O64 91.8 
5 1416-1 120% 
III 107.8 O32 
100.3 1435.4 12.06 10 
ut ope coat 5.3 91.8 
: 1.08 110.8 90.2 
1970 I 98.2 
A 1490.2 ted 6 
ai poet eres ane 11325 84.1 
IV 93.4 1522.8 1.21 eee bone 
\ es 80.6 
i971 =I 95.7 
BA nate ieee Let? iAron 81.7 
HII 100.7 1575.7 Las mate eyes 
104.4 . 2 
1593.9 ee 121.3 86.1 
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ELECTRICAL PRODUCTS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
ee a a a a es a an SS SS SS a a a 3 on a ee _ 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 104.3 hOLZ 22 1.14 12265 85.1 
II 106.1 1627.0 1.13 LOS eT 85.8 
III tYO0s2 1641.8 PSr1ro 124.8 88.3 
IV 111.5 1656.6 1.10 125.9 88.6 
1973 I 12253 1671.5 HI0L P27 32 96.1 
II 116.6 1693.7 1207 128.9 90.4 
jg T2Vat 1716.0 1.05 130.6 9267 
IV 124.6 1738.2 1.03 £3203 94.2 
1974 I P2320 1760.5 1.02 134.0 95.5 
II 132.6 1780.3 0.99 135.5 97.9 
Ill 130.0 1800.2 f02 137.0 94.9 
IV 123.8 1820.0 1.09 138.5 89.4 
1975 I 116.2 1839.9 PFiz 140.0 83.0 
; II 116.2 1855.3 Pers E4102 82.3 
| Fit 118.3 1870.8 Paz 142.3 83.1 
! IV 122.4 1886.2 1.14 143.5 85.3 
L976 I P2337 1901.6 PeLs 144.7 85.5 
II 120.0 1916.3 rate 145.8 82.3 
ii 119.9 1931.1 1.19 146.9 81.6 
IV Tive7 1945.9 E22 148.0 79.5 
L977 I 115.8 1960.7 1.25 149.2 7726 
| II 115.8 1971.5 1.26 150.0 Trs2 
III 113.6 1982.4 PE29 150.8 7523 
IV TTZS% 1993.3 1.31 €SP.7 T#el 
L978 I Tres? 2004.3 1.30 152.5 74.9 
II 115.5 2010.0 £329 152.9 75.5 
III TYSs7 2015.7 1.29 153.4 7524 
IV P2250 2021.5 Pi2zZ 153.8 79.3 
1979 I 123255 202763 P3217 154.2 80.3 
TI 125.3 2036.8 F220 155.0 80.9 
i a 128.3 2046.3 1.18 155.7 8204 
IV 126.0 2055.7 S21 156.4 80.6 
1980 I 126.4 206561 127 T5731 80.5 
II 123.9 2086.5 T3246 158.7 78.1 
Fri 122.8 2108.0 127 160.4 76.6 
IV 123.3 2129.3 1.28 162.0 T6.1 


981 I 130.5 (MEUM | 1.22 163.6 19.8 


44 


NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
igor al 56.1 1451.2 3.45 Te oa? 71.3 
II 59.1 1461.6 3.30 79.3 74.5 
hal 60.5 1472.1 3424 79.9 75.8 
IV 62.2 1482.6 3.18 80.4 77.3 
age?) 1 63.0 149361 3.16 81.0 77.8 
II 68.9 1507.1 2292 81.8 84.3 
III 6944 1521.1 2.92 82.5 84.1 
IV 70.6 153561 2.90 83.3 84.8 
1963 I 66.2 1549.2 3.12 84.0 78.8 
II 68.9 1551.1 3.00 84.1 81.9 
III 70.3 1553.0 2.95 84.2 83.5 
IV 68.9 1554.7 3.01 8403 81.7 
1964 =I 76.5 1556.5 Tn 84.4 90.6 
II Toe 1566.5 2.89 85.0 85.0 
III 74.7 1576.5 2.81 85.5 8724 
IV 80.4 1586.5 2263 8661 93.4 
1965 I 81.8 1596.5 2.60 86.6 94.5 
II 81.2 1615.8 2265 8726 92.6 
es 83.8 1635.2 2.60 88.7 94.5 
IV 86.1 1654.5 2.56 8967 95.9 
1966 si 90.8 1673.9 2246 90.8 100.0 
II 85.5 1715.2 2.68 93.0 91.9 
III 84.9 1756.5 2ET6 95.3 89.1 
IV 82.5 1797.7 2.91 97.5 84.6 
1967 I 81.3 1839.0 3.02 99.8 81.5 
II 78.4 1870.8 3.18 101 
<5 Ue 
III 79.9 1902.6 3.18 103.2 Wlcat 
IV 83.0 1934.4 ae12 104.9 Tet 
1968 oT 82.1 1966.2 3.19 106.7 Tl, 0 
II 89.8 1986.7 2.95 107 
III 8 28 83.3 
S22 2007.2 3.00 108 
IV 8765 202726 Be ee 
: A 3.09 110.0 79.6 
1969 I 90. 
» : 3 2048.1 3.02 a Wee 81.3 
1.3 2076.2 3.03 
Tit 9 112.6 811. 
ars 2104.3 3.07 1 
IV 89.1 2132.4 14.1 80.1 
: 3219 RES 217 ot 8 
1970 «=I 87.5 2160.6 352 
e e 9 ee 
- sa ete ee s17<2 Taal 
III 85.4 2223.3 3247 ee a 
IV 90.3 2254.7 3.33 oe Eat 
igmd 88.9 2286.2 
e 3.242 
II 100.2 2301.5 3.06 Ronee ee 
III 102.2 2316.8 3.02 = sage 
IV 106.3 a 4 Silie> 
2332.0 2.92 126.2 84.2 
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NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 ~OI 100.8 2347.3 3.10 127.0 7904 
II 108.1 2313.2 2-92 128.4 84.2 
| Lid 108.8 239922 2.93 129.8 83.8 
| IV Lad 242502 2-90 131.2 84.8 
1973 I 118.3 245142 2-76 132.7 89.1 
| II List 2488.0 2-86 134.7 85.9 
III 119.1 2524.9 2-82 136.7 87.1 
Iv 118.1 2561.7 2.89 138 .7 85.2 
1974 «st 129.4 2598.5 2.68 140.8 91.9 
| 11 225.16 2624.0 2-78 142.2 88.5 
| Idd 122 «0 2649.6 2.89 143.6 85.0 
IV 116.9 ZOU od 3.05 145.0 80.6 
1975 I 113.7 2100 of 3-16 146.2 77.8 
| II 112.8 2727.0 cierr4 147.7 76.4 
| IT! 116.9 215303 3214 149.1 78.4 
Iv 122.9 2779.5 3.01 150.5 81.7% 
1976 I 124.1 2805.8 3.01 151.9 81.7 
II 122.2 2039 «il 3.09 153.8 19.5 
a 116.1 2873.6 3.29 155.6 74.26 
Iv 12 od 290724 3045 157.4 11.3 
} 
1977 I L172 2941.2 3-34 159.3 1306 
| II 116.1 2973 «2 3-41 161.0 2 on] 
16 114.6 3005.3 3249 162.7 70.4 
Iv 116.0 3037.3 3.49 164.5 10.5 
L978 — os 116.0 3069.4 Bias D2 166.2 69.8 
II 119.8 3093.6 3.44 167.5 1.5 
LLt 126.9 3117.8 3.27 168.8 15.2 
Iv 126.6 3141.9 3230 170.1 74.4 
1979 I 118.1 3166.1 Bedi 171.4 68.9 
| II 123.2 3202.8 346 173.4 71.0 
Ill 126.9 3239.6 3-40 175.4 72.3 
IV 120.5 3276.3 3-62 177.4 67.9 
i9so)—COfsd 116.8 3313.0 3078 179.4 65.1 
II 109.6 3337.8 4.05 180.7 60.6 
Lit 11li.1 236204 4.03 182.1 61.0 
IV 114.3 BEB «5 3.95 183.4 62.3 
a | 113.7 3412.3 3.99 184.8 61.5 
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PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 


DERIVES DU PETROLE ET DU CHARBON 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
Sot ed 59.4 197302 TOskT 16.9 Tiss 
if 63.5 1984.4 9.57 eee 825% 
Il Aiea 1995.6 9.75 Tete 80.6 
IV 62.8 2006.8 9.79 78.2 80.3 
1962 1 6652 2018.1 91.34 718.6 84.2 
II 65-9 2042.1 9.49 79.6 82.8 
11! 66.7 2066-2 9.49 80.5 82.9 
lV 69.7 2090.2 9.18 81.4 85.6 
1963: <1 Thies) 214 63 9.16 B54 85.8 
11 70.7 2125.8 9.21 82.8 85.4 
III 74.2 cy eae 8.82 83.3 89.1 
Iv 74.8 2148.8 8.86 83.7 88.7 
1964 =I a2 21602 9.04 84.2 87.0 
II eae 2165.9 9.19 84.4 85.6 
ea 7263 PLT1 «6 9.20 84.6 8504 
IV Teel Pld hes 9.00 84.8 87.3 
1965. it 16.3 2183.0 8.76 85.1 89.7 
II 7561 219542 8.95 85.5 8728 
III 4656 2207-4 8.83 86.0 89.1 
lV 14.9 221926 9.08 86.5 86.6 
1966 I Tee. 2231.8 8.91 87.0 88.2 
II 80.3 225061 8.58 87.7 S126 
Its 7903 2268.5 eas 88.4 89.7 
IV 80.8 2286.8 8.67 Boat 90.7 
Lo67 ut 78.4 230561 9.01 89.8 S7a3 
II 79.9 2333.8 8.95 90.9 87.9 
II! 79.9 2362.5 9.06 2 ol 86.8 
IV 81.6 2391.2 8.98 93.2 87.6 
1968 I 86.2 2419.9 8.60 94.3 91.4 
II 90.6 2451e1 8.29 95.5 94.9 
It} 88.5 2482-3 8.59 96.7 91.5 
Iv 89.7 2513.5 8.58 97.9 91.6 
Logon et Can] 2544.8 PENG 99.2 93.9 
II 87.7 2574.8 8.99 100 ; 
= : bie 874 
5.3 2604.9 8.37 10 
IV 92.1 2635 a Aa 
35.1 8.76 102.7 89.7 
1970 I 93.6 
< a 2665-4 8.72 103.9 90.1 
ae B17 a 4 8.82 106.1 89.2 
III 92.6 2781.5 9.20 10 : 
IV 96.7 2839.4 8.4 8504 
a 8.99 LG a6 87.4 
197%. at S25 
II 98.1 Sonia ee ewe ao 
lil teva) 3004.9 8.97 ere oy 
IV 107. : : Also 
2 3058.6 8.72 118.9 90.2 
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PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 


DERIVES DU PETROLE ET DU CHARBON 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
72 | 109.0 3112.4 8.73 121.1 90.0 
II 109.4 Bl66es 8.85 12352 88.8 
Wt 115.2 322062 8.55 125.3 92.0 
IV HIRST 327462 8.51 127.4 92.4 
e732 ~CI 123/10 33 29.2 8.28 129.5 95.0 
II 126.8 3393.6 8.19 S21 96.0 
III 134.6 3459.1 7.86 134.6 100.0 
IV Ta 3524.6 Be22 iS7e1 95.7 
1974 I 135.0 3590.1 8.14 139.7 96.6 
II i374 3666.6 8.47 142.7 92.8 
III 13082 3743.1 8.79 145.7 89.4 
Iv Feehan 3819.6 8.78 148.6 89.5 
1975 I 126.8 3896.2 9.40 151.6 83.7 
II 137s 3968.1 8.84 154.4 88.9 
rit 125%1 4040.0 9.57 157.2 261 
Iv 130.8 4111.8 S862 159.9 81.8 
76) OC 129.0 4183.7 9.92 162.7 79.3 
II 132.6 4227.8 9.75 164.5 80.6 
II! 2 ask 4271.9 10.28 166.2 76.5 
Iv 128.4 4315.9 10.28 167.9 76.5 
1977 I 135.1 4359.9 9.87 169.6 79.7 
II 133.8 4394.0 10.04 170.9 78.3 
Tia 12936 4428.2 10.45 17223 7522 
Iv 130.6 446204 10.45 173.6 1502 
L978 129.6 4496.7 10.61 174.9 1424 
II 1P729 4520.3 10.81 175.8 T2eT 
III 13837 4543.9 10.02 176.8 78.5 
Iv 139.9 456704 9.98 HITT 78.7 
i979 =I 141.5 4590.9 9.92 178.6 79.2 
II 141.5 4614.1 9.97 179.5 78.8 
174 142.4 463704 9.96 180.4 78.9 
IV 146.3 4660.6 9.74 181.3 80.7 
1980 =I 145.3 4683.8 9.86 £32%2 7927 
II 141.3 4709.3 10.19 183.2 T7151 
III 140.7 4734.9 10.29 184.2 160% 
IV 139.2 4760.5 10.46 185.2 15.2 


1981 I T3i on 4786.1 10.67 186.2 73.6 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 


PRODUITS CHIMIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO QUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
i961 il abcd 257904 4.89 65.1 TET 
II 48.2 2611.2 4.80 65.9 TIL 
nye 49.5 2643.0 AS aul 74.2 
IV 50.6 2674.8 4.68 er e5 75.0 
1962 I 51.6 270667 4.65 68.3 75.5 
IT 53.4 2123.6 4.52 68.7 TTL 
rt 52.5 2740.5 4.62 69.2 75.9 
IV 51.8 275764 4.71 69.6 74.4 
1963 1 53.5 PTT 463 4.59 70.0 ee 
II 55.1 2794.3 4.49 70.5 onl 
ea 5606 2814.4 4.40 Tis 6 79.7 
IV 57.9 2834.4 4.34 Wes 80.9 
1964 61.4 2854.5 Ge12 7220 8522 
II Gos 2887.6 REL 2 72.9 8502 
a 65.5 2920.8 3.95 Tae7 88.9 
IV 6764 2953.9 3.88 74.5 90.4 
4965 21 66.0 2987.0 4.01 75.4 87.6 
II 68.9 3059.8 2. Ge Tape e 89.2 
Ge tine Blaze? 3.88 79.1 90.6 
IV 14.6 3205.5 5.81 80.9 92.2 
1966 =I 76.2 227054 3.81 82.7 92.1 
II ToL 3347.1 3687 84.5 90.7 
Dit ie 3415.9 3.92 86.2 89.4 
IV 77.4 3484.7 3.99 87.9 88.0 
1967 I 78.0 3553.5 4.04 89.7 87.0 
II 78.5 3617.8 4.08 91.3 
86.0 
hia 79.7 3682.1 4.09 92.9 85.8 
IV 80.5 3746.4 4.12 94.5 85.1 
1968 1 82.2 3810.7 4.11 96.2 85.5 
11 83.5 3882.2 aa : 
98.0 85.2 
Iti 86.1 3953.7 4.07 99.8 Boa 
IV 89.0 4025.1 4.01 101.6 87.6 
1969 
2 91.9 4096.6 3.95 103.4 88.9 
; 4143.1 3.91 
Pot 104.6 89.7 
95.8 4189.6 3.87 0 
IV 93.9 4236.0 105.7 90.6 
4 4.00 106.9 87.8 
1970 1 96.2 
a ae 4282.5 3.94 108.1 89.0 
; 433224 4.04 109.3 87.0 
III 92.5 4382.3 4.20 . 
Iv 95.5 443201 110.6 83.6 
e 4.-ll 111.8 85.4 
1ST = <1 96.3 4482.0 
e 4el1l 
II 99.0 4521.3 4.03 sae goon 
1) i TORT 113.8 87.0 
i 101. 4560.6 3.96 114.8 88.6 
at Z : 
4599.8 4.02 LwsSes B723 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 


PRODUITS CHIMIQUES 


a a ee 


INDEX OF GROSS CAPARTAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO QUT PUT RATE 
UND CE DE MISA STOCK DE COEFFICIENT ENDEGE IDE MEA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DEMISA ICAPAGE TE 
1971=100 $ MILLIONS 
Bo eZ I 101.7 4639.0 4.01 VUGrer2. 87.5 
II 106.0 4678.8 3.88 117.2 90.4 
Tal 107.2 4718.6 3.87 118.2 HONS 1 
IV 109.9 4158.4 3 681 ILS Z seas 
‘Less I PES 4798.3 Bors VZ0759 94.1 
II 118.6 4847.3 3-62 Ae O72 ST = I 
Uist 121.4 4896.4 Bio DU 123 .4 98.4 
IV 124 61 4945.5 3.53 124.7 99.6 
1974 I 126.0 4994.6 BoD 126.0 100.0 
{I 124.3 5078.9 3.62 128.1 97.0 
III VAG eal, BNC) S52 3-61 130.3 Dias 
IV 123.5 5247-4 3-176 132.4 9373 
S75 I 119.0 533) ent, 3-96 134.2 88.7 
ET 114.2 5465.7 4.23 UA ee 83.0 
tie Tiel 5599.8 4.22 140.9 83.1 
IV 122.1 5133.69 4.215 144.3 84-6 
1976 I 1eeZ SioyS} 5868.1 4.20 147.7 83.5 
{I 124.0 6053.2 4.31 L523 81.4 
TU WeZlae S 6238.3 4.239 157.0 Uso) 
IV 12724 6423.3 4245 161.6 78.8 
1977 I 128.2 6608.4 4.55 166.3 Tok 
Il 132.6 6796.0 4.53 171.0 (la & 
Pel 134.6 6983.7 4.58 175.7 1626 
IV TS Sree Wl itos) 4.176 180.5 13.8 
1978 I 139.0 1358.9 4.268 185.2 UDo J 
tat 14377 MD LORD 4.262 189.90 76.0 
Det 145.4 1662.1 4265 192.8 1564 
IV 149.0 781326 4.63 196.6 7528 
09 I 147.5 Telos sk 4.17 200.4 Taa6 
Ef 146.8 8080.7 4.86 203.3 Ueo# 
Tit P22 8196.3 4.176 206.3 73.8 
IV 154.0 837 Lol, 4.77 209.2 120 
1980 I 156.4 8427.2 4.16 Paseo 73.8 
Il L522 8527.6 4294 214.6 rural 
ret 151.1 8628.1 5204 2 Wilgert! 69.6 
IV 154.6 8728.6 4.99 Padova 70.4 


1981 I 157.0 8829.1 4.97 22202 70.7 
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MISCELLANEGUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES DIVERSES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 55.2 290.4 0.89 63.8 86.6 
II 57.0 2936 1 0.87 644 88.6 
Ik t 58.1 295.9 0.86 65.0 89.4 
IV 60.2 298.5 0.84 65.5 91.8 
1962 I 59.8 301.2 0.85 6661 90.4 
II 60.9 305.8 0.85 ETe2 90.7 
Og: 6257 310.4 0.84 68.2 92.0 
IV 63.6 21 5.61 0.84 69.2 91.9 
1963 I 63.0 319.8 0.86 T0s:2 89.7 
Il 64.0 324.3 0.86 Walter 89.9 
LY 65.0 328.9 0.86 Tlie 90.0 
IV 66.8 333.5 0.85 Tee g12 
1964 I 67.9 338.1 0.84 T4s2 91.5 
II 70.3 343.4 0.83 7544 OBa2 
III alten 348.8 0.82 Tond 93.6 
IV eda 354.1 0.83 778 9257 
1965 I Teil 359.5 0.83 78.9 O26 
II 714.8 366.0 0.83 80.4 9331 
Itt 76.5 372.5 0.82 81.8 93.5 
IV Loe 378.9 0.84 Sane 91.6 
1966 I 7920 385.3 0.83 84.6 93.4 
II Chee 394.5 0.82 86.6 
93.7 
III 84.2 403.8 0.81 88.7 95.0 
IV 85.7 413.0 0.82 90.7 94.5 
1967 I S32 4 22n2 0.86 O2e 7 89.7 
II 83.9 430.1 0.87 94.4 88.8 
ioe! 85.6 438.0 0.87 96.2 89.0 
IV 88.3 445.9 0.85 97.9 90.2 
1968 I 86.1 453.9 0.89 99.7 8604 
II 89.6 461.3 0.87 Ole 3 88.5 
Ill 90.7 468.8 0.87 102 
IV 92.7 G76 ¥ paws 
e oF 0.87 104.6 88.6 
1969 
91.8 483.7 0.89 106.2 8664 
One| 491.4 0.88 107.9 87.2 
a 96.1 499.1 0.88 109.6 Sia 
98.9 506.8 0.87 13 88.9 
1970 I 94.7 514.6 0.92 Bi3e0 83.8 
II 92.8 521.3 0.95 : ‘ 
II! 94 114.5 S151 
Se 528.0 0.95 115.9 81.5 
IV 95.6 534.6 0.95 11724 81.4 
1971 I 90.9 541.3 1.01 118.8 
II 99.8 546.5 0.93 : 76.5 
III 102 i 120.0 83.2 
3 aes 551.7 0.91 P2161 84.6 
‘ 556.9 0.89 12250 86.7 


Di 


MISCELLANEOUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES DIVERSES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
h972 ‘1 101.1 562.2 0.94 123.4 81.9 
II 106.3 564.3 0.90 123.9 85.8 
ri 112.9 566.4 0.85 124.4 90.8 
IV 114.1 568.4 0.84 124.8 91.4 
for3 11 144.57 570.5 0.84 125.3 91.6 
II Vi287 576.2 0.87 126.5 89.1 
Lit 115.6 582.0 0.85 127-8 90.5 
IV 119.4 587.7 0.83 129.0 92.5 
L974 «I 125.2 593.5 0.80 130.3 96.1 
UT 123.0 600.2 0.83 isic7 93.4 
II! 118.2 606.9 0.87 13352 88.7 
Iv 120.3 613.5 0.86 134.7 89.3 
1975 =I 115.3 620.1 0.91 13661 84.7 
II 120.8 621.7 0.87 136.5 88.5 
II! 127 62364 0.87 136.9 88.9 
IV 127 625.0 0.87 137.2 88.7 
1976~CI 125.7 626.6 0.84 137.6 91.4 
II 127.5 629.3 0.84 138.2 92.3 
eg 128.0 632.1 0.84 138.8 92.2 
IV 124.8 634.8 0.86 139.4 89.6 
ae | 125.7 637.5 0.86 140.0 89.8 
II 122.@ 639.4 0.88 140.4 87.4 
III 120.7 641.4 0.90 140.8 85.7 
IV 124.2 6433 0.88 141.2 87.9 
1978 =I 127.5 645.2 0. 86 141.6 90.0 
I 129.5 64744 0.85 14221 914 
III 134.4 649.6 0.82 142.6 94.2 
Iv 136.7 651.7 0.81 143.1 95.5 
1979 +I 132.4 653.9 0.84 143.6 92.2 
ri 141.2 654.0 0.78 143.6 98.3 
11 143.6 654.1 OL77 143.6 100.0 
IV 135.7 654.2 0. 82 143.6 94.5 
H980 I 132.8 654.3 0.83 143.6 92.5 
II 132.5 658.0 0. 84 144.5 91.7 
Ill 131.7 661.8 0.85 145.3 90.6 
IV 132.8 665.5 0.85 14661 90.9 


1981 I 135.2 669.3 0.84 146.9 92.0 
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CAPACITY UTILIZATION RATES 


TAUX D'UTILISATION DE LA CAPACITE 


DURABLE NON-DURABLE MANUFACTURING 
GOODS GOODS INDUSTRIES 
BIENS BIENS INDUSTRIES 
DURABLES NON DURABLES MANUFACTURIERES 
1961 I 64.6 82.4 We2 
II 66.6 82.9 14.7 
jG at 67-9 84.5 T602 
IV 69.6 85.1 TOS 
1962 I 10.6 85.4 78.0 
II 13 04 86.2 179.8 
Tat 1428 86.4 80.6 
IV Die 8564 80.4 
1963 I SIGS) BS. 18) 80.8 
II Tiel 87.0 8240 
III Tfel Sifeerc. 82.1 
IV 80.8 87.9 84.3 
1964 I sii J 89.6 86.3 
II 82.9 89.8 86.4% 
III 83.4 89.4 86.4 
IV 8469 90.4 B26 
1965 I 87.6 89.4 88.5 
Tet 89.0 88.9 88.9 
Tier 88.6 89.9 89.2 
IV Sq ik 90.7 91.4 
1966 I 92-3 Sie S 91.8 
Te 90.2 90.7 90.5 
III 88.0 89.6 88.8 
IV 88.4 8922 88.8 
1967 I 86.4 88.3 87.3 
II 85.0 ttc If 86.3 
Toleh 84.7 Sigerz 86.5 
IV 84.1 Oipere Is S ao) 
1968 I Silas} 87.9 84.9 
LEN S525 88.0 86.7 
IV 88.8 88.9 88.8 
1969 I sks) 5.3) 89.9 89.6 
Il 8963 89.7 89.5 
1 ot Site 903.2 88.9 
IV 85.9 89e1 87.5 
1970 [ 85.0 88.6 eeu 
te 81.4 86.8 Sat 
MAA 79.9 Bide) 82.7 
7 

Loita - IAD NS Poy 
Silke: 86.2 gaa 
1B G! 82.6 88.2 gece 
IV 83.7 88.6 se 
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CAPACITY UTILIZATION RATES 


TAUX D'UTILISATION DE LA CAPACITE 


a a a a eT, SA SS ee = SO PO SS SS en mm > ess a So MSU ts se issn uv pens wets wate ao ds _ 


DURABLE NON-DURABLE MANUFACTURING 
GOODS GOODS INDUSTRIES 
BIENS BIENS INDUSTRIES 
DURABLES NON DURABLES MANUFAC TURIERES 

L972 I 81-8 88.1 84.9 
ib { 83.4 90.0 86.7 

1 ai 84.2 90.6 87 04 

IV 86.9 91.9 89.4 

L973 I 91.4 OD a3 91.9 
[i 90.3 927 91.5 

III 90.6 91.6 91.1 

IV 91.3 93.6 92.4 

L974 I 94.0 94.0 94.0 
II 91.9 92°53 9251 

ie Oi 89.6 89.7 897 

IV 86.8 87.8 87.3 

L975 I 79.7 84.7 82.2 
mys 78.3 84.0 Bilis dL 

ney reel 82.9 81.0 

IV 79.9 82.7 81.3 

L976 I 80.3 84.6 82.5 
ii B13 86.7 84.0 

II! 79.8 86.2 83.0 

Iv 2 A ui 84.6 Sit 

L977 I 79.1 84.5 81.8 
a 78.1 Sita Sid 

5 a 78.0 8364 80a 

IV Tien 83.6 80.6 

1978 I 77.4 84.8 81.1 
rt 80.3 85.5 82.8 

se 81.2 86.8 84.0 

IV 822 88.3 S522 

L979 I 82.0 88.8 85.4 
Li 79.4 88.8 84.1 

i! 7944 89.3 84.3 

IV 78.5 89.2 83.8 

1980 I 76.8 88.1 82.5 
II 72.0 86.1 79.0 

III Tet 84.9 17.9 

IV 73.0 85.3 W961 


L981 I 732.0 85.6 19.3 
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Chart — 1 Graphique — 1 
Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1962-1981 
Taux d’utilisation de la capacité dans les industries manufacturiéres au Canada, 1962-1981 


Food and beverages — Aliments et boissons 


——-—-— Tobacco products — Tabacs 
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Rubber and plastics products industries — Industrie du caoutchouc et des produits en matiére plastique 
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———-— Wood — Bois 
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hart — 1 continued 
vapacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1962-1981 


‘aux d’utilisation de la capacité dans les industries manufacturieres au Canada, 1962-1981 


Graphique — 1 suite 


Furniture and fixtures — Meubles et accessoires 


———-— Paper and allied industries — Papiers et industries connexes 


100 
90 


80 


70 


60 


Ube Nab eoe awe e abe eM nee 50 


1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 


Printing, publishing and allied industries — Impression, publication et industries connexes 


——-—-— Primary metals — Métaux primaires 
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Metal fabricating — Fabrications métalliques 
——-—-— Machinery — Machines 


1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 


Transportation equipment — Matériel de transport 


——-—- Electrica! products — Appareils et fournitures électriques 
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Graphique — 1 fin 


Chart — 1 concluded 


Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1962-1981 
Taux d'utilisation de la capacité dans les industries manufacturiéres au Canada, 1962-1981 


Non-metallic mineral products — Produits des minéraux non métalliques 


——-—-— Petroleum and coal products — Dérives du pétrole et du charbon 
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Chemical and chemical products — Produits chimiques 
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INTRODUCTION 


| 
i 
| 


| From the point of view of utilization of 
resources available for the production of 
zoods, there is a significant similarity be- 
tween the labour force and the stock of cap- 
ital in place. Any degree of under-utiliz-— 
ation in either type of resource indicates 

the gap between potential and actual use of 
these resources. However, when the socio- 
solitical implications of unemployed resources 
are considered, then the difference between 
capital stocks and labour becomes substantial. 


It is common knowledge that the stock of 
capital in place typically is not used with 
the same degree of intensity over the year. 
recently, increasing attention has been fo- 
cused on the measurement of productive poten- 
cial and the extent to which it is realized. 
This capacity utilization measurement is an 
interesting way of examining the relationship 
setween the total resources available and the 
level of potential output. Within this con- 
cext, utilization measures could establish 
significant yardsticks indicative of trends 
and cycles in capacity utilization. 


Economists, particularly in the United 
3tates, in their efforts to measure capacity 
qave developed a number of alternative methods 
varying from direct annual surveys to econo- 
netric models. 


} 
| 
| 


_ At present in Canada, the Department of 
(Industry, Trade and Commerce produces an index 
of capacity utilization for the goods-produc- 
ing industries by using the Wharton school 
-rend-through-peak estimation procedures. (1) 
This index is derived from seasonally adjusted 
juarterly indexes of industrial production, 
which are charted and the peaks selected by 
inspection. These peaks are considered to be 
the capacity output of the industry. Succes- 
sive capacity peaks are joined by a straight 
line to indicate the capacity during the in- 
-ervening periods. Forward extrapolation of 
the same straight line generates capacity 
neasures for periods following the last peak 
intil the actual production index intersects 
the line. 


(1) These indexes are published in Rate of 


Capacity Utilization, Canada. Department 


of Industry, Trade and Commerce, Ottawa. 


INTRODUCTION 


Si l'on se place dans la perspective de l'utili- 
sation des ressources disponibles, on constate une 
certaine similitude entre la main-d'oeuvre occupée 
et le stock de capital en place. Tout degré de 
sous-utilisation de l'une ou l'autres de ces res- 
sources indique qu'il existe une différence entre 
leur utilisation potentielle et réelle. Cependant, 
si l'on tient compte des implications sociales et 
politiques de la non-utilisation des ressources 
disponibles, la différence entre les stocks de ca- 
pital et la main-d'oeuvre s'accroit. 


Il est reconnu que le stock de capital en place 
n'est pas utilisé dans la méme proportion d'une 
année a l'autre. Depuis quelque temps, on cherche 
de plus en plus a4 mesurer d'une facgon précise la 
différence entre le potentiel de productivité et 
la productivité réelle. Cette mesure de l'utilisa- 
tion de la capacité peut servir 4 examiner la rela- 
tion existant entre l'ensemble des ressources dis- 
ponibles et le potentiel de production. De plus, 
une mesure de l'utilisation de la capacité pourrait 
servir a mesurer les tendances et les cycles a 
l'intérieur de celle-ci. 


Dans le cadre de travaux sur la mesure de la 
capacité, des @conomistes, en particulier aux 
Etats-Unis, ont mis sur pied un certain nombre 
d'autres méthodes de quantification allant des en- 
quétes annuelles directes aux modéles économé- 
triques. 


Au Canada, le ministére de 1'Industrie et du 
Commerce produit actuellement un indice de l'utili- 
sation de la capacité pour les industries de biens 
d'aprés les méthodes d'estimation de la tendance 
générale par les sommets de 1'école Wharton(l). 

Cet indice est calculé 4 partir d'indices trimes- 
triels désaisonnalisés de la production indus- 
trielle, qui sont reportés sur un graphique sur 
lequel on choisit les sommets. On considére que 
ces sommets représentent la capacité de production 
de l'industrie. Les différents sommets atteints 
au cours de chaque trimestre sont reliés par une 
ligne droite de fagon 4 indiquer la capacité au 
cours de la période comprise entre deux sommets. 
Une extrapolation directe de cette méme ligne 
droite permet de mesurer la capacité pour la pé- 
riode comprise entre le dernier sommet jusqu'a 
l'intersection par l'indice de la production réelle 
de la ligne droite. 


(1) Ces indices sont publiés dans Taux d'utilisa- 


tion de la capacité, Canada. Ministére de 


1'Industrie et du Commerce, Ottawa. 


The Statistics Canada approach represents 
an alternative measure and is based on the 
capital-output ratio of each industry. It 
provides a basis for establishing the capacity 
output series with which actual output data 
are compared in order to derive (elev (oieat ata 
ation rates. The definition of capacity in 
this procedure is the maximum output obtain- 
able under "normal" technological and market 
conditions. 


Some differences in level exist between 
the Statistics Canada series and those of the 
Department of Industry, Trade and Commerce. 
This situation is to be expected, of course, 
given the different estimation procedures 
underlying each set of measures. 


The Statistical Tables show quarterly in- 
dexes of capacity utilization in Canadian 
manufacturing broken down into various major 
groups according to the Standard Industrial 
Classification Manual, Revised 1970 from 1961. 


The methodology used to produce these in- 
dexes is based on a comparison of the actual 
output of an industry during a certain time 
period with the estimated capacity output 
during that period. (2) 


The estimated capacity output is based on 
a capacity capital-output ratio derived from 
the industry's gross stock of fixed capital, 
measured in 1971 dollars. These capital stock 
estimates are produced by the National Wealth 
and Capital Stock Section of Statistics 
Canada, and a brief outline of the method used 
to derive the estimates follows. (3) 


The measurement procedure underlying the 
capital stock estimates is known as the "per- 
petual inventory" method. Briefly, this meth- 
od involves the accumulation, over a period 
of years, of investment expenditures by in- 
dustry to obtain its capital stock in any 
given year. The basic ingredients required 
are: 


Annual investment series in current dollars 
by industry and category of expenditure; 


price deflators relating to the investment 
series; and 


estimates of the average economic life of the 
assets used in the various industries. 


(2) The concepts of capacity used follows the 
work of Daniel Creamer, "Capital Expansion 


and Capacity in Post-War Manufacturing", 
Studies in Business Economics, No. 72 


National Industrial Conference Board, New 
YORK sao On. 
(3) Capital stock estimates are published in 


Fixed Capital Flows and Stocks, Cata- 
logue 13-211, annual. 


4 


L'approche de Statistique Canada est en fait w 
autre genre de mesure et repose sur le coefficieni 
de capital de chaque industrie. Elle permet d' ét; 
blir des séries sur la capacité de production que 
1'on compare aux données sur la production réelle 
de facon a obtenir les taux d'utilisation. La ca’ 
pacité, d'aprés cette méthode, se définit comme 1 
maximum de biens que l'on peut produire dans des 
conditions technologiques et commerciales "nor- 
males". 


Il existe certaines différences de niveau entr 
les séries de Statistique Canada et celles du mi- 
nistére de l'Industrie et du Commerce. I1 va san 
dire que ces différences proviennent du fait que. 
les méthodes d'estimation de chacun des ensembles 
de mesures sont différentes. 


Les tableaux statistiques présentent des indic 
trimestriels de l'utilisation de la capacité pour 
les industries manufacturiéres du Canada ventilés 
en principaux groupes selon la Classification des 


activités économiques, revisée de 1970 pour la pé 
riode commengant en 1961. 


La méthodologie inhérente au calcul de ces im 
dices repose sur la comparaison de la production) 
réelle d'une industrie au cours d'une certaine | 
période avec la capacité estimée de production at 
cours de cette méme période(2). 


La capacité de production estimée est calculé 
d'aprés le coefficient de capital de capacité obt 
nu a partir du stock brut de capital fixe de 1'i 
dustrie, mesuré en dollars de 1971. Ces estima> 
tions du stock de capital sont produites par la 
Section de la richesse nationale et des stocks di 
capital de Statistique Canada. Voici une bréve 
description de la méthode utilisée pour calculer 
les estimations(3). 

La méthode de mesure des estimations de stock 
de capital est celle de "l'inventaire perpétuel” 
En bref, il s'agit d'accumuler pendant un certal’ 
nombre d'années les dépenses d'investissement de 
l'industrie pour obtenir son stock de capital po 
une année donnée. Les éléments fondamentaux néc 
saires sont: | 

| 
Les séries annuelles des investissements, par in 
dustrie et catégorie de dépense; 


| 

| 

les indices de déflation se rapportant aux série 

sur les investissements; 

| 

les estimations de la durée de vie économique : 

moyenne des actifs utilisés par les différentes 
industries. 


(2) La définition de la capacité utilisée ici es 


celle qu'a formulée Daniel Creamer dans "Cay 
tal Expansion and Capacity in Post-War Manul 
turing", Studies in Business Economics, n® | 
National Industrial Conference Board, New Yo! 
1961. 

| 

' 


(3) Des estimations des stocks de capital sont | 


publiées dans Flux et stocks de capital fixe 
n° 13-211 au catalogue, annuel. | 


To illustrate the mechanics of the "perpet- 
1 inventory" method, an example of the ac- 
al computing process is given. (Text Ta- 

e I summarizes the computational procedure 
volved in this example.) Assume that the 
pital assets in a particular industry remain 
production for 10 years before they are 
tired. We start with year one and adjusting 
r prices, we accumulate the investment ex- 
nditures pertaining to the types of capital 
sets in question for a period of 10 years. 
the tenth year, a measure of the gross 

peck of this industry's capital assets is 
tained. In the eleventh year, we deduct 

om the accumulated total the investment 
penditures of the first year and add the 
rchase of capital assets of the eleventh 

ar. We proceed in the same manner for all 
bsequent years. 


In the gross capital stocks, capital assets 


2 included at their full value during the 
tire time they remain in the capital stock. 
other words, the deductions from gross in- 
stment are due to the fact that assets in 
astion have ceased to exist. An alternative 
t of measures of capital stocks is derived 
adjusting the value of the assets in exis- 
ace for the wear and tear and obsolescence 
2y undergo during their service life; these 
timates are known as net capital stocks. 
lculations of net capital stocks are made 
applying a depreciation formula to the 

Iss stock estimated. The net stock is 

jal to the difference between the cumulative 
lue of past gross investment and cumulative 
oreciation. 


‘The quarterly capital estimates are derived 
applying a linear interpolation to the 

qual capital stocks. These stocks estimates 
2 adjusted for pollution abatement expendi- 
ces and then combined with the seasonally 
justed quarterly production indexes to de- 
ve quarterly capital-output ratios for the 
dle period. (4) 


These ratios are expressed in the Statis- 
cal Tables in constant 1971 dollars in order 
show the degree of capital intensity in 

2 various industries. The minimum capital- 
tput ratio during this period indicates the 
storical capacity peak. When we divide the 
pital stocks series by the minimum capital- 
tput ratio, we obtain a series of potential 
tput. The annual capacity rates are ob- 
ined by applying the same technique to an- 
al series on production and capital stocks. 


) The indexes of industrial production used 
are those published in Indexes of Real 
Domestic Product by Industry, Cata- 
logue 61-213, monthly and annual Supple- 
Ment, Statistics Canada. 


Pour expliquer le mécanisme de la méthode de 
"L'inventaire perpétuel", voici un exemple du pro- 
cessus réel du calcul. (Le tableau explicatif I 
résume le processus de calcul.) Supposons que 
l'actif immobilisé de l'industrie demeure en pro- 
duction pendant 10 ans avant d'étre retiré. On 
commence par la premiére année et, aprés déflation, 
on accumule les dépenses d'investissement se rap- 
portant aux catégories de capital considérées pour 
une période de 10 ans. La dixiéme année, on ob- 
tient une mesure du stock brut des actifs immobili- 
sés de cette industrie. La onziéme année, on dé- 
duit les dépenses d'investissement de la premiére 
année du total cumulatif et on ajoute les achats 
d'actifs immobilisés au cours de la onziéme année. 
On procéde de la méme facon pour toutes les années 
Suivantes. 


On regroupe dans les stocks bruts de capital 


les actifs immobilisés 4 leur valeur intégrale tant 
que ces actifs font partie du stock de capital. En 
d'autres termes, les déductions sur les investisse- 
ments bruts s'expliquent par le fait que les actifs 
en question ont cessé d'exister. On obtient un au- 
tre ensemble de mesures des stocks de capital en 
ajustant la valeur des actifs existants pour pren- 
dre en compte l'usure et l'obsolescence qu'ils su- 
bissent lors de leur durée de vie, et l'on appelle 
ces estimations stocks nets de capital. On calcule 
les stocks nets de capital grace a une formule 
d'amortissement que l'on fait intervenir dans les 
estimations des stocks bruts. Le stock net est 
égal a4 la différence entre la valeur cumulative 

des investissements bruts antérieurs et la dépré- 
ciation accumulée. 


Les estimations trimestrielles de capital sont 
calculées d'aprés une interpolation linéaire des 
stocks annuels de capital. Ces estimations des 
stocks sont ajustées pour tenir compte des dé- 
penses engagées au titre de la réduction de la pol- 
lution et ensuite combinées aux indices trimes- 
triels désaisonnalisés de la production pour donner 
les coefficients de capital trimestriels pour 
l'ensemble de la période(4). 


Dans les tableaux statistiques, ces coefficients 
sont exprimés en dollars constants de 1971 de fagon 
a indiquer le degré d'intensité de capital des dif- 
férentes industries. Le coefficient de capital mi- 
nmimum au cours de cette période indique le sommet 
historique de la capacité. Lorsqu'on divise les 
séries des stocks de capital par le coefficient de 
capital minimum, on obtient une série de la produc- 
tion potentielle. Les taux d'utilisation de la 
capacité annuels s'obtiennent en appliquant la méme 
méthode aux séries annuelles de la production et 
des stocks de capital. 


(4) Les indices de la production industrielle uti- 
lisés ont été publiés dans Indices du produit 


intérieur réel par industrie, n° 61-213 au ca- 


talogue, Supplément mensuel et annuel, Statis- 
tique Canada. 


As the final step in this procedure, actual 
data for individual production indexes are 
expressed as a ratio of the potential output 
series in percentage form to obtain the index- 
es of capacity utilization. 


We summarize the procedure of measuring the 
capacity and operating rates in the following 


fashion: 


Let Ky = fixed, capitalystockssat\timest, 


K 
let P 2S capacity capital-output ratio 
Oo 
where K = fixed capital in benchmark 


period(5) 


and P = capacity output in the same period, 
O 


let Pe = actual output at time t, 
and CP. = estimated capacity output at 
time €. 
a 
Mover Me SF ey (Ge 
E ——— 16 
P 
fo) 
Pe x 100 = percentage of capacity utilized 
CP. at time t; that is, the capacity 


utilization rate. 


Of course, in subsequent periods, if a 
lower capital-output ratio occurs, it is 
adopted as the capacity ratio, and the entire 
series is adjusted accordingly. 


This formula was used to calculate the 
manufacturing industry capacity utilization 
rates shown in the Statistical Tables. The 
indexes for durable, non-durable and total 
manufacturing were derived by aggregation, 
using the same weights as the 1971 Real Do- 
mestic Product Index. (6) 


(5) As noted previously, this benchmark period 
is the time when the minimum capital- 
output ratio occured. 

(6) For the period prior to 1971 the data are 
not available on a 1971 base. To obtain 
a continuous record on a 1971 base, the 
indexes on a 1961 base were mechanically 
rebased to 1971 by multiplying by 100.0 
and dividing by the 1971 index value on 
a 1961 base. An adjustment has been made 
to the production indexes for Rubber and 
Plastics Products, and Miscellaneous Man- 
ufacturing, based on the annual Real Do- 
mestic Product Indexes, to capture the 
trend of the individual industries ac- 
cording to the 1970 Standard Industrial 
Classification, from 1961 to 1970. 


Enfin, les données réelles pour les indices de 
production individuels sont exprimées en tant que 
ratio des séries de la production potentielle en 
pourcentage pour obtenir les indices de l'utilisa: 
tion de la capacité. 

| 

Nous pouvons résumer ainsi la marche 4 suivre 

pour la mesure des taux d'utilisation de la capa- 


Galea Ge Gl eVeesiwaleas 


Soit K = stocks de capital au temps t, 


K 
et s0Lt Gam = coefficient de capital de la capaci 
Oo 
ou K = capital fixe au cours de la période 
oS repére(5) 
et Ee = production potentielle au cours de la mém 


période, 
soit Pe = production réelle au temps t, 


et CP. = production potentielle prévue au temps t 


Alors K. = 5 = CPR ax 
ie a ie 
P 
O 
12 Meee - ae 
“t x 100 = pourcentage de la capacité utiliseem 
cP. au temps t; c'est-a-dire le taux d'ut 


lisation de la capacité. | 


Bien entendu, lorsque 1'on enregistre un coef! 
cient de capital plus bas, au cours des périodes |, 
qui suivent, on le considére comme étant le ratic 
de capacité, et toute la série est ajustée en col 
séquence. | 

Cette formule a été utilisée pour calculer les 
taux de l'utilisation de la capacité des industr 
manufacturiéres présentés dans les tableaux stat 
tiques. Les indices ont été calculés par agréga’ 
tion tant pour l'ensemble des industries manufac: 
turiéres que pour les industries des biens durab- 
et non durables a partir des mémes pondérations | 
celles pour 1'indice du produit intérieur réel d' 
1971) | 


(5) Comme il a été mentionné auparavant, cette Pp. 


riode repére est le moment ou l'on a enregis 
le plus bas coefficient capital-production. 

(6) En ce qui cancerne les années antérieures 4 
1971, les données ne sont pas disponibles su 
la base 1971=100. Pour obtenir une continui 
des données de ces années, les indices sur 1 
base 1961=100 furent convertis arithmétiquem 
a l'année de référence 1971 en les multiplié 
par 100.0 et en divisant le produit obtenu f 
la valeur de l'indice de 1971 sur la base dé! 
1961=100. On a ajusté les indices de produc 
tion de l'industrie du caoutchouc et des pre 
duits en matiére plastique, et des industri¢ 
manufacturiéres diverses, basés sur l'indice 
annuel du produit intérieur réel de facgon al 
connattre la tendance des industries selon J. 
Classification des activités économiques de, 
1970, pour la période de 1961 a 1970. 


TEXT TABLE I. Example: Assumed Service Life = 10 Years = L 


TABLEAU EXPLICATIF I. Exemple: Durée de vie supposée de 10 ans = L 


Data on Deflator Constant Discards, Columns Gross Depreciation Net Net stock, 
current year 12 = dollar move (3)-(4) stock, Invest- column (8) 
dollar 1.000 gross fixed column (3) column (5) 1 K ment after 
gross fixed capital on 10 after OG, ( an > columns cumulation 
capital formation years cumulation (3)-(7) 

formation columns 

ear x e=a(2)) 

Pence Données Indice de Formation Retraits, Colonnes Stocks Dépréciation Investis-— Stocks 
sur la déflation = brute de descendre (3)—(4) bruts, sement net, 
formation 1.000 pour capital la colonne (3) colonne (5) LS K net colonne (8) 
brute de l'année 12 fixe en de 10 ans apres 2L ( ied a ~ p colonnes aprés 
capital dollars cumul (3)-—(7) cumul 
fixe en constants 
dollars colonnes 
courants ia) 

Q) (2) (3) (4) OE SS} @) (8) (9) 

IL P KX Non 
1 17.6 «tie 22.8 22.8 22.38 22.8 228 
2 36.2 sO25 43.9 43.9 66.7 4.5 39.4 62.2 
3 20.4 -857 23.8 2o5o 90.5 7.9 15.9 78.1 
4 i5...3 .855 Lic 17.9 108.4 9.9 8.0 86.1 
5 19.7 - 868 22d Ziad, SW oah 12.0 10.7 96.8 
6 PEL S?? +907 30.0 30.0 161.1 14.6 15.4 A 
7 35.0 +928 Ad oh SWise/ 198.8 18.0 Sen 131.9 
8 20.5 -967 Ai 7? 21.2 220.0 20.9 3 iB2a2 
9 13.8 ~979 14.1 14.1 234.1 Drei -- 8.6 123.6 

10 27,0 - 982 2755 2 Tie 261.6 24.8 ear 126.3 

11 Qi 2 +986 27.6 22.8 4.8 266.4 26.4 ere. 27S 

12 21.8 1.000 218 43.9 = 22.1 244.3 2o6D -— 3.7 123.8 


The statistics presented here are only 
tatistical estimates and they are not operat- 
ng ratios based on either engineering mea- 
ures, such as productive machine hours, or 
urvey results. 


Given the many conceptual and measurement 
roblems surrounding the notion of capacity 
tilization, the utilization rates shown here 
re indicative of trends and cycles in the 
tilization of capital. The indicated level 
Ss only a statistical approximation and should 
e viewed as such. For example, a rate of 
00% indicates a high level of capital utili- 
ation which is considered a peak for the 
eriod observed. 


Ces chiffres représentent uniquement des ap- 
proximations et ne sont pas des coefficients de 
fonctionnement basés sur des mesures industrielles, 
comme les heures de production des machines, ni des 
résultats d'une enquéte. 


Etant donné qu'il existe plusieurs problémes 
relatifs 4 la notion du taux d'utilisation, il con- 
viendrait de noter que les taux d'utilisation pu- 
bliés ne constituent pas des mesures exactes, mais 
des statistiques indiquant les tendances et les 
cycles d'utilisation du stock de capital fixe. 

Par exemple, un taux de 100 % indique un haut ni- 
veau de l'utilisation de capital qui est considéré 
un sommet pendant la période observée. 
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FOOD AND BEVERAGES 


ALIMENTS ET BOISSONS 


ee a a a a ee sn ie ca a em —_—— —— — — + 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
L9et 0% 6262 3559.7 ae 6464 96.6 
{I 63-0 3610.0 2.23 65.3 96.5 
{ii 6507 3660.3 2216 6602 95.2 
IV 66.1 3710.5 2.18 67.1 98.5 
62 5 66.4 3760.8 2.20 68.0 97.6 
II 67.9 Satis 2 S08 68.9 98.5 
lis 68.1 3861.6 2520 69.9 97.5 
Iv Chol 3912.0 2.23 70.8 96/22 
1963 1 eee) 3962.5 Doee Tiled 96.7 
Il 70.2 4007.2 D222 72.5 96.8 
III Zokeal 4052.0 pe 7306 aTa0 
IV Tee 4096.6 20 revi G7 .4 
1964 I 1423 4141.2 Zeit 74.9 99.2 
Vi 14.6 4188.0 2.18 75.8 98.5 
III 14.9 4234.9 2.20 76.6 97.8 
IV 16.9 4281.7 2.16 TRUS 99.3 
1965 I 76.8 4328.5 2.19 18.2 98.1 
1! 16e3 437926 2.23 79.2 96.3 
I11 78.4 4430.7 2520 80.2 97.8 
Iv 80.0 4481.8 2.18 81el 98.7 
1966 I 80.6 453229 2218 82.0 98.3 
II 82.0 4590.5 Poe te 83.0 98.7 
III 82.6 464801 2019 84.1 98.2 
IV 84.4 4705.6 Paint, 8561 99.1 
1967 I 85.2 4763.2 2.37 86.2 98.9 
II 86.8 4824.8 PEWS BI <3 99.4 
rid 88.4 4886.5 2015 88.4 100.0 
IV 88.8 4948.1 2-16 89.5 99.2 
1968 I 89.2 5009.8 2-18 90.6 98.4 
Ty 88.7 5067.9 2322 91.7 96.7 
I1l 89.7 5126.1 2.22 9257 96.7 
IV 92.7 5184.3 PREPS 93.8 97.8 
1969 +I 92.0 5242.5 Peay 94.8 97.0 
II 91.8 5303.3 2224 95.9 95.7 
eke 93.5 5364.1 2.23 97.0 96.4 
IV 94.2 5424.9 Pop 98.1 96.0 
1970 I 95.3 5485.7 Deon 99.2 96.0 
II 94.3 5552.3 2.29 100.4 93.9 
tit 96.2 5618.9 Beet 101.6 94.6 
IV 97.0 5685.5 2.28 102.9 94.3 
1971 =I 97.4 5752.1 229 104.0 93.6 
II 99.4 5811.6 Ppp sy 105.1 
It! 101 . a8 
9 5871.1 2524 106.2 96.0 


IV 100.9 5930.6 2-28 107.3 94.1 


= 
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FOOD AND BEVERAGES 


ALIMENTS ET BOISSONS 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
ENOICE: DE GA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 101.9 5990.1 2-28 108.2 94.1 
II 104.0 6048.7 2226 109.3 Ofek 
IT! 103.8 6107.3 2-28 110.4 94.0 
IV 106.7 6165.9 2024 111.4 95-8 
1s7 3 I 106.1 6224.6 2.28 112.6 94.3 
II 104.4 6297.0 2-34 LSI, ONeat 
Piet 106.3 6369.5 ZietS PSE 2 9253 
Iv 110.2 6442.90 2027 116.5 94-6 
1974 i 108.2 6514.5 2-34 117.8 91.8 
Il 107.8 6586.2 2037 119/51 90.5 
Dig 105.1 6658.0 2246 120.4 87.3 
IV 104.7 6729.8 2.50 WZ ke VY 86.0 
LOW I 105.1 6801.7 2-51 123.0 85.5 
Il! 106.6 6852.5 2-50 123.9 86.0 
SEM 108.8 6903.4 2046 124.8 87-2 
IV 109.0 6954.3 2248 125.7 86.7 
1976 I 110.5 7005.2 2246 126.7 8722 
If 112.5 1043.9 2-43 127-4 88.3 
iit 112.6 7082.7 2244 128.1 87.9 
IV 111.4 fUZAeD 2248 128.8 86.5 
ETE TE I 112.4 7160.3 2047 129.4 86.8 
II 112.6 7205.8 2.48 130.3 86.4 
II! 1255 125124 2250 131.1 85-8 
IV NSS 7297.0 2049 131.9 86.2 
1978 I 114.5 734226 2249 132.8 86.2 
II 113.3 1386.5 2-53 133.6 84.8 
II! 115i 743025 2-50 134.4 86.0 
IV 117.4 1474.4 2-47 135.1 86.9 
be ey I 119.0 7518.3 2045 135.9 87.5 
If 118.9 157269 2047 136.9 86-8 
Ii! 117.9 T62726 Basil 137.9 85.5 
Iv 121.6 168222 2045 138.9 87.5 
1980 I 121.7 173629 2047 139.9 87.0 
Id 1222 7179924 2248 141.0 86.7 
III 119.5 1862.0 2255 142.2 84.1 
Iv 120.2 7924.5 2-56 143.3 83.9 
1981 I 123.6 T9871 2251 144% 85.6 


I! 126.2 8035.8 2047 145.3 86.9 
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TOBACCO PRODUCTS 


TABACS 
INDEX OF GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE tA T AUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 7203 Nese 1.30 77.0 93.8 
II 7321 16728 131 78.1 93.6 
Lit 73.3 170.1 1.32 79.2 9246 
IV ee Wass S34 80.3 91.3 
1962. 1 qe ULGAT 1031 81.3 93.2 
II 74.9 ree es 81.5 91.9 
111 7544 17506 SEE) 81.7 92.2 
IV en 175.9 1.32 81.9 92.9 
1963. 1 78.8 ie Ve27 8201 96.0 
Il 79.0 er7a5 1.28 8226 95.6 
{11 7886 178.8 1.25 8302 9404 
IV 78S 180.0 yes2 83.8 92.5 
es © Waa 181.2 1.38 8404 88.6 
II 80.1 18287 1.30 85.1 94.2 
III 85.48 184.3 1.22 85.8 100.0 
IV 84.5 185.8 yi25 8665 97.7 
1965 I 8261 18723 1.30 87.2 6452 
II 8406 189.9 1.28 88.4 e587 
III 85.5 192.6 1.28 89.7 9504 
IV 8661 195.2 1.29 90.9 94.7 
1966 «I 8902 197.9 1.26 9201 96.8 
11 84.9 20161 1635 9386 90.7 
It 85.2 204.3 1236 95.1 89.6 
IV 90.5 207 04 1.30 96.6 93.7 
1967 I 93.6 210.6 1.28 98.0 95.5 
II 93.4 213.8 1.30 99.5 93.8 
ll 92.1 21701 1834 101.1 912% 
IV 90.5 22002 1.38 102.5 88.3 
1968 1 89.7 223.3 1.42 104.0 86.3 
II 89.1 22620 1044 105.2 84.7 
IIT 89.9 228.8 1245 106.5 84.4 
IV 9228 231.5 1.42 107.8 86.1 
1969 I 94.6 234.3 peal 109.1 86.7 
II 9361 23602 1244 110.0 84.7 
III 92.4 238.1 p47 110.8 83.4 
IV 93.7 240.0 1246 111.7 83.9 
1970 1 9607 242.0 1.42 gy Psy 85.8 
II 100.2 243.7 1.38 113.5 88.3 
III $8.2 gases 1.42 114.3 85.9 
IV 102.1 24762 1238 tis 88.7 
1971 1 95.8 249.0 1.48 115.8 82.8 | 
II 99.1 250.3 Pee 116.4 8502 
III 104.6 251.7 1.37 117.0 89.4 


IV 103.9 ZosieO 1.38 117.6 88.3 
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TOBACCO PRODUCTS 


TABACS 
INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DEWGA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
LOT2 I 101.2 25463 1.43 118.4% 85.5 
I! 102.3 254.6 1.42 118.5 86.3 
III 104.5 254.9 1.39 118.6 88.1 
IV 104.6 Zale 1.39 118.8 88.1 
1973 I 104.6 BIDS) eS 118.9 87.9 
iT 104.7 2 et) paso 118.9 88.0 
ES 107.2 255.5 1.36 118.9 90.1 
IV 108.3 25565 1.34 118.9 ole 
1974 I 113.4 25526 1.28 119.0 95.3 
II 114.7 259.0 1.29 120.6 9561 
tis 109.5 26264 1.36 122.2 89.6 
IV 114.9 265.9 1.32 123.8 92.8 
LOD I 113.0 26944 1.36 125.4 90.1 
Il 10$.5 271.4 1.41 126.3 86.7 
It! 113.5 273.5 1.37 WAT (Oe! 89.2 
IV TV. 9 21564 1.33 128.2 92.0 
1976 I 117.5 27724 1.34 129.1 91.0 
EI 120.8 PAUSE 1.31 129.0 9350) 
Ii] 117.8 PATTI SM 1.34 128.9 91.4 
Iv sup We ses 276.9 1.41 128.8 86.4 
OT, I 118.9 276.7 1.32 128.8 92535 
rI Tl ie2 21168 1.35 129.3 90.7 
tdi 115.7 278.9 1.37 129.8 89.1 
IV 121.0 rats )oe) 1.32 130.2 9209) 
1978 I 117.2 280.9 1.36 130.7 89.7 
II 109.2 282.0 1.47 131.2 83.2 
Tt 108.8 283.2 1.48 131.8 82.6 
IV 112.2 284.3 1.44 132.3 84.8 
MENT ES) I 116.2 20565 1.40 132.9 87.5 
II 119.8 286.9 1.36 1336 89.7 
It! 117.3 288.3 1.40 134.2 87.4 
IV 114.8 289.7 1.44% 134.8 85.2 
1980 I PIG. 5 rae te | 1.39 135.5 88.2 
{I 119.2 292-5 1.40 136.1 87.6 
If! LES 18 294.0 1.40 136.8 87.6 
IV 122.8 295-4 1.37 137.5 89.3 
1981 I 113.1 296.9 1.49 138.2 81.9 


II 119.2 29729 1.42 138.6 86.0 
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RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAOGUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


— a ee a Oe ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 =I 35.0 459.3 2044 64.9 54.0 
II 36.9 462.9 2533 6504 56.4 
Il! 39.5 46606 sig 65.9 60.5 
IV 43.9 470.3 1.99 66.4 6661 
1962 I 45.1 474.0 1.95 66.9 67.4 
II 50.4 475.5 1675 67-2 75.0 
III 53.4 47761 1266 67.4 7922 
IV 5204 47867 1370 6726 77.5 
1963. I 54.1 480.3 1.65 67.8 7907 
II 54.3 483.9 1.65 68.3 7904 
I1l 50.7 48726 1.79 68.9 7326 
IV 5261 491.3 1.75 69.4 75el 
1964 I 58.0 495.0 1.58 69.9 83-0 
II 59.6 501.8 1.56 70.9 8461 
ae 56.4 508.6 1.67 tie8 78.5 
IV 58.7 515.5 1.63 72.8 80.6 
1965 I 55.8 52204 1.62 7328 81.0 
II 6lek 53004 1.61 74.9 81.6 
II! 61.2 538.5 1.63 7601 80.5 
IV 66.6 54606 1.52 NUe2 86.3 
1966 =I 71.8 554.7 1.43 78.3 91.6 
II 71.8 569.5 1.47 80.4 89.3 
III 68.8 584.3 1.58 82.5 83.4 
IV 70.7 599.2 1.57 84.6 83.5 
1967 1 72.6 614.1 1.57 8607 83.7 
II 7526 62128 1.53 87.8 8661 
lil 8461 629.6 1.39 88.9 94.6 
IV 79.0 637.3 1.50 90.0 87.8 
1968 I 91.3 645.20 ea 91.1 100.0 
II 79.0 655.0 1.54 92.5 85.4 
Lil 7802 665.20 1.58 93.9 833 
IV 87.7 67429 1.43 95.3 92.0 
1969 I 91.6 684.9 1.39 96.7 94.7 
II 93.2 701.5 1.40 9961 94.1 
Let 90.8 718.1 1.47 101.4 89.5 
IV S52 734.7 1.43 103.8 91.7 
1970.4 95.7 75124 1.46 106.1 90.2 
11 91.9 766.0 1.55 108.2 
: 84.9 
It 98.0 780.7 1.48 110.3 88.9 
IV 91.2 795.3 1.62 112.3 81.2 
i971 921 809.9 2.63 114.4 80.5 
II 96.8 834.8 1.60 117 
9 8261 
II! 105.5 859.7 1651 12124 86.9 
IV 106.6 884.5 1.54 124.9 85.3 
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RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAGUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


————— 8 8 8 a a a a a a a a we ne ee ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DEXEAR GAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
US t2 I 107.1 909.4 1.58 128.4 83.4 
II 116.3 92764 1.48 131.0 88.8 
hit 115.7 945.5 1-52 133555 86.6 
IV 117.6 963-5 1.52 136.1 86.4 
LTS I 126-5 981.5 1244 138.6 91.3 
II 132.2 1008.2 1.42 142.3 92.9 
Ill 135.1 1034.9 1.42 146.1 92-5 
IV 13C0.S 1061.7 1.51 149.9 87.3 
1974 I 136.3 1088.6 1.48 LO 3et 88.7 
{I 131.8 1110.8 1.56 156.9 84.0 
{il 128.5 USE ial 1.64 160.0 80.3 
IV 137.C 1155.4 1.57 163.1 84.0 
LCS I 121.9 STL 1.79 166.3 133 
II 116.5 1192.0 1.90 168.3 69-2 
II! T2561 1206.3 1.75 170.4 1364 
IV 128.1 1220.7 elit 172.4 14.3 
1976 I 133.0 23 Sie! 1.72 174-4 16.3 
rt 134.1 1243.3 Nol 175.6 T7604 
Il! 139.4 1251.6 1.67 176.7 78.9 
IV 138.8 NZES)G TY 1.68 ITO One) 78.0 
DOM t I 144.1 1267.8 1.63 179.0 80.5 
Il 145.0 1275.8 1.63 180.2 80.5 
It! 146.7 1283.8 1.62 181.3 80.9 
IV 143.8 1291.8 1.67 182.4 78.8 
1978 I 143.7 P2999 1.68 183.6 78.3 
I! 151.7 1306.5 1.60 184.5 82.2 
IIT! Tote? TST 2 ero 185.4 85.0 
IV 166.2 AS HOSS 1.47 186.4 89.2 
1979 I 170.5 1326.6 1.44 187.3 91.0 
II 17224 1338.7 1.44 189.0 ha Z 
Wey 176.4 1350-8 1.42 190.8 92> 
IV 166.7 1362.9 1.52 192.5 86.6 
1980 I 15767 1375.0 1.62 194.2 81.2 
Il 149.3 1385.1 1-72 195.6 716.3 
II! 145.8 T3952 1.78 197.0 7420 
Iv 150.4 1405.3 ore 198.5 1528 
1981 I 151.0 1415.4 1.74 199.9 T3585 


II 162.1 1427.9 1.64 201.6 80.4 
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LEATHER 
CUIR 
INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
196) 74 86.6 156.6 1.06 99.2 87.3 
II 89.5 156.5 102 99.2 90.2 
II! 91.2 156.5 p01 Baz 91.9 
IV 92.9 156.4 0.99 99.1 S3eu 
1962. 4 S2.S 156.4 0.99 9961 g3L 7 
II 94.3 156.3 0.97 99.1 95.2 
Il! o3.2 156.2 0.98 99.0 94e1 
IV 91.8 156.1 1.00 98.9 92.8 
1963 —siI 93.3 156.1 0.98 98.9 94.3 
Il 92.8 156.3 0.99 99.1 931.7 
Il! 92.0 156-5 1.00 99.2 92.8 
IV 95.5 15607 0.96 99.3 9662 
1964 1 96.9 156.9 0.95 99.4 97.4 
II 96.9 an. 0.95 99.5 97.4 
III 97.4 157.2 0.95 99.6 97.8 
IV 56.6 157.3 0.95 99.7 96.9 
1965 <4 98.4 157.5 0.94 99.8 98.6 
li 96.7 157.7 0.96 99.9 96.8 | 
II! 98.0 157.9 0.94 100.1 97.9 | 
IV 100.2 158.1 0.92 100.2 100.0 | 
\ 
1966 ~4 $9.5 158.4 0.93 100.4 99.1 
Il 100.8 159.5 0.93 101.1 99.7 | 
III $7.8 160.7 0.96 101.8 96.0 | 
IV 65.1 161.9 0.96 102.6 96.6 : 
1967 =a $6.0 16361 1.00 103.4 92.9 | 
11 94.8 163.9 1 OL 103.9 91.3 
III 96.4 164.8 1.00 104.4 92.3 ! 
IV $9.1 16567 0.98 105.0 94.4 | 
1968 +I 100.9 oes 0.97 105.7 95.5 
II 103.5 167.9 0.95 106.4 97.3 
III 100.9 169.1 0.98 107.2 94.1 
IV 103.0 i7G.2 0.96 107.9 96el 
1969 =I 105.4 171.4 0.95 108.6 97.0 
II 105.7 172.8 0.96 109.5 96.5 
II! 103.1 174.2 0.99 110.4 93.4 
IV 95.7 175.5 1.07 t1av2 86-0 
1970" S48 95.5 176.9 1.09 112-1 85.2 
II 93.7 177-6 aL ala 112.6 8302 
III $7.5 7603 1.07 rib Ye as) 86.3 
Iv 99.1 178.9 1.06 113.4 87.4 
1971 OI 99.4 179.6 1.06 113.8 8764 
Il 96.1 180.4 va ie 114.3 84.1 


II! 100.5 181.3 1.06 114 ! 
e e 9 87.5 
IV 102.5 182.1 1.04 115.4 88.9 


EEO ee 


us) 


LEATHER 
CUIR 
INDEX OF GROSS CAP RELA INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POWENTIECEE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I $6.8 183.0 re Weal 116.0 83.5 
I! 93.8 185.5 1.16 117.5 79.8 
1G $9.8 188.0 1.10 119.1 83.8 
IV 95.8 190.4 1.16 120.6 1964 
ENT) I 98.0 192.8 1.15 122.0 80.4 
II $8.4 194.1 1.15 122.8 80.1 
1G i $S.8 19555 1.15 123.7 80.7 
IV 102.8 196.8 1.12 124-5 82.6 
1974 I 103.4 198.2 see 2 125.6 82.3 
II 105.7 199.9 1lell 126.7 83.4 
iY 100.8 201.7 1.17 12768 78.9 
IV 98.6 203.5 shearai 129.0 1664 
1975 I 99.0 205.3 1.21 130.0 T6061 
II 9952 206.7 1.22 130.9 TCT 
III 100.3 208.1 beseZal 131.8 T601 
IV 106.1 209.5 1.16 132.7 80.0 
1976 I 107.1 211.0 1.15 133.6 80.1 
If 108.4 ZA ert 1.14 134.1 80.8 
OG 103.7 212.5 1.20 134.6 aliaed: 
IV 103.3 213-2 1.21 135.0 7625 
LOT I 101.2 214.0 1.24 135.5 14.7 
II 96.1 214.5 1.31 135.9 710.7 
{II 96.7 215e0 1.30 136.2 71-0 
IV 93.0 215.5 1.36 136.5 68.1 
1978 I 103.1 216.0 123 136.8 71504 
I! 108.6 216-2 1.17 136.9 Sies 
III 103.S 216.5 1.22 137.1 15-8 
IV 112.7 216.6 1.13 EW oi 8262 
£9179 I 110.4 216-8 1.15 137.3 80.4 
I! 110.8 216.9 1.15 137.4 80.7 
Ii! 112.0 217-1 a Rp 137-5 81.5 
IV 105.2 Zaetiere teed 137.6 76.5 
1980 I 106.8 ANY SS) 1.19 137.6 7726 
It 109.1 218.4 ibs kr/ 138.3 78.9 
III VAS yo Ze 1.14 139.0 81.4 
IV 109.6 220.6 1.18 139.7 718.4 
1981 I 118.7 221.7 1.09 140.4 84.5 


Il 112.1 (AAS 1.16 140.8 7926 


20 


TEXTILE 
TEXTILES 
INDEX OF GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL QUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
1961 I 49.0 1365.6 4037 931 5226 
Il 50-8 1362.9 4221 93.0 5467 
II J358 1360.3 3-99 92.8 Bic U/ 
IV 54.7 1357.7 3-89 92-6 BI)o JL 
1962 I BIG U 13551 3.82 9204 60.3 
Ii Slee 125765 Bo Ue 92.6 61-8 
Itt 59.3 1360.0 3-60 92.8 63-9 
IV 58.9 1362.5 3.63 92-9 63.4 
1963 I 59.8 1365.0 3258 93.1 64-2 
TY 62.1 1373.9 3047 93.7 66.3 
IIt 64.1 1382.9 SIGEIS, 94.3 68.0 
IV 66.3 1391.9 324) 94.9 6928 
1964 I 68.0 1400.9 3223 WG 2 lee 
I! 70.1 1422.7 3.18 97.0 T7262 
Iii 710.7 1444.5 Bia 98.5 71.8 
IV 69.3 1466.3 3232 100.0 69.3 
1965 I 70.5 1488.1 3-31 101.5 69.5 
1 10.9 1513.6 3.35 103.2 68.7 
II! 7425 1539.1 3224 105.0 71.0 
IV 73.9 1564.5 BoB 106.7 69.3 
1966 I 1425 1590.0 3.35 108.4 68.7 
If 71.4 1609.3 3.54 109.8 65-1 
Ii! 71.8 1628.6 3.56 111.1 6426 
IV 1523 1647.9 3243 112.4 67.0 
1967 I 71307 1667.3 3255 eo irws 64.8 
p63! 1423 1678.8 BOD 114.5 64.9 
lel 76.0 1690.3 3049 115.3 65.9 
IV 7726 1701.6 3-44 116.1 66.9 
1968 I 78.9 1713.0 3-41 116-8 67.5 
II 81.5 1723.7 3232 117.6 69.3 
Il! 85.6 1734.4 3.18 118.3 72.4% 
IV 89.9 1745.1 3-05 119.0 1525 
1969 I 94.0 1755.8 2.93 119.8 Uce® 
Il 98.1 177222 2.83 120.9 81.2 
IT! 96.3 1788.7 2-91 122.0 1869 
IV 92.8 1805.1 3.05 123.1 150% 
1970 I 91.7 1821.5 Shey ih 124.2 73-8 
I] 91.3 1836.2 3-16 125.2 12-9 
ill 8S. 8 1850.9 3-23 126.2 (Gitark 
IV 93.0 1865.6 BioliS 127.2 THe 
LOW I 96.0 1880.4 3-07 128.2 14.9 
II Silse 1888.9 3.04 128.8 lores 
Ill 100.95 1897.4 2-95 T2963) 78.0 


IV 105.6 1905.9 2.83 129.9 81.3 


1972 


1973 


NOS 


1976 


1977 


1978 


1979 


1980 


1981 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCT ION 

INDIGE DE LA 
PRGDUCTION 
INDUSTRIELLE 


1971=100 


106.5 
110.6 
112.7 
118.4 


TS Sa 
118.8 
117.6 
122.0 


123.3 
119.0 
bse 
108.5 


106.5 
107.9 
115.0 
118.8 


116-9 
111.8 
113.8 
BVA. 5 


115.9 
120.2 
121.8 
122.9 


122.2 
123.5 
124.5 
131.5 


134.2 
134.4 
UE i i) 
134.7 


134. 2 
124.5 
129.4 
136.1 


137.8 
142.6 


CAPITAL 


$ MILLIONS 


1914.4 
1920.5 
1926.7 
1932.8 


1938.9 
1948.0 
1957-1 
1966.1 


Me) a3 
1986.0 
1996.9 
2007.8 


2018.8 
2029.6 
2040.5 
2051.4 


2062.4 
2068.8 
2075.3 
2081.7 


2088.2 
2082.6 
2077-1 
2071.5 


2065.9 
2064.4 
2062.9 
2061.5 


2060.1 
2062.1 
2064.2 
2066.1 


2068.1 
2072-3 
2076.5 
2080.7 


2085.0 
2091.4 


au 


WEXDILE 


TEXTILES 


CAPITAL- 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
POTENTIAL 
OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCTION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


22 


KNITTING MILLS 


BONNETERIE 
INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO CUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEEFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 4726 VY BSE ZetlD 82.5 57.7 
Il 48.7 175.0 2-12 83.0 58.7 
II! 50.0 176.2 Ze OK 83.6 59.8 
IV 51.1 17723 2-04 84.1 60.8 
1962 I 52e 178.5 2-02 84.7 61.5 
I! 52.8 179.4 2.00 85.1 62.1 
IT] 54.3 180.4 1.96 85.6 63-5 
IV 5562 181.3 1.93 86.0 64.2 
1963 I 57.8 182.2 1.86 86.4 66.9 
Il 60-7 184.1 1.79 87.3 69.5 
Wit 61.3 186.0 1.79 88.2 69-5 
IV 61.7 187.8 1.79 89.1 69.3 
1964 I 62.6 189.7 1.78 90.0 69.6 
II 64.9 191.6 1.74 90.9 711.4 
II! 65.0 193.26 1.75 91.8 70.8 
IV 65.1 195.6 1.77 92.8 1922 
1965 I 66.2 197.6 1.76 OS eit 70-6 
I! 66.3 199.4 1.77 94.6 T7021 
II! 6726 201.2 ie) 95.4 70.8 
IV 68.7 202.9 1.74 96-2 1124 
1966 I 6S.7 204-6 1.73 97.0 71.8 
I! 68.1 206.4 1.78 97.9 69.26 
{il 67.7 208.3 1.81 98.8 68.5 
IV 67.2 210.1 1.84 9a 67.4 
1967 I 65.7 212.0 1.90 100.6 65-3 
aol 67.0 211.7 1.86 100.4 66.7 
II! 67.9 Ze 1.83 100.3 67.7 
IV 69.3 211.1 1.79 100.1 69.2 
1968 I To) 210.8 1.69 100.0 Uso 2) 
I! VUoe 210.9 1.60 100.0 gle> 
III 80.8 211.0 1.54 100.1 80.7 
IV 83.8 211.0 1.48 100.1 83.7 
1969 I 83.5 211.0 1.49 100.1 83.4 
I! 85.8 212.9 1.46 101.0 85.0 
II! 87.3 214.9 1.45 101.9 85.6 
IV 87.9 216.8 1.45 102.8 85.5 
1970 I 90.4 218.7 1.42 103.7 87.1 
I! 89.3 219.8 1.45 104.3 85.7 
OU 90.1 221.0 1.44 104.8 86.0 
IV $4.0 Coe 1.39 105.3 89.2 
1971 I 94.1 223635 1.40 105.9 88.8 
1a $5.1 224.1 1.39 106.3 89.5 
II! 103.4 PACER NY) 1.28 106.7 96.9 


IV 107.1 225.8 1.24 107.1 100.0 


23 


KNITTING MILLS 


BONNETERTE 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STGCK RATIC OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIE“CLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 98.0 226.7 1.36 107.5 Cake sal 
II 106.4 Ze e> eet 108.9 STAT 
III 107.8 Z32e3 1.27 110.2 97.8 
IV 108.0 23522 1.28 111.6 96.8 
LOTS I 109.5 238.1 1.28 112.9 97.0 
Il 112.1 240-8 1.26 114.2 98.1 
It! 11C.7 243.26 1.30 115.5 95-8 
IV 113.7 246-4 1.28 116.9 Si o3 
1974 I 116.7 249.3 1.26 118.2 98.7 
Il 107.7 250-5 1.37 118.8 90.6 
TA 103-9 251.8 1.43 119.4 87.0 
IV 100.4 253.0 1.48 120.0 83.7 
nO S I 102.8 25462 1.46 120.6 85.3 
{I 106.9 25324 1-40 120.2 88.9 
II! 105.2 252.7 1.41 LTS 87.8 
IV 109.0 BANS 1.36 119.5 oiez 
1976 if 102.0 251.2 1.45 119.1 85.6 
If 106.7 251.0 1.38 119.1 89.6 
Itt 104.0 250.9 1.42 119.0 87.4 
Iv 101-8 250.8 1.45 119.0 85.6 
1977 I 99.0 250.7 1.49 118.9 83.3 
II 95.9 25061 1.53 118.6 80.8 
Ii! 100.5 249-5 1.46 118.3 84.9 
IV 100.9 248.8 1.45 118.0 85-5 
1978 I $8.8 248.2 1.48 2 aw 83.9 
1 | OE i535) 247.6 1.41 117.4% 88.1 
IIl 103.4 247.1 1.41 117.2 88.2 
IV 105.1 246.4 1.38 116.9 89.9 
tgT9 I 108.3 245-8 1.34 116.6 9259 
DE 113.7 245.8 1.27 116.6 Sito 
II! 110.8 245-8 Theyeial 116.6 95.0 
IV 110.7 245.8 1.31 116.6 95.0 
1980 I 110.7 24529 Ave 31 116.6 94.9 
I! 108.6 245.9 1.33 116.6 93-1 
III 114.0 246.0 e271 116.7 OTe 
IV 113.6 246.0 1.27 116.7 97.4 
1981 I 111.8 246.1 1.30 116.7 95.8 


id 110.1 245.6 1.31 116.5 94.5 


Ce 


CLOTHING 
VETEMENTS 
INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL QUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1$71=100 $ MILLICNS 

1961 I 1222 249-1 0.56 114.8 62-9 

II 73.7 249.9 0.55 115.2 64.90 

II! 14.9 250-8 0.54 TD 6 64.8 

IV 1526 Psyhe Tl 0.54 116.0 65.2 

1962 I T6.7 252-6 0.54 116.4% 65.9 

Il ilere 253.6 0.53 116.9 66.0 

II! 718.26 254.26 0.53 Llie3 67.0 

IV 18.2 255.6 0.53 117.8 6664 

1963 I 19.7 256.6 0.52 118.3 67.4 

II 81.1 258.1 0.52 119.0 68.2 

If! 81.9 259-6 0.52 119.6 68.4 

IV 83.3 261.1 0.51 12063 69.2 

1964 I 85.3 262.7 0.50 121.1 70.5 

I! 84.7 264.7 0.51 122.0 69.4 

(I! 85.3 266.8 0.51 123.0 69.4 

IV 86.7 268.8 0.50 123.9 70.0 

1965 I 86.9 210s 0.51 124.9 69.6 

I! 87-2 273-7 0.51 126.1 69-1 

Ii! 88.5 27665 0.51 127-4 69.4 

IV 90.6 PATRIA 0.50 128.6 T1004 

1966 I 90.1 281.8 0.51 129.9 69.4 

Il 91.0 28362 0.51 130.5 69.7 

1207 92.0 284.6 0.590 131.2 70.1 

IV 90.6 286.0 0.51 131.8 68.7 

1967 I 89.8 yao ie) 0.52 13255 67.8 

II 89.6 287.5 0.52 132.5 67-6 

IIT! 88.8 287.5 0.53 [32735 67.9 

IV 89.6 28726 0.52 132.6 67.6 

1968 I 91.5 287.7 0.51 132.6 69.0 

II S3/e9 287.7 0.50 132.6 70.5 

Leked $2.9 287.7 0.50 132.6 70.1 

IV 92.9 287-6 0.50 132.6 T0021 

1969 I 93.6 287.6 0.50 132.6 170.6 

II 94.6 288.1 0.50 13268 71.22 

It! S4.7 288.6 0.50 133.0 Ue 

IV 94.3 289.0 0.50 Misha 70.8 

NTS I 94.7 289.5 0.50 133.4 71.0 

re 93.3 288.3 0.50 T3269 10.2 

rod 92.5 287.2 0.50 132.4 70.2 

IV 95.7 285.9 0.49 131.8 72.6 

1971 I $S.6 284.7 0-46 131.2 269 

II 96.5 27924 0.47 128.8 14.9 

II! 1CC.7 27422 0.44 126.4 roa: 

IV 103.2 268.9 0.42 123.9 83.3 


(25) 


CLOTHING 
VETEMENTS 
INDEX CF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO QUTPUT RATE 
ENDICETOESEA STOCK DE COEFRICTENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D* UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
1972 I 106.6 263.7 0.40 121.5 87.7 
rel 102.€ 264.7 0.42 122.0 84.1 
ITI 107.4 265.8 0.40 122.5 Sifve it 
IV 110.4 266.9 On39 123.0 89.7 
193 I 107.8 268.0 0.40 123.5 87.3 
1g 114.7 271.0 0.38 124.9 91.8 
eT 117.9 274e1 0.38 126.3 93.3 
Iv 118.0 Zillion: 0.38 ZT GL 92.4 
1974 I 114.1 280.2 0.40 Mabe )ics 88.4 
IT EV5<S 281-2 0.39 129.6 89.4 
It 112.8 282.2 0.41 130.1 86.7 
Iv 115.2 28361 0.40 130.5 88.3 
STS I 111.6 284.1 0.41 130.9 85.2 
II 113.6 ZBi2renil, 0.40 130.3 87.2 
Ii! 114.7 (Ais) LOS) 0.40 Wes T 88.5 
IV 122.8 271959 0.37 129.0 95.2 
1976 I 125.1 278.5 0.36 128.4 97.5 
I! 122.9 279.8 0.37 129.0 9523 
weret 120.3 281.2 OSs 129.6 92.8 
IV 114.6 282.5 0.40 130.2 88.0 
MOTT I NG Mays) 283.8 0.40 130.8 88.1 
Vel Ld ieel 284-1 0.40 130.9 87.9 
4G A 113.5 284.5 0.41 Tot 86.6 
Iv 108.8 284.8 0-43 133 82.9 
1978 I 115.7 285.2 0.40 131.4 88.0 
TI PS .19 286.5 0-40 132.0 87.8 
Tere 122.0 287.8 0.38 132.6 92.0 
IV 133.2 289.0 0.35 LSS ier2 100.0 
1979 I 127.8 290.3 0.37 133.8 95.5 
II 128.0 ZO rent 0.37 134.4 OD are 
Wy 127.1 (2S) 3) 5/74 0.38 13 dL 94-1 
IV 122.9 294.7 0.39 135.8 90.5 
1980 I 13.3 29662 0.43 136.5 83.0 
it 110.7 297-4 0.44 13 Werk 80.8 
16M 116.4 298.6 0-42 137.6 84.6 
IV 113.8 299.8 0.43 138.2 82.4% 
1981 I P32 301.1 0.43 138.8 81.9 


DE 109.6 302.1 0.45 139.2 718.7 


WOOD 
BOIS 
INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STCCK RATIG OUTPUT RATE 
INDICE CE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 60.9 1102.0 2.26 71.7 84.9 
1 64.2 Hib hi 2 2017 72-6 88.5 
IfI 66.5 1128.4 2-10 7324 Oise 
IV 65.0 1141.6 Zales) 1423 87.5 
1962 I 66.3 1154.8 2.17 T5022 88.2 
G3 68.7 1164.5 2-11 75.8 90.7 
III 71.1 1174.2 2206 1664 93.0 
IV 71.2 1183.8 2-07 77.0 92-4 
1963 I 73.0 1193.5 2204 Uo’ 94.0 
tI 73.0 1204.7 2-06 78.4 93 ier 
III 14.8 1216.0 2.03 Yeu 94-5 
IV 75-4 1227.2 2-03 1929 9464 
1964 I 80.6 1238.5 1.92 80.6 100.0 
I! 77.0 1254.0 2-03 81.6 94.4 
il 82.4 1269.6 GZ 82-6 99a 
IV 81.9 1285.2 1.96 83.6 SOS) 
1965 I 80.8 1300.9 2-01 84.7 95.4 
II 81.0 1322.1 2-03 86.0 94.1 
It! 83.6 1343.3 2-00 87.4 95.6 
IV 86.6 1364.5 1.96 88.8 97.5 
1966 I 83.3 1385.7 2-07 90.2 9264 
tet 86.0 1403.7 2.03 91-4 941 
II! 85.5 1421.7 2-07 92.5 9224 
IV 84.9 1439.7 2-11 SIG If 90.6 
1967 I 86.9 1457.7 2.09 94.9 91.6 
T41 86.95 1463.5 2.10 DI6Z 91-2 
II! 88.0 1469.4 2-08 95.6 92.0 
IV 83.5 1475.3 2.20 96.0 87.0 
1968 I 82.6 1481.2 2-24 966% 85.7 
II 87.6 1498.8 Zols 97.5 89.8 
II! 90.5 1516.4 2-09 98.7 ILS Ti 
IV $5.6 LDS Sie9 2.00 99.8 95.8 
1969 I 91.4 sVtsy ie 3) aaah (2 101.0 90.5 
it 96-6 1591.3 2.05 103.6 93s 
Ld 92.5 1631.2 2.20 106.2 87.1 
ay $3.8 1671.1 2022 108.8 86.3 
1970 I 93.5 171.0 2-28 121.38 84.0 
II 85.4 1745-2 2255 113.6 1522 
II] 89.0 1779.4 2004S ia Wey ts) 716.9 
IV 92.6 1813.5 2244 118.0 78.5 
1971 I 921 1847.7 2-50 120.1 T1667 
Lea ifiart 1880.5 2-41 22 
II 2 (25 
104.1 hss) 2.25 124.3 83.7 


Iv 107.5 1946.1 Ze2D 126.5 85.0 


wOoD 
BOIS 
INDEX CF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE CE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
he) YZ I 105.6 197S.0 Zee 128.7 82.0 
II 105.1 2011.2 2-38 130.8 80.4 
II! 108.8 2043.4 2234 NE y25 3) 81.9 
IV 117.6 ZOD tO Ze20 135.0 87.1 
LOS I PUSSS 2107.7 2.19 137.0 8755 
If 119.0 2158.1 2-26 140.3 84.8 
Tt 120.8 2208.5 2-28 143.5 84.2 
IV L253 2258.8 2224 146.8 85.3 
1974 I 127.1 2309.2 2-26 150.0 84.7 
If VAT 2360.8 2242 15333 Te 
II! 112.2 2412-5 2.68 156.7 71.6 
Iv 9969 2464.1 3.07 160.0 6264 
Ne US I 102.3 25 Liesl, 3-06 163.5 62.6 
II 111.4 Zo ite 2-86 166.2 67.0 
II! 100.9 2598.9 Sro2a 168.9 59.7 
IV 117.7 264064 2.79 171-6 6826 
1976 I 124.2 2681.9 2-69 174.3 it Vers 
I! 130.9 2 V2eD 2-58 176.3 14.3 
III 13 2743-1 2.59 178.3 73.9 
IV 136.9 PUTS 1 2252 180.3 1DAS 
197 I 139.7 2804.3 2-50 182.3 1626 
1 gf 132.8 2827.7 2.65 183.8 723 
III 138.0 2851.2 2-57 185.3 1425 
IV 141.4 2874.6 2-53 186.8 (Bef 
1978 I 139.0 2898.0 2-60 188.3 73.8 
I! 144.6 2930.4 2252 190.5 7509 
III 148.2 2962.8 2-49 192.6 77.20 
IV 149.5 29 9 iee 2-49 194.7 7628 
1979 I 142.2 3027-7 2-65 196.8 eae) 
nos 147.9 3070.1 2258 199.5 1461 
III 145.6 3112.5 2-66 202.3 72-0 
IV 141.0 3154.9 2-179 205.0 68.8 
1980 I 142.2 SSeS 2-80 207.8 68.4 
I! 134.3 3234.5 3-00 210.2 63.9 
II! 137.4 3271.7 2-96 212.6 64.6 
iV 145.4 3308.9 2-83 215 ek 67.6 
1981 I 150.9 3346.2 2-76 21sfiaD 69.4 


I! 148.5 3380.7 2-83 219.7 67.6 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCTION 

INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
INDUSTRIELLE 


FURNITURE ANC FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


28 


CAPITAL-— 
OUTPUT 
RATIC 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
POTENTIAL 
QUT PUT 
INCICE DE LA 
PRODUCTION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


—— ee ee SS eee a a a a SS a as a a a sy a Sa a ce a a a oe et ne — —— 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


1969 


1970 


1971 


1$71=100 


55-5 
58.0 
59ie 
60.5 


61.1 
626 2 
6322 
63.9 


6522 
65.5 
68.0 
69.0 


104 
Talo 
UZ54 
75.0 


78.6 
81.1 
82.7 
86.1 


$0.3 
9202 
94.0 
94.0 


93.8 
94.8 
$5.2 
94.1 


$5.5 
96.8 
97.3 
O)a4 


101.7 
102.4 
103.5 
103.4 


100.3 
95.0 
95.0 
94.4 


89.0 
$7.4 
105.9 
107.3 


$ MILLIONS 


190.4 
191.2 
192.0 
192.7 


W653) 
193.2 
193.0 
192.8 


192.6 
ESB ent 
HIBS U 
194.2 


194.8 
195.9 
197.1 
198.3 


199.5 
203-8 
208.1 
AMIE 15) 


216.9 
222.5 
228.2 
Bain) 


239.6 
24422 
248.9 
253-6 


258.3 
263.5 
268.8 
274.0 


279.3 
280.9 
282.5 
284.2 


285.9 
289.5 
293-1 
296.6 


300.2 
302.3 
304.5 
306.6 
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FURNITURE AND FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


INOEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PROOUCT ION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MELCLCTIGNS 
1972 I 107.1 308.8 0.83 128.5 83.3 
I] 113.2 SiZ a2 0.79 130.0 87.1 
Oe 117.4 315.6 O.77 131.4 89.4 
IV 122.2 318.9 0.75 132.8 92.1 
1973 I 124.9 S263 0.74 134.2 93 anl 
Il 125.4 BSUS) 0.75 136.5 91.9 
II! 119.9 333.605 0.80 138.8 86.4 
Iv 126.0 B39 01 QO.77 141.2 ihe} 2! 
1974 I 130.2 344.7 0.76 143.5 90.7 
II 133.0 351.8 0.76 146.5 90.8 
Pit: WaT iy dt 359.0 0.81 149.5 85.0 
IV 118.0 36661 0.89 152.4 17.4 
LOTS I 11€.7 BiS6S 0.92 155.4 Tesco! 
Lt 109.2 377.26 0.99 157.2 69.5 
II! 118.S 381.9 0.92 159.0 714.8 
IV 118.3 386.1 0.94 160.7 7326 
1976 I 112.5 390.4 1.00 162.5 69-2 
Il 120.3 BIC a2 0.94 163.2 Bat 
em 11S.1 394.1 0.95 164.0 7226 
IV 119.1 395.9 0.95 164.8 23 
EST TE I 111.1 397.7 1.03 165.5 6Tel 
II 106.6 399'o1 1.08 166.1 642 
lil 106.2 400.6 1.08 166.7 63.7 
IV 106.8 401.9 1.08 167.3 63.8 
IESET RS} I 111.9 403.2 1.04 167.8 66.7 
Il 116.0 404.0 1.00 168.2 69.0 
Td lig S' 404.8 1.01 168.5 68.4 
IV 118.6 405.7 0.98 168.9 70.2 
Mee) I 116.9 406.6 1.00 169.2 69.1 
{I 119.6 407.9 0.98 169.8 10.4 
TLE 116.1 409.3 1.01 170.4 68.1 
Iv 111.6 410.7 1.06 170.9 65.3 
1980 I 115.6 412.1 1.02 171.5 67.24 
ct 113.3 413.5 1.05 La Ziel 65.8 
MO 113.8 414.9 1.05 172.7 65.9 
IV 114.6 416.3 1.04 Tia 66.1 
1981 I L22 cal 417.7 0.98 173.69 70.6 


II 125.2 419.9 0.96 174.8 71.6 


ce a en SS Se ES Se ES ES eS A ee SD Se a 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


1969 


1970 


Loy 


INDEX CF 
INDUSTRIAL 
PRODUCT ION 

INDICE DE LA 
PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 


1971=100 


63-6 1 
62.7 
63.% 
64.3 


65.1 
65.5 
66.3 
65.8 


65-3 
69.3 
10.0 
Widte 1 


14.0 
75.0 
T1722 
1924 


18.7 
7921 
81.5 
82.9 


85.8 
87.4 
87.8 
6.8 


87.7 
85.1 
86.9 
85.3 


87.0 
Gelb 
87.2 
92.4 


9761 
OSGeo 
102.2 
102.1 


102.8 
100.2 

$5.4 
100.9 


98.1 
97.4 
100.5 
103.9 
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PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPIERS ET INDUSTRIES CONNEXES 


$ MILLIONS 


451404 
4613.7 
4653.0 
4692.1 


473122 
4765.0 
4798.8 
4832.5 


4866.2 
4916.4 
496667 
5016.8 


5067.0 
DO Zen 
5238.5 
5324.2 


5409.9 
552k 
5640.3 
Bi Se 


5870.8 
6018.2 
6165.7 
6313.1 


6460-5 
6582.6 
6704.7 
6826.8 


6949.0 
7012.4 
7075.8 
TABI SL 


1202.4 
1268.8 
133523 
7401.7 


1468.1 
1564.8 
7661.6 
1758.3 


7855.0 
195564 
8055.9 
8156.3 


CAPITAL~ 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
PCTENTIAL 
OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
POTENTIELLE 


ee ae ee 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


at 


ee ee aa ee ee 
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PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPIERS ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STGCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 105.2 8256.8 S63 122.7 Beil. 
tf 109.0 8325.0 4.99 123.7 88.1 
II! 10S.1 8393/62 5.03 124.7 87.5 
Iv 112.7 8461.4 4.90 125.8 89.6 
LOS I 115.8 8525.7 4.82 127.0 SO 
II 121.4 8572.8 4.62 127-6 95-1 
1 of 108.3 8615.9 5-21 128.3 84.4 
IV 2 UTS 8655.0 4.82 128.9 91.1 
1974 I 12€.5 8702.1 4.51 129.7 97.6 
II 126.6 Somes 4.53 130.5 97.0 
Erk 123.8 8812.9 4.66 131.3 94.3 
IV 118.1 8868.3 4292 132.1 89.4 
LTS I 110.9 8923.8 5226 132.8 83.5 
II 107.€ 8968.0 5245 133.4 80.7 
pA 6 92.8 9012.3 6.35 134.1 69.2 
IV 85.4 9056.5 6.93 134.7 6364 
1976 I 99.8 9100.7 5-296 135.4 Wren 
If 118.6 9164.5 5.05 136.3 87.90 
It! 118.9 9228.3 5-08 137.3 86.6 
IV 115.0 9292.0 5-28 138.2 83-2 
1977 I 113.8 SEIS ol! 5.238 139.2 81.8 
II 113.4 9406.5 5042 139.9 81.0 
IIT 112.4 9457.4 5.50 140.7 1929 
Iv 117.3 9508.3 5-30 141-4 82.9 
1978 I E29) 9559.62 By5iLs! 142.2 85.7 
1 125.6 955 Se) 4.98 142.2 88.3 
Itt 127.1 S5o Seo 4292 142.2 89.4 
IV 126.5 9560.3 4.94 142.2 88.9 
1979 I 13269 9560.7 4-210 142.2 934 
Leu 131.4 9572.7 4.76 142.4 9263 
ma 133.0 9584.7 4.71 142.6 93.3 
Iv 135.0 9596.6 4.65 142.8 94.6 
1980 I 137.5 9608.6 4.57 142.9 9622 
I! 132.6 9706.6 4.19 14424 91.8 
IIT! 128.5 9804.7 4.99 145.9 88.1 
Iv T2959 9902.8 4298 147.3 88.2 
1981 I 131.9 10000.9 4296 148.8 88.7 


LE 134.2 10130.6 4.94 150.7 89.0 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCTION 

INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
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PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSION, PUBLICATION ET INDUSTRIES CCNNEXES 


CAPITAL— 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
POTENTIAL 
CUT PUT 
INCICE DE LA 
PRODUCT ION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


a a a a a a a a a a a ac nr ee a ae a os ne a ee ae aT a ee —— — 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


1969 


1970 


1971 


INDUSTRIELLE 
1971=100 

I 69.3 
II 68.8 
III 70.6 
IV 71.2 
I 71.9 
Te 71.3 
Nelel Ze 
IV 71.7 
I 72.4 
II 73.1 
III 74.3 
IV 1365 
I 736 
II 76.3 
II! 72.3 
IV 75.3 
I Ue i 
II 78.2 
II! 719.7 
IV 83.3 
I 84.5 
Il 85.4 
Aalar 85.8 
Iv 85.7 
I 87.7 
II 88.7 
Ill 88.2 
Iv 88.2 
I 90.0 
II 89.9 
III 8S.2 
Iv 91.2 
I $3.6 
If 93.4 
Ii! $5.7 
Iv 94.5 
I $2.9 
1g 96-1 
Ill 95.0 
IV 98.1 
I $7.5 
rer 98.9 
III 100.0 
IV 103.4 


$ MILLIONS 


911.3 
Sil thes Uf 
924-2 
930.6 


937.0 
94562 
OSisiee 
XLS Tf 


969.9 
981.9 
994.0 
1006.1 


1018.3 
1033.3 
1048.3 
1063.3 


1078.4 
1087.0 
1095.7 
1104.4 


1113.1 
1125.8 
1138.6€ 
1151.3 


1164.0 
1173.0 
1182.1 
1191.2 


1200.3 
1210.8 
1221.4 
1231.9 


1242.5 
1252.0 
1261.6 
1271.1 


1280.6 
W293 cu 
1306.8 
131S.8 


1332.9 
1348.9 
1365.0 
1380.9 
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PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSION, PUBLICATION ET INDUSTRIES CONNEXES 


a a 


CAPACITY 
UTILIZATION 


1972 


1973 


1975 


1976 


LOT 


1978 


1979 


1980 


1981 


INDEX CF 
INDUSTRIAL 
PRODUCTION 

INDICE DE LA 
PRCOUCTION 
INDUSTRIELLE 


1971=100 


102.8 
107.6 
111.6 
111.6 


114.3 
113.5 
116.0 
11S.7 


119.6 
121.0 
120.1 
AS 


121.6 
T2102 
122.1 
122.1 


124.8 
126.8 
129.0 
132.6 


130.7 
130.1 
123.26 
132.0 


134.7 
138.0 
13 S68 
138.9 


138.9 
13969 
145.2 
150.3 


145.8 
151.1 
150.2 
153.8 


150.4 
153.9 


$ MILLIONS 


1396.9 
1410.3 
1423.7 
1437.1 


1450.5 
1465.2 
1479.9 
1494.6 


1509.3 
1525.1 
1540.9 
1556.6 


1572.4 
1587.3 
1602.2 
1617.2 


1632.2 
1646.4 
1660.7 
1675.0 


1685.3 
1700.4 
1711.5 
SU PAOM 


1733-9 
1736.6 
1739.3 
1742.0 


1744.7 
1751.9 
1759.2 
1766.5 


1773.8 
1786.2 
1798.6 
1811.0 


1823.4 
1831.6 


CAPITAL-— 
CUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
PGTENTIAL 
OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
POTENTYELLE 


RATE 


TAUX 


D* UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


BY 


PRIMARY METALS 


METAUX PRIMAIRES 


Fe ae ea ane aaa eS Oe OS SED SS OLS NS SE EEO Ac a 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY | 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION ; 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
196d, “Gi 56.4 4106.0 4045 71326 76.6 
11 59.4 4138.0 4.25 714.2 80.0 
III 55.8 4170.1 4.26 74.8 80.0 
IV 60.7 4202.2 “tos 15.4 80.5 
1962 I 60.S 4234.3 4.25 75.9 80.2 
II b4e2 4288 06 4.08 16.9 83.5 
II! 66.5 4342.9 3.96 T7169 85.9 
IV 63.6 4397.1 4022 78.9 80.6 
1963 “1 66.4 4451.3 4.09 79.8 83.2 
II 67.6 4473.0 4.04 80.2 84.3 
II! 68.4 4494.8 4.01 80.6 84.8 
IV TES 4516.4 3.88 81.0 87.8 
1964 I Tes 4538.1 3.78 81.4 90.2 
II 15.6 4590.6 S071 82.3 91.8 
Tit 1126 464302 3065 83.3 93-2 
IV 80.6 4695.8 3.56 84.2 95.7 
i965 PY 80.4 4748.5 3.61 85.2 94.4 
at 83.0 4803.3 3.53 86e1 96.3 
II! 86.4 4858.2 3.43 rel 99.2 
IV 88.0 4913.0 3.41 88.1 99.9 
1966 =I 89.1 4967.9 3.40 89.1 100.0 
II 88.5 5068.2 3.50 90.9 97.4 
iT! 88.2 5168.5 3.58 92.7 95.1 
IV 85.7 5268.7 3.75 94.5 90.7 
1967 I 83.7 5365.0 3.92 96.3 86.9 
II 83.0 5440.3 4.00 97-6 85.1 
III 83.7 5511.7 4.02 98.9 84.7 
IV 87.9 5582.9 3.88 100.1 87.8 
1968 I 89.6 5654.1 3.85 101.4 8804 
Il 89.3 5708.3 3.90 102.4 87.2 
III 94<6 576226 3.72 103.4 91.5 
IV 98.3 5816.8 3661 104.3 94.2 
1969 +I 98.6 5871.1 386s 105.3 93.6 
II 100.5 5928.6 34°60 106.3 94.5 
ri 88.9 5986.2 411 107.4 82.8 
IV $0.5 6043.7 4.08 108.4 83.5 
1970 I 103.5 6101.2 66 109.4 94.6 
II $9.7 6194.9 3279 lll.l 89.7 
Il 100.9 6288.7 3.81 1258 89.5 
IV $8.9 6382.3 3.94 114.5 86.4 
hoy ame 95.7 6476.0 Way? 115.7 82.7 
II 100.0 6558.6 3.99 TE? £2 85.3 | 
III 103.1 6641.2 3.92 118.6 86.9 | 


IV 101.0 6723.7 4.05 120.1 84.1 


3D 


PRIMARY METALS 


METAUX PRIMATRES 


aa Ra a a a a a a a a a es ee os ee eel Se Sen a a ee eee er ae ae a ee ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 

INCUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUC TION STOCK RATIO OUT PUT RATE 

INDICE CDE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

1972 I 97.0 6806.3 4.27 121.7 igen 

II 100.2 6889.3 4.19 123.2 81.3 

ME 101.9 6972.3 4.17 124.7 81.7 

IV 108.3 705562 3.97 126.1 85.9 

19:73 I 109.9 7138.2 3-96 127.8 86.0 

II vl I eee UMS tee 3.96 129.1 86.0 

Itt Piseg 7288.3 3.90 130.5 87.3 

Iv 118.2 1736323 3.80 131.8 89.7 

1974 I 123.9 1438.4 3.66 133-2 I) 

II 121.9 1538-6 3-77 135.0 90.3 

Wt 124.3 1638.9 S615 136.8 90.8 

IV 121.0 MUSES! 3-90 138.6 87.3 

ESD I 114.2 TAIT 4.18 140.3 81.4 

II 108.4 7940.8 4246 142.1 16.3 

II! 108.5 8041.9 4.51 143.9 1544 

IV 108.7 8143.1 4.56 145.7 71426 

1976 I 111.0 8244.4 4252 147.5 They S| 

II 110.1 8318.8 4260 148.8 14.0 

Ill 106.0 8393.2 4-82 150.2 70.6 

IV 103.4 8467.7 4.99 ep U AI) 68.3 

TST I 10$.2 8542.3 4.77 152.8 led 

II 114.0 8608.0 4.60 154.0 74-0 

Dit 120.8 €673.8 437 155.62 7728 

Iv 116.2 8739.7 4.58 15604 1423 

1978 I 11S.2 8805.6 4.50 157.5 75.7 

Il 124.5 8828.6 4232 157.9 78.8 

Ill Zee 2 8851.6 4241 158.4 T7722 

Iv 125.8 8874.5 4.30 158.8 1922 

1979 I 124.8 8897.4 4.34 159.2 78.4 

FA 120.7 8920.2 4.50 159.6 1526 

1 OE 120.8 8943.0 4-51 160.0 7525 

IV A256 0 8965.8 4-21 160.4 80.9 

1980 I 128.7 8988.6 4225 160.8 80.0 

| 123.9 9054.1 4245 162.0 765 

Iti 124.1 9119.6 4248 163-1 T6.1 

IV 133.6 $185.0 4.19 164.3 81.3 

1981 I 134.1 9250.5 4.20 165.5 81.0 


II 136.9 9309.3 4.14 166.5 82-2 
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METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


INDEX CF GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY | 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCT ION STOCK RATIO GUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
i961 I 52.3 1591.1 1.88 85.4 61.2 
II 53.7 1598.7 1.84 85.9 62.5 
111 55.2 1606.3 mee 86.3 64.0 
IV 55.8 1613.8 1.78 86.7 64.4 
1962 I 57.2 1621.3 1.75 8761 65.7 
II 59.0 1607.0 1.68 86.3 68.4 
it 61.0 1592.8 1.61 85.5 Tiss 
IV 61.4 1578.5 1.59 84.8 1204 
1963 I 62.6 1564.3 1.54 84.0 74.5 
11 64.0 1558.9 1.50 83.7 76.4 
hI 65.2 1553.5 1.47 83.4 78.1 
IV 65.4 1548.1 1.46 8361 78.7 
1964 1 68.0 1542.7 1.40 82.9 82.1 
II 69.7 1546.4 L637 83.0 83.9 
III 7125 1550.1 1.34 83.2 85.9 
IV 15.6 1553.8 1.27, 83.4 90.6 
1965 I 77.4 155725 1.24 83.6 9225 
II 79.7 1583.9 1.23 85.1 93.7 
III 82.2 1610.3 eral 86.5 95.1 
IV 85.7 1636.5 1.18 87.9 97.5 
1966 =I 89.3 1662.8 balls 89.3 100.0 
Ii 89.3 1696.2 Laid Gist 98.0 
Tal 90.8 1726.7 bold 92.9 97.7 
IV 90.2 176361 Leet 94.7 95.3 
1967 I 90.4 1796.6 1323 96.5 93.7 
II 90.1 1820.9 1.25 97.8 92.1 
ifi 89.5 1845.2 Veet 99.1 90.3 
IV 89.5 1869.6 1.29 100.4 89.1 
1968 I 87.6 1894.1 1.33 101.7 86.1 
II 89.1 1915.3 1.33 102.9 86.6 
III 91.6 1936.6 1.30 104.0 88.1 
IV 93.4 1957.9 1229 105.1 88.8 
1969 I 97.1 1975.2 1.26 106.3 91.4 
II 98.4 2008.3 1.26 107.9 Qie2 
II! $7.7 2037.5 1.29 109.4 89.3 
IV 98.0 2066.6 1.30 111.0 88.3 
1970 I 97.9 2095.7 1.32 112.5 87.0 
II 97.0 2124.2 1.35 114.1 85.0 
It $7.5 2152.8 1.36 115.6 84.3 
IV 98.3 2181.4 1.37 ir. 2 83.9 
1971 I 98.3 2210.1 1.39 118.7 
. : : 82.8 | 
€ 99.8 2230.5 1.38 119.8 83.3 
ae S$.7 2251.0 1.39 120.9 82.5 


IV 102.3 2271.5 Les 122.0 83.9 
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METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA SHOCKS DE COEFFICIENT INOICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIYELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
USt2 I 99.5 2292.0 1.42 123.0 80.9 
Il 103.2 2311.8 1.38 124.1 83.2 
III 104.9 2331.7 1.37 12522 83-8 
IV 104.1 2351.4 1539 126.2 82.5 
Pots I 107.9 BESTS al Wey) 127.3 84.7 
II 111.8 2398.2 1.32 128.8 86.8 
Itl eS e} 242543 1.30 130.2 88.5 
IV 119.1 245224 4 ELST 90.4 
1974 I 125.0 2479.5 NBA 133.1 93.9 
a 2567 2505.0 1.23 134.7 9365 
Ill 124.2 2538.6 1.26 136.3 91-1 
IV 123.8 2568-1 1.28 ENTS, 89.8 
975 I UTS.9 2597.7 1.38 139.4 83.1 
I! 112.0 262422 1.44 140.8 7925 
Itt 114.5 2650.7 1.43 142.2 80.5 
IV 113.9 267721 1.45 143.7 19-3 
1976 I 117.9 2703.6 1.41 145.1 81.3 
iT 120.5 272426 1.39 146.2 82-4 
IIT! TASS 274527 1.42 147.3 81.0 
Iv 117.8 2766.7 1.45 148.5 19.3 
US I 118.1 2787.8 1.45 149.6 18.9 
Lol i522 2802.3 1.50 150.4 7626 
II! 116.3 2816.9 1.49 151.2 16.9 
IV 118.4 2831.6 1.47 151.9 T1e9 
1978 I 117.9 2846.3 1.49 P52 Wile 2 
If 123.3 295961 1.43 153.4 80.4 
II! W2Zeie 2871.9 1.44 154.1 M967 
IV 122.€ 2884.8 1.45 154.8 71922 
Lg79 I 123.5 2897.8 1.45 155.5 19-4 
I! 125.7 2921-5 1.43 156-8 80.2 
III 129.8 294562 1.40 158.0 82.1 
IV 131.9 2968.9 1.39 159.3 82.8 
1980 [ 134.1 299 Zeit LSet 160.6 83.5 
II 126.3 3015.8 1.47 161.8 78.0 
II! 123.3 3039.0 1.52 163.1 7526 
IV 124.8 3062.1 1.51 164.3 76.0 
1981 I 129/03 3085.2 1.47 165.6 T7821 


II 134.4 3101.1 1.42 166.4% 80.8 


Oo a a ae a aS A A EAS SS Se A ae ae ct ET A ST AS ST SS SATE ST —_— 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCTION 

INDICE DE LA 
PRODUCTION 
INOUSTRIELLE 


CAPITAL 
STOCK 


STOCK DE 
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MACHINERY 


MACHINES 


CAPITAL- 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


POTENTIA 
OUTPUT 
INDICE DE 

PRODUCT 10 

POTENTIEL 


De en a a a ae 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


1966 


L967 


1968 


1969 


1970 


1971 


1971=100 


44.4 
45.5 
45.5 
46.7 


48.5 
50-1 
52.1 
Ba) 


54.0 
54.8 
BRGY 
577 


61.3 
64.8 
67-8 
68.4% 


69.0 
71.7 
1426 
78.0 


80.0 
82.5 
85.1 
87.1 


85.5 
85.8 
86.2 
84.7 


83.7 
82.5 
88.5 
88.9 


94.2 
97.5 
99.9 
95.8 


99.5 
96.1 
95.7 
$7.5 


94.9 
98.0 
98.1 
108.6 


$ MILLIONS 


576.5 
579-3 
582.2 
5851 


588.0 
593.7 
599.5 
605.3 


611.1 
620.4% 
629.8 
639-1 


648.5 
664.4% 
680.4 
696.2 


712.1 
12422 
13624 
148.4% 


760.5 
T1627 
793.0 
809.2 


825.5 
840.5 
855.6 
870.7 


885.8 
897.2 
908.6 
920.0 


931.5 
941.9 
952.4 
962.8 


9713.3 
988.3 
1003.3 
1018.3 


1033.3 
1041.9 
1050.5 
1059.0 


CAPACITY 
iL UTILIZATION 
RATE 
LA TAUX 
N D*UTILISATION 
EE DE LA CAPACITE 
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MACHINERY 
MACHINES 
| INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
) INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
| PRODUCTION STOCK RATIC OUT PUT RATE 
. INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 of 104.6 1067.6 1.23 130.7 80.0 
II 115.3 1076.7 Lobe Palas 87.5 
ei 116.8 1085.8 siz 132.9 87.9 
) IV fiasco 1094.7 1.16 134.0 84.5 
1973 I 125.3 1103.7 1.06 135.6 9264 
II 122.5 111827 LeLo 137.5 89.1 
II! 125.4 1133.8 1.09 139.3 90.0 
Iv 126.4 1148.8 1219 141.2 89.5 
1974 I 136.8 1163.9 1.03 143.0 95.6 
II 141.9 1183.7 1.01 145.5 97.6 
Itl 140.5 1203.6 1.03 147.9 95.0 
| IV 145.9 1223.4 1.01 150.3 97.0 
| 1975 I La2a7 1243.3 1.05 152.5 93.6 
| al 135.9 1265.6 Lai2 155.3 87.5 
| III 141.7 1288.0 1.09 158.0 89.7 
/ IV 138.2 1310.3 1514 160.7 86.0 
| 1976 I 131.3 1332.6 1622 163.5 80<3 
| II 140.6 1352.1 1-16 165.9 84.8 
III 141.4 1371.7 Lely 168.3 84.0 
| Iv 142.3 1391.2 1.18 170.7 83.4 
1977 I 142.5 1410.8 1219 £73.) 82.3 
it 14.1 1425.7 1.22 174.9 80.7 
III 139.9 1440.7 1.24 yea: 7922 
IV 142.3 1455.7 1.23 178.6 7967 
| 1978 I 146.2 1470.7 Loot 180.4 81.0 
I! 157.5 1483.9 Leis 182.0 86.5 
Lit 159.3 1497.2 Delis 183.7 86.7 
IV 166.6 1510.4 1.09 185.3 89.9 
1979 I 173.1 1523.6 1.06 186.9 92.6 
ET i735. 1 1543.9 £07 189.4 91.4 
III 186.9 1564.3 1.01 191.9 97.4 
| IV 194.4 1584.6 0.98 194.4 100.0 
1980 I 185.4 1605.20 1.04 196.9 94.2 
II 183.4 1630.2 1.07 200.0 91.7 
III 176.4 1655.4 se 203.1 86.9 
Iv 176.2 1680.6 be k5 206.2 85.5 


1981 I 191.2 1705.8 1.07 209.3 91.4 
I] eletoal 1728.8 1.08 21261 91.0 
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TRANSPORTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSPORT 


INDEX CF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL CUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIC GUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
1961 I 30.5 1844.0 2.84 66.4 45.9 
II 30.8 1855.6 2.83 66.8 4601 
111 31.4 1867.3 2.79 6722 46.7 
IV 35.1 1878.9 251 67.6 51.9 
1962 I 35.8 1890.6 2.48 68.1 5206 
II 38.1 1902.2 2034 68.5 55.6 
It 37.3 1913.8 2.41 68.9 54.1 
IV 41.1 1925.3 2e20 69.3 59.3 
1963 I 41.5 1936.9 2.19 69.7 59.5 
1 43.3 1959.7 Bei2 70.5 61.4 
11 41.0 1982.6 227 71.4 57.4 
IV 50.3 2005.5 1.87 T2e2 6907 
1964 I 49.8 2028.5 1.91 7320 68.2 
li 49.6 2068.8 1.96 74.05 66.6 
III 47.1 2109.1 2.10 75.9 62.0 
IV ate2 2149.3 2.14 77.4 61.0 
1965 I 56.3 2189.5 1.83 78.8 71.4 
II 60.7 2252.0 174 Sie 74.9 
ii 56.6 2314.6 1.92 83.3 67.9 
IV 66.5 2371s 1.68 85.6 TST 
1966 =I 67.0 2439.7 bavi 87.8 76.3 
11 64.2 2508.8 1.83 90.3 71e1 
IMI 55.4 2577.9 2.04 92.8 64.0 
IV 69.9 2647.0 W768 95.3 73.4 
1967 I 7204 2716.1 1.76 97.8 74.0 
II 75.6 2765.8 i372 99.6 75.9 
It 77.9 2815.6 1.70 101.4 76.9 
IV 11.5 2865.5 ye74 103.2 Toot 
1968 «I 73.4 2915.4 1.86 104.9 69.9 
II 85.2 2944.6 1.55 106.0 84.2 
11] 91.2 2973.9 1.53 107.1 85.2 
IV 95.7 3003.1 1.47 108.1 88.5 
1969 «I 96.4 3032.4 1.48 109.2 88.3 
II $3.5 3072.5 1.54 110.6 84.9 
III 101.4 3112.6 1.44 112.0 90.5 
IV 98.3 3152.6 1.51 113.5 86.6 
1970 +I 91.5 3192.7 1.64 114.9 7926 
11 91.4 3251.5 1.67 11730 78.1 
IMI 87.4 2310.4 Le79 119.2 73.3 
IV W232 3369.2 2.19 12123 59.5 
WoT) 1 98.4 3428.1 1.63 123.1 
° . : 79.9 
II 97.0 3455.5 1.67 124.1 78.1 
III 101.2 3482.9 1x61 125.1 80.9 
IV 102.3 3510.3 1.61 126.1 Sted 
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TRANSPORTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSPORT 


ee ee a ee a ae ee a ae ee ea al ce oe i a a Se a a a cg ei a pce Sem mcs ea cv ecm nas is Mes ee en ee 


INDEX CF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRCDUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
LOZ I 105.S SETI U 1.57 T2763 83.2 
II 105.4 3557 62 1.58 128.0 82.4 
II! 106.0 3576.7 1.58 128.7 82.4 
IV 117.6 3596.1 1.43 129.4 90.9 
1973 I 12S.0 B65 65 1.31 130.0 9922 
tl 13263 3650.9 1.30 MES LCS! 100.0 
seit 130.0 3686.4 1.33 132.6 D8 eeL 
IV 129.4 3720.1 1.35 133-8 96.7 
1974 uf 132.3 3757.0 1.33 135.2 97.8 
II 126.7 3814.0 1.41 137.3 92.3 
DET 127.3 ys T/toal 1.43 WEISS} 91.4 
IV 129.4 3928.1 1.42 141.4 91.5 
U5 I 10S.2 3985.2 es Tal 143.3 1662 
I! 114.8 4024.3 1.64 144.7 M963 
III 120.6 4063.5 1.58 146.1 82.5 
IV 122.6 4102.7 Pei 147.5 83.1 
1976 I 126.7 4142.0 1353 149.0 85.1 
I! ¥3269 4168.4 1.47 149.9 88.7 
III 133.6 4194.8 1-47 150.9 88.6 
IV 127. 4221.2 1.55 151.8 84.3 
1977 i 137.0 424726 1.45 152.8 89.7 
II 136€.S 4292.8 1.47 154.4 88.7 
If! 134.9 4338.0 1.51 156.0 86.5 
IV L372 4383.2 1.50 157.6 87.0 
1978 I 134.9 4428.4 1.54 1593 84.7 
I! 142.1 4469.5 1.47 160.7 88.4 
ELE 150.2 4510.7 1.41 162.2 92.6 
IV 15C.9 4551.9 1.41 163.7 WZe2 
t97,9) I 155.1 4593-1 1.39 165.2 93.9 
II 138.7 4665.2 1.58 167.8 82.7 
Ii! 133.5 4737-4 1.66 170.4 1824 
IV 126.7 4809.6 1.78 173.0 71362 
1980 I 121.4 4881.9 1.89 175-6 69-1 
If 109.3 5015.1 2-15 180.4 60.6 
LT 112.9 5148.3 2214 185.2 61.0 
IV 122.6 5281.5 2202 189.9 64.5 
1981 I 116.7 5414.7 2.18 194.7 59.9 


II 129.8 5556.3 2-01 199.8 65.0 
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ELECTRICAL PRODUCTS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES 


ee a a a EE ERE OE ES SE SS TS SS SS TS es a sae eae a Sea a a a cel pe Sa Sa ND ON ER AR Se Se ON SE ae ee am ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
1961 i 44.2 857el 1.43 6563 67.7 
11 4604 865.9 1.38 65.9 7004 
IIl 49.0 874.8 1232 66.6 73.6 
IV 51.9 883.7 1.26 67.3 TIAL 
1962 I 54.3 892.7 Wee? 68.0 79.9 
II 55.S 904.5 1320 68.9 81.2 
Ek 58.3 916.4 1.16 69.8 83.6 | 
IV 5$.3 928.2 1.16 TORT 83.9 
1963 I 5926 940.0 Len 71.6 83.3 
II 60.7 951.7 1.16 72.5 83.8 
II! 62.3 96344 Le14 73.4 84.9 
IV 64.6 975.0 a2 Taree 87.0 
1964 I 66.0 986.6 PeEL 75.1 87.9 
II 68.4 999.9 1.08 T6e1 8928 | 
Il! 69.9 1013.2 1.07 Tileal 90.6 | 
IV VLeb 1026.4 1.06 78.2 91.6 
1965 I 14.5 1039.7 1.03 79.2 94.1 | 
I! 16.6 1058.6 1.02 80.6 95.0 
Bil 78.1 1077.6 1f02 82.0 95.2 
IV 80.6 1096.6 1.01 83.5 96.5 
Il £664 1143.8 0.98 ie 99.2 
III 89.0 POTS 0.97 89.2 99.7 
IV 91.4 1200.4 0.97 91.4 100.0 
| 
1967 I 89.1 1228.7 1.02 93.6 95.2 
11 86.2 1254.1 1.08 95.5 90.3 
Ill 87.7 1279.6 1.08 97.4 90.0 | 
IV 90.1 1305.0 1.07 99.4 90.7 
1968 I 90.3 1330.5 1.05 101.3 89e1 | 
II 90.9 1347.1 1.10 102.6 88.6 
Ill $2.7 1363.7 1.09 103.8 89.3 
Iv 94.7 1380.3 1.08 105.1 90.1 | 
1969 I S726 1396.9 1.06 106.4 91.8 
II 100.5 1416.1 1.04 107.8 93.2 
III 100.3 1435. 1.06 109.3 "914.8 
IV 99.9 1454.7 1.08 110.8 90.2 
1970 I 98.2 1474.0 1 112.2 87.5 | 
II 9544 1490.2 1.16 113.5 84.1 
II! 93.S 1506.5 1.19 114. 0cf 81.9 | 
IV as.c4 1522.8 ers 115.9 80.6 | 
1971 1 95.7 153S.1 1.19 I iol as 81 ! 
2 + e AT 
II 99.1 155724 1.16 118.5 83.6 
Ill LCo.7 1575.7 1.16 119.9 84.0 : 
Iv 104.4 1593.9 1.13 121.23 86.1 


' 


a nn ee 


LT 2 


TITS 


1974 


1975 


1976 


LUE 


1978 


roT9 


1980 


1981 


INDEX CF 
INDUSTRIAL 
PRODUCT ION 

INDICE DE LA 
PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 


1$971=100 


104.3 
106.1 
11C.2 
LP 


Zier 
116.6 
121.1 
124.6 


128.0 
Woe 
130.0 
123.8 


116.2 
116.2 
118.3 
122.4 


123.7 
120.0 
lo) 
117.7 


115.8 
115.8 
113.6 
112.4 


114.2 
115.5 
115.7 
122.0 


123-8 
L253 
128.3 
126.0 


126.4 
123.9 
122.8 
L235 


131.6 
136.0 
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ELECTRICAL PRODUCTS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES 


STBEK DE 
CAPITAL 
BRUT 


$ MILLIONS 


1612.2 
1627.0 
1641.8 
1656.6 


1671.5 
1693.7 
1716.0 
1738.2 


1760.5 
1780.3 
1800.2 
1820.0 


1839.9 
LES ie 
1870.8 
1886.2 


1901.6 
1916.3 
US)eabosk 
1945.9 


1960.7 
1971.5 
1982.4 
1993.3 


2004.3 
2010.0 
2015.7 
2021.5 


2027.3 
2036.8 
2046.3 
2055.7 


2065.1 
2086.5 
2108.0 
2129.3 


2150.7 
2170.6 


CAPITAL-— 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
PCTENTIAL 
OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'UTILISATION 
DE LA CAPACITE 
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NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODLITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIC OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLICNS 
1961 I 5661 1451.2 3245 78.7 71.3 
I! 5901 1461.6 3230 Telos} 74.5 
Ls 60.5 1472.1 3224 7909 75.8 
IV 6202 1482.6 3218 80.4 1723 
1962 I 63.0 1493.1 3216 81.0 7728 
Il 68.9 1507.1 2292 81.8 84.3 
II! 65.4 1521.1 2.92 82.5 84.1 
IV 70.6 1535.1 2-90 83.3 84.8 
1963 I 662 1549.2 3.12 84.0 78.8 
{I 68.9 NBS Ey te I 3.00 84.1 81.9 
II! 710.3 1553.0 2-95 84.2 83.5 
IV 68.9 1554.7 3-01 84.3 81.7 
1964 I 16.5 1556.5 Boy 8464 90.6 
{I T2022 1566.5 2.89 85.0 85.0 
II! 714.7 1576.5 2.81 85.5 87-4 
IV 80.4 1586.5 2263 86e1 93.4 
1965 I €1.8 1596.5 2.60 86.6 94-5 
If 81.2 1615.8 2265 8726 9226 
III 83.8 1635.2 2260 88.7 94.5 
IV 86.1 1654.5 2256 89.7 Diag 
1966 I 90.8 1673.9 2246 90.8 100.0 
I] 85.5 1715.2 2268 93.0 91.9 
111 84.9 1756.5 2.76 Bios} 89.1 
IV 82.5 1797.7 2091 UGS 84.6 
1967 I 81.3 1839.0 3202 99.8 81.5 
I! 78.4% 1870.8 3.18 101.5 Wihe3 
III 71929 1902.6 3.18 103.2 T7124 
IV 83.0 1934.4 3-11 104.9 7961 
1968 I 82.1 1966.2 3219 106.7 77.0 
Il 85.8 1986.7 2.95 107.8 83.3 
IIl 8922 2007.2 3.00 108.9 81.9 
IV 87.5 2027.6 3209 110.0 7926 
1969 I 90.3 2048.1 3.02 UTES 81.3 
et Hite! 2076.2 3.203 112.6 81.1 
Ill 91.4 2104.3 3-07 114.1 80.1 
IV 89.1 2132.4 3.19 115.7 7720 
1970 I 87-5 2160.6 3.29 117.2 
°. - e T4. Tf 
1 83.0 2191.9 3252 118.9 69.8 
IIlf 85.4 2223.3 3047 120.6 70.8 
IV 90.3 2254.7 3-33 122.3 73.8 
LOL I 88.9 2286.2 3-42 123.8 71-8 
aor 100.2 2301.5 3-06 
° 124.6 80.4 
III 102.2 2316.8 3.02 125.4% 
IV 106.3 2332.0 ° 81.5 
° 2092 126.2 84.2 
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NON-METALLIC MINERAL PRCDUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


a a i a i ee ee ee ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INCUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 100.8 2347.3 3-190 127.0 71964 
II 108.1 237322 7d Se} 128.4 84.2 
PEI 108.8 23992 2-93 129.8 83.8 
IV 111.3 242542 2-90 131.2 84.8 
1973S I 118.3 2451.2 2.76 132.7 89-1 
II 115.7 2488.0 2-86 134.7 85.9 
Eb! 119.1 2524-9 2-82 136.7 87.1 
IV 118.1 2561.7 2.89 138.7 8562 
1974 I 129.4 2598.5 2-68 140.8 91.9 
II 125.8 2624.0 2-78 142.2 88.5 
Ei 122.0 2649.6 2.89 143.6 85.0 
Iv 116.9 2675-1 3.05 145.0 80.6 
iS) 1/3) I LUSient 2700.7? 3-216 146.2 77.8 
II 112.8 2727-0 3022 147.7 16.4 
{II 116.S 275323 3.14 149.1 7824 
IV V2259 2779-5 3-01 150.5 81.7 
1976 I 124.1 2805.8 3-01 151.9 81.7 
I! 122.2 2839.7 3.0S 153.8 1925 
PEI 116.1 2873.6 3.29 155.6 T1426 
IV 112.2 2907.4 3245 157.4 71-3 
1977. if 117.2 2941.2 3.34 159.3 7326 
I! 116.1 291 Ze2 3-41 161.0 T2e1 
{Il 114.6 3005.3 3.249 162.7 10.4 
IV 116.0 3037.3 3-49 164.5 71025 - 
1978 I 116.0 3069.4 3252 166.2 69.8 
I! 119.8 3093.6 3244 167.5 (Las 
Ii! 126.9 3117.8 3-27 168.8 1562 
IV 126.6 3141.9 Be 0 170.1 1404 
1979 I 118.1 3166.1 3.57 171.4 68.9 
I! 123.2 3202.8 3-46 173.4 TSUN) 
{iI 126.9 3239.6 3-40 175.4% 72.3 
IV 120.5 3276.3 3.62 177.4 67.9 
1980 I 116.8 3313.0 3.78 179.4 65.1 
I! 10S.6 3337.8 4.05 180.7 60.6 
III 111.1 3362.7 4.03 182.1 61.0 
IV 114.3 3387.5 3.95 183.4 62.3 
1981 if 112.9 3412.3 4.02 184.8 61.1 


Il 118.9 3426.3 3.84 185.5 64.1 
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PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 


DERIVES DU PETROLE ET DU CHARBON 


me i ns a we ee ee ee ee ee es = 


INDEX CF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL CUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO CUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRCDUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=1C0 $ MILLIONS 
1961 I 5524 N25 74 10.17 76.9 ies 
I! 63.5 1984.4 9.57 itces 82.1 
II! 62.7 1995.6 S62) 77.28 80.6 
IV 62.8 2006.8 9.79 7822 80.3 
1962 I 6622 2018.1 9.34 718.6 84.2 
I! 65.S 2042.1 9249 7926 82.8 
If! 66.7 2066.2 9.49 80.5 82.9 
IV 6S.7 2090.2 9.18 81.4 85.26 
1963 I 710.7 2114.3 9.16 82.4% 85.8 
Il 10.7 2125.8 Som 82.8 85.4 
eer 1402 213724 8.82 83.3 89.1 
IV 1423 2148.8 8.86 83.7 88.7 
1964 I 7322 2160.2 9.04 84.2 87.0 
I! 12.2 2165.9 9.19 84-4 85.6 
{II UGS 2171.6 9-20 84.6 85.4 
IV 14.1 2177.3 9.200 84.8 87.3 
1965 I 16.3 2183.0 8.76 85.1 89.7 
pent 15.1 2195.2 8.95 85.5 87.8 
If! 716.6 220724 8. 83 86.9 Siow! 
IV 14.9 2219-6 9.08 86.5 86.6 
1966 I 160.7 223) Ved 8.91 87.0 88.2 
II 80.3 2250.1 8.58 87.7 91.6 
Il! 719.3 2268.5 8.76 88.4 89.7 
IV 80.8 2286.8 8.67 89.1 90.7 
1967 I 1824 2305.1 9-01 89.8 87.3 
II 19.9 2333618 8.95 90.9 87.9 
Haat 19.9 2362.5 9.06 Wok 86.8 
IV 81.6 239 a2 8.98 Ore 2 87.6 
1968 i 86.2 2419.9 8.60 94.3 91.4 
AY 90-6 245161 8.29 95.5 94.9 
Ii] 88.5 2482.3 8.59 96.7 Moe) 
IV 89.7 2513.5 8.58 Sas 91-6 
1969 I $3.1 2544.8 8.37 WaeZ BIG S) 
{I 87.7 2574.8 8.99 100.3 87.4 
aeler oles 2604.9 8.37 101.5 93.9 
IV 92.1 2635.1 8.76 102.7 89.7 
1970 I 93.6 266564 8.72 103.9 90.1 
Il 94.6 2723.4 8.82 106.1 89.2 
IT] S2.€ 2781.5 9.20 108.4 85.4 
IV 96.7 2839.4 8.99 110.6 87.4 
1971 I S2ei3 2897.4 We59 112.6 82.0 
Il 98.1 29 511 Lois 114.7 85.5 
IT! 102.3 3004.9 8.97 116.8 87.6 


Iv 107.2 3058.6 8.72 118.9 90.2 
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PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 


CERIVES DU PETROLE ET DU CHARBON 


a nn en ee ee a a eae a SOY SO A a Ss nS sn Se eget a a eee es seed cpm ae es ms me ee 


INDEX CF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE. DE UA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ICN CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$9$71=100 $ MILLIONS 
LS) YfZz I 109.0 3112.4 8.73 121.1 90.0 
I! 109.4 3166.3 8.85 23% 2 88.8 
III 115.2 322022 8.55 215563 92.0 
IV 117.7 3274.2 8.51 127.4 92-4 
1973 I 123.0 3328.2 8.28 UA SS 95.0 
II 126.8 3393.6 8.19 layacy al 96.0 
III 134.6 3459.1 17.86 134.6 100.0 
IV 131.2 3524.6 8.22 137.1 95.7 
1974 I 135.0 3590.1 8.14 139.7 96.6 
Ie 132.4 3666.6 8.47 142.7 92.8 
1 130.2 3743-1 8.79 145.7 89.4 
IV 133.1 3819.6 8.78 148.6 89.5 
195 I 126.8 3896.2 9.40 151.6 83.7 
eit 137.3 3968.1 8.84 15424 88.9 
III 129.1 4040.0 9.57 DD ife2 82.1 
IV 130.8 4111.8 9.61 159.9 81.8 
1976 I 129.0 4183.7 9.92 162.7 719.3 
Il 132.6é 4227.8 9.75 164.5 80.6 
III 127.1 4271.9 10.28 166.2 1665 
IV 128.4 4315.9 10.28 167.9 7625 
LOT I 135s. 4359.9 9.87 169.6 T5 7 
Il 133.8 4394.0 10.04 170.9 78.3 
Iii VZ29'6 4428.2 10.45 L723 71562 
Iv 130.6 4462.4 10.45 173.6 Uo 
1978 I 129.6 4496.7 10.61 174.9 T4601 
II M2 SS} 4520.3 10.81 175.8 72.7 
11 138.7 4543.9 10.02 176.8 78.5 
IV 139.9 456724 9.98 177.7 78.7 
LOS i 141.5 4590.9 9.92 178.6 W3t2 
I! 141.5 4614.1 Soeh/ MT fe}5 5} 78.8 
III 142.4 4637.4 9.96 180.4 78.9 
IV 146.3 4660.6 9.74 181.3 80.7 
1980 I 145.3 4683.8 9.86 182.2 719.7 
I! 141.3 4709.3 10.19 183.2 Vie 
IIT! 140.7 4734.9 10.29 184.2 1604 
Iv 13S.2 4760.5 10.46 185.2 1502 
1981 I 137.6 4786.1 10.64 186.2 73.9 


II 134.1 4853.3 11.07 188.8 71.0 


a en a se SS Se Ore ere 
a a a a re a a were ee 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


1969 


1970 


LOT 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCTION 

INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
INDUSTRIELLE 


1$71=100 

I 46.1 
Tel 48.2 
III 49.5 
IV 50.6 
I 51-6 
I] 532% 
III BAO 
IV 51.8 
I 53ieD 
If 55.1 
Ill 56.6 
IV 57-9 
I 61.4 
Il 62.1 
Nit 65.5 
IV 67.4 
I 66.0 
{1 68.9 
II! 71.6 
IV 714.6 
I 71622 
El 716.6 
II! tel 
IV 71724 
I 78.0 
Il 78.5 
III 1S.7 
IV 80.5 
I 82.2 
II 83.5 
II! 86.1 
IV 89.0 
I 91.9 
Il 93.8 
Ifl 95.8 
1Vv 93.9 
I 96.2 
If ecval 
[il 92.5 
IV S565 
I 96.3 
II 99.0 
III 101.7 
IV 101.1 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 


$ MILLIONS 


2519.4 
2611.2 
2643.0 
2674-8 


2706.7 
2723-6 
2740.5 
275724 


2774-3 
2794.3 
2814.4 
2834.4 


2854.5 
2887.6 
2920.8 
ASS S\O) 


2987.0 
3059.8 
Sys 1 
3205.5 


3278.4 
3347.1 
3415.9 
3484.7 


3553.6) 
3617.8 
3682.1 
3746.4 


3810.7 
3882.2 
3953.7 
4025.1 


4096.6 
4143.1 
4189.6 
423€.0 


4282.5 
4332.4 
4382.3 
4432.1 


4482.0 
4521.3 
4560.6 
4595.8 


PRODUITS CHIMIQUES 


CAPITAL— 
CUTPUT 
RATIC 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
POTENTIAL 
OUT PUT 
INCICE DE LA 
PRODUCTION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


4 


49 


CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 


PRODUITS CHIMIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO CUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D® UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=1C0 $ MILLIONS 
vwoT2 I 101.7 4639.0 4.01 116.2 87.5 
sui 106.0 4678.8 3-88 NET 57 90.4 
Tift 107.2 4718.6 3.87 118.2 90.7 
IV 109.9 4758.4 3.81 119.2 92.2 
1973 I 113.8 4198.3 3613 120.9 94.1 
Il 118.6 4847.3 3.262 UZ27er2 97.1 
Ill 121.4 4896.4 Zeon 123.4 98.4 
IV 124.1 4945.5 3.53 124.7 99.6 
1974 I 126.0 4994.6 3 5 126.0 100.0 
7 124.3 5078.9 3-62 128.1 97.0 
Tit 126.7 ey eys\ 572 3.61 130.3 Sifes 
IV P2365 5247 64% 3.76 132.4 93353 
USGS if 119.0 hs} 7/ 3-96 134-2 88.7 
Il 114.2 5465.7 4.23 137.5 83.0 
Il! 117.1 5595.8 4.22 140.9 83.1 
IV 122.1 DUBS ia9 4.15 144.3 84.6 
1976 I T2353 5868.1 4.20 147.7 83.5 
BY 124.0 6053.2 4231 152.3 81.4 
ITI 125.5 6238.3 4239 157.0 7929 
IV 127.4 6423.3 4245 161.6 78.8 
STU I 128.2 6608.4 4.55 166.3 TTel 
11 132.é 6796.0 4.53 171.0 17.5 
II! 134.6 6983.7 4.58 175.7 716.6 
IV 133.2 Cle ies 4.76 180.5 1368) 
1978 I 139.0 7358.9 4.68 185.2 Ure 
II 143.7 7510.5 4262 189.0 16.0 
6 145.4 1662.1 4.65 192.8 7564 
IV 149.0 7813.6 4.63 196.6 15.8 
UNTTES) I 147.5 1965.1 4.77 200.4 7326 
Ut 146.8 8080.7 | 4.86 203.3 722 
IIi!I 15262 8196.3 4.16 206.3 1328 
IV 154.0 8311.7 4.17 209.22 13.6 
1980 I 156.4 8427-2 4.76 212-1 7328 
I! 15229 8527.6 4.94 214.6 Tisya 
Ill 151.1 8628.1 5.04 217.1 69.6 
Iv 154.6 8728.6 4.99 29g 10.4 
1981 I 158.0 8829.1 4.94 222.2 Tek 


II 157.7 8977.2 5-03 225-9 69.8 
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MISCELLANEOUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES DIVERSES 


INDEX OF GROSS CAP ITAL— INDEX OF CAPACITY | 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 7 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE j 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961. 201 55.2 29004 0.89 63.8 86.6 
II 57.0 293.1 0.87 644 88.6 
lI! 58.1 295.9 0.86 65.0 89.4 
IV 60.2 298.5 0.84 6565 91.8 
£962 Tal 59.8 S01e2 0.85 66.1 90.4 
II 60.9 305.8 0.85 6722 90.7 
III 6257 310.4 0.84 68.2 92.0 
IV 63.6 554 0.84 6922 91.9 
1963 Gel 63.0 319.8 0.86 702 89.7 
II 64.0 324.3 0.86 Tie2 89.9 
III 65.0 328.9 0.86 1202 90.0 
IV 66.8 333.5 0.85 73.2 Gr 82 
1964 I 67.9 Sa6s1 0.84 74.2 91.5 
1! 70.3 343.4 0283 7524 9322 
Let Ther 348.8 0.82 76.6 9396 - | 
IV 72.1 354.1 0.83 TE OR 9257 | 
’ 
1965 I 1354 359.5 0.83 78.9 92.6 | 
II 74.8 366.0 0.83 80.4 93.1 | 
Ili 76.5 372.5 0.82 81.8 93.5 | 
IV 1602 378.9 0.84 6392 91.6 | 
1966 I 79.0 385.3 0.83 84.6 93.4 | 
II 81.2 394.5 0.82 86.6 93.7 
Ill 84.2 403.8 0.81 88.7 95.0 | 
IV 85.7 413.0 0.82 90.7 94.5 | 
{ 
1967 I 83.2 G22 22 0.86 92.7 89.7 
II 83.9 430.1 0.87 94.4 88.8 
11 85.6 438.0 0.87 96.2 89.0 | 
IV 88.3 445.9 0.85 97.9 90.2 | 
1968 =I 8661 453.9 0.89 99.7 86.4 | 
II 89.6 461.3 0.87 101.3 88.5 
II! 90.7 468.8 0.87 102.9 88.1 | 
IV S257 476.2 0.87 104.6 88.6 
1969 I 91.8 483.7 0.89 106.2 86.4 
II 94.1 491.4 0.88 107.9 Ss7s2 
Ifa 96.1 499.1 0.88 109.6 87.7 
IV 98.9 506.8 0.87 P1133 88.9 
1970 ‘I $4.7 514.6 0.92 113.0 83.8 
II 92.8 521.3 0.95 114.5 Sit 
III $4.5 528.0 0.95 115.9 81.5 | 
IV 95.6 534.6 0.95 117.4 81.4 
1971 +I 90.9 541.3 1.01 118.8 76.5 
II 99.8 546.5 0.93 120.0 83.2 
Ill 102.4 551.7 0.91 $2141 84.6 


IV 106.0 556.9 0.89 12262 86.7 


\ 


—<—— a a i a nn a 


nr a a a ee ee 


EZ 


19O73 


1974 


1975 


1976 


OTT 


1978 


1979 


1980 


1981 


INDEX CF 
INDUSTRIAL 
PRCCUCT ION 

INDICE DE LA 
PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 


1971=100 


101.1 
106.3 
112. 
114.1 


114.7 
SU LS 
115.€ 
119.4 


125.2 
123.0 
118.2 
120.3 


1a5..3 
120.8 
121.7 
121.7 


125.7 
Late 5 
128.0 
124.8 


125.7 
122.7 
120.7 
124.2 


127.5 
129.5 
134.4 
136.7 


132.4 
141.2 
143.6 
13567 


132.8 
132.5 
131.7 
132.8 


134.4 
135.1 
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MISCELLANEQUS MANUFACTURING 


$ MILLIONS 


56262 
564.3 
566.4 
568.4 


570.5 
51662 
582.0 
587-7 


593.5 
600.2 
606.9 
613.5 


620.1 
621.7 
623.4% 
625.0 


626.6 
629.3 
632.1 
634.8 


637.5 
63964 
641.4 
643.3 


645.2 
64764 
646.6 
Gold 


6535.69 
654.0 
654.1 
654.2 


654.3 
658.0 
661.8 
665.5 


669.3 
671.0 


INDUSTRIES DIVERSES 


CAP TRAG— 
OUTPLT 
RATIC 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
PCTENTIAL 
OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCTION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
T AUX 
D*UTILISATION 
DE LA CAPACITE 
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CAPACITY UTILIZATION RATES 


TAUX D'UTILISATION DE LA CAPACITE 


me ce ee me me a a we nw a en a ee ee a a ee ee a SS SS SS SS SS SS 


DURABLE NON-DUR ABLE MANUFAC TURING 3 
GOODS GOODS INDUSTRIES . 
BIENS BIENS INDUSTRIES ; 
DURABLES NON DURABLES MANUFAC TURIERES | 
f 
4 
1961 I 64.6 82.3 7304 
II 66.6 82.9 74.7 
Pit 6729 84.5 7601 
IV 69-6 85.1 7723 
1962 I 70.6 85.3 77.9 
Il 7324 86.1 79.8 
Il! 74.8 86.3 80.5 
IV 7525 85.3 80.4 
1963 I 75.5 85.8 80.8 
11 vhical 86.9 82.0 
II! Tel B7eA 8261 
IV 80.8 87.8 84.3 
1964 I 83.1 89.5 86.3 | 
II 82.9 89.7 86.3 i 
TEI 8324 89.3 8604 | 
Iv 84.9 90.3 87.6 
1965 I 872.6 89.3 88.5 
I! 89.0 88.8 88.9 | 
TI 88.6 89.8 89.2 | 
IV $2.1 90.6 91.3 | 
1966 =I $2.3 91.2 91%57 
II 90.2 90.6 90.4 
III 88.0 89.6 88.8 
IV 88.4 89.1 88.7 
1967 1 86.4 88.2 87.3 
II 85.0 het 86.3 
Er 84.7 88.1 8664 
IV 84.1 87.1 85.6 
1968 I 81.8 87.8 84.8 
II 85.5 87.9 8667 
Lit 8762 86.6 8629 
IV 88.8 88.8 88.8 | 
1969 =I 89.3 89.8 89.5 | 
II 89.3 89.6 
89.4 
Ill 87.5 90.1 88.8 
IV 85.5 89.0 87.5 
i970 wii 85.0 88.5 86.8 
at hea 86.7 84.0 
IV ae op he 
° 86.4 81.3 
1971 I 79.5 85.2 82.4 
II Sle2 86.1 
II! 82.6 , Sa ce 
IV 83.7 aa eee 
‘ 88.5 86.1 
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CAPACITY UTILIZATION RATES 


TAUX CYUTILISATION DE LA CAPACITE 


DURABLE NON—DURABLE MANUFACTURING 
GOCDS GOODS INDUSTRIES 

BIENS BIENS INDUSTRIES 

DURABLES NON DURABLES MANUFACTURIERES 
(S72... 81.8 88.0 84.9 
II 83 24 89.9 86.6 
III 84.2 90.5 87.3 
IV 86.9 91.7 89.3 
p97. it 91.4 G20 91.8 
II $0.3 92.6 9124 
III 90.6 91.5 Sel 
IV 91.3 93.4 92.4 
1974. ° "I 94.0 93.9 93.9 
4 91.9 92.2 921 
Tit 89.6 89.6 89.6 
IV 86.8 87.7 87.3 
1975 I 79.7 84.6 82.2 
1! 78.3 83.9 Blel 
Ii! 79e1 82.8 80.9 
Iv 79.9 826 81.2 
1976 I 80.3 84.5 8204 
sg 81.3 86.6 84.0 
III 79.8 86.1 83.0 
IV Wet 84.5 Sle) 
1977 I 79.1 84.4 81.7 
II thea 83.9 81.0 
II! 78.0 e3a.2 80.6 
IV ted, 83.5 80.6 
1978 I Tike % 84.6 81.0 
II 80.3 85.3 82.8 
II! 91.2 86.7 83.9 
IV 82.2 88.2 85.2 
1979 I 82.0 88.7 85.3 
II 79.4 88.6 84.0 
Ill 79.4 89.1 84.2 
Iv 78.5 89.0 8357 
1980 I 76.8 88.0 82 4 
II 72°20 86.0 79.0 
Ill Tie k 84.7 TT29 
IV 73.0 85.2 79.1 
1981 I Tee 85.5 79.5 
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Chart — 1 Graphique - 
Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1962-1981 


Taux d'utilisation de la capacité dans !es industries manufacturiéres au Canada, 1962-1981 
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i — 1 continued Graphique — 1 suite 


pacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1962-1981 
jux d'utilisation de la capacité dans les industries manufacturiéres au Canada, 1962-1981 
Furniture and fixtures — Meubles et accessoires 
———-— Paper and allied industries — Papiers et industries connexes 
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Chart — 1 concluded Graphique — 1 fi 
Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1962-1981 


Taux d'utilisation de ia capacité dans les industries manufacturiéres au Canada, 1962-1981 


Non-metallic mineral products — Produits des minéraux non métalliques ’ 
—— —-— Petroleum and coal products — Dérivés du pétrole et du charbon 
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OF RELATED PUBLICATIONS 


Logue 
Occasional 


322 Fixed Capital Flows and Stocks, 
Manufacturing, Canada, 1926-1960: 
Methodology, 1967. English. 


23 Fixed Capital Flows and Stocks, 
Manufacturing, Canada, 1926-1960, 
Statistical Supplement. Bilingual. 


143 Fixed Capital Flows and Stocks, 
Manufacturing, Canada, 1926-1969. 
Bilingual. 


68 Fixed Capital Flows and Stocks, 
1926-1978. Bilingual. 


Annual 


P11. Fixed Capital Flows and Stocks, 
Bilingual. 


05 Private and Public Investment in 
Canada, Outlook. Bilingual. 


106 Private and Public Investment in 
Canada, Mid-year Review. Bilingual. 


1 addition to the selected publications 
'd above, Statistics Canada publishes a 
range of statistical reports on Canadian 
mic and social affairs. A comprehensive 
ogue of all current publications is 
able free on request from Statistics 

la, Ottawa, K1A OT6. 


LISTE DES PUBLICATIONS CONNEXES 


Catalogue 


13-522 


13-523 


13-543 


13-568 


13-211 


61-205 


61-206 


Hors Série 


Fixed Capital Flows and Stocks, Manufac- 


turing, Canada, 1926-1960: Methodology, 
1967. Anglais. 


Flux et stocks de capital fixe, indus- 
tries de la fabrication, Canada, 1926- 
1960, Supplément statistique. Bilingue. 
Flux et stocks de capital fixe, indus- 
tries manufacturiéres, Canada, 1926- 
1969. Bilingue. 

Flux et stocks de capital fixe, 1926- 
1978. Bilingue. 

Annuel 
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)DUCTION 


com the point of view of utilization of 
irces available for the production of 

3, there is a significant similarity be- 
1 the labour force and the stock of cap- 
in place. Any degree of under-utiliz-— 
1 in either type of resource indicates 
zap between potential and actual use of 
> resources. However, when the socio- 


-ical implications of unemployed resources 


sonsidered, then the difference between 
-al stocks and labour becomes substantial. 


> is common knowledge that the stock of 
cal in place typically is not used with 
same degree of intensity over the year. 
itly, increasing attention has been fo- 

1 on the measurement of productive poten- 
and the extent to which it is realized. 
capacity utilization measurement is an 
‘esting way of examining the relationship 
sen the total resources available and the 
. of potential output. Within this con- 
_ utilization measures could establish 
ficant yardsticks indicative of trends 
Weles in capacity utilization. 


onomists, particularly in the United 

S, in their efforts to measure capacity 
developed a number of alternative methods 
ng from direct annual surveys to econo- 
-¢ models, 


present in Canada, the Department of 
try, Trade and Commerce produces an index 
pacity utilization for the goods—produc- 
ndustries by using the Wharton school 
I-through-peak estimation procedures. (1) 
index is derived from seasonally adjusted 
erly indexes of industrial production, 

| are charted and the peaks selected by 
ction. These peaks are considered to be 
apacity output of the industry. Succes- 
Capacity peaks are joined by a straight 
to indicate the capacity during the in- 
ming periods. Forward extrapolation of 
ame straight line generates capacity 

res for periods following the last peak 
_the actual production index intersects 
ine, 


hese indexes are published in Rate of 


apacity Utilization, Canada. Department 


f Industry, Trade and Commerce, Ottawa. 


INTRODUCTION 


Si l'on se place dans la perspective de l'utili- 
sation des ressources disponibles, on constate une 
certaine similitude entre la main-d'oeuvre occupée 
et le stock de capital en place. Tout degré de 
sous-utilisation de l'une ou l'autres de ces res- 
sources indique qu'il existe une différence entre 
leur utilisation potentielle et réelle. Cependant, 
si l'on tient compte des implications sociales et 
politiques de la non-utilisation des ressources 
disponibles, la différence entre les stocks de ca- 
pital et la main-d'oeuvre s'accroft. 


Il est reconnu que le stock de capital en place 
n'est pas utilisé dans la méme proportion d'une 
année a l'autre. Depuis quelque temps, on cherche 
de plus en plus 4 mesurer d'une fagon précise la 
différence entre le potentiel de productivité et 
la productivité réelle. Cette mesure de 1l'utilisa- 
tion de la capacité peut servir 4 examiner la rela- 
tion existant entre l'ensemble des ressources dis- 
ponibles et le potentiel de production. De plus, 
une mesure de l'utilisation de la capacité pourrait 
servir a mesurer les tendances et les cycles 4 
l'intérieur de celle-ci. 


Dans le cadre de travaux sur la mesure de la 
capacité, des @conomistes, en particulier ‘aux 
Etats-Unis, ont mis sur pied un certain nombre 
d'autres méthodes de quantification allant des en- 
quétes annuelles directes aux modéles économé- 
triques. 


Au Canada, le ministére de 1'Industrie et du 
Commerce produit actuellement un indice de l'utili- 
sation de la capacité pour les industries de biens 
d'aprés les méthodes d'estimation de la tendance 
générale par les sommets de 1'école Wharton(1). 

Cet indice est calculé 4 partir d'indices trimes- 
triels désaisonnalisés de la production indus- 
trielle, qui sont reportés sur un graphique sur 
lequel on choisit les sommets. On considére que 
ces sommets représentent la capacité de production 
de l'industrie. Les différents sommets atteints 
au cours de chaque trimestre sont reliés par une 
ligne droite de fagon 4 indiquer la capacité au 
cours de la période comprise entre deux sommets. 
Une extrapolation directe de cette méme ligne 
droite permet de mesurer la capacité pour la pé- 
riode comprise entre le dernier sommet jusqu'a 
l'intersection par l'indice de la production réelle 
de la ligne droite. 


(1) Ces indices sont publiés dans Taux d'utilisa- 


tion de la capacité, Canada. Ministére de 


1'Industrie et du Commerce, Ottawa. 


The Statistics Canada approach represents 
an alternative measure and is based on the 
capital-output ratio of each industry. It 
provides a basis for establishing the capacity 
output series with which actual output data 
are compared in order to derive the utiliz-— 
ation rates. The definition of capacity in 
this procedure is the maximum output obtain- 
able under "normal" technological and market 
conditions. 


Some differences in level exist between 
the Statistics Canada series and those of the 
Department of Industry, Trade and Commerce. 
This situation is to be expected, of course, 
given the different estimation procedures 
underlying each set of measures. 


The Statistical Tables show quarterly in- 
dexes of capacity utilization in Canadian 
manufacturing broken down into various major 
groups according to the Standard Industrial 
Classification Manual, Revised 1970 from 1961. 


The methodology used to produce these in- 
dexes is based on a comparison of the actual 
output of an industry during a certain time 
period with the estimated capacity output 
during that period. (2) 


The estimated capacity output is based on 
a capacity capital-output ratio derived from 
the industry's gross stock of fixed capital, 
measured in 1971 dollars. These capital stock 
estimates are produced by the National Wealth 
and Capital Stock Section of Statistics 
Canada, and a brief outline of the method used 
to derive the estimates follows. (3) 


The measurement procedure underlying the 
capital stock estimates is known as the "per- 
petual inventory" method. Briefly, this meth- 
od involves the accumulation, over a period 
of years, of investment expenditures by in- 
dustry to obtain its capital stock in any 
given year. The basic ingredients required 
are: 


Annual investment series in current dollars 
by industry and category of expenditure; 


price deflators relating to the investment 
series; and 


estimates of the average economic life of the 
assets used in the various industries. 


(2) The concepts of capacity used follows the 


work of Daniel Creamer, "Capital Expansion 
and Capacity in Post-War Manufacturing", 


Studies in Business Economics, No. 72 
National Industrial Conference Board, New 
York. 9ous 

(3) Capital stock estimates are published in 


Fixed Capital Flows and Stocks, Cata- 
logue 13-211, annual. 


L'approche de Statistique Canada est en fait 
autre genre de mesure et repose sur le coefficie 
de capital de chaque industrie. Elle permet d'é 
blir des séries sur la capacité de production q 
l'on compare aux données sur la production réel] 
de facgon a obtenir les taux d'utilisation. La ¢ 
pacité, d'aprés cette méthode, se définit comme 
maximum de biens que l'on peut produire dans des 
conditions technologiques et commerciales "nor- 
males" 


Il existe certaines différences de niveau ent 
les séries de Statistique Canada et celles du m 
nistére de 1'Industrie et du Commerce. I1 va s 
dire que ces différences proviennent du fait que 
les méthodes d'estimation de chacun des ensemble 
de mesures sont différentes. 


Les tableaux statistiques présentent des ind: 
trimestriels de l'utilisation de la capacité po 
les industries manufacturiéres du Canada ventili 
en principaux groupes selon la Classification d 


activités économiques, revisée de 1970 pour la} 


riode commengant en 1961. 


La méthodologie inhérente au calcul de ces ii 
dices repose sur la comparaison de la productio! 
réelle d'une industrie au cours d'une certaine | 
période avec la capacité estimée de production i 
cours de cette méme période(2). 


La capacité de production estimée est calcul) 
d'aprés le coefficient de capital de capacité o 
nu 4 partir du stock brut de capital fixe de 1’ 
dustrie, mesuré en dollars de 1971. Ces estima 
tions du stock de capital sont produites par la 
Section de la richesse nationale et des stocks 
capital de Statistique Canada. Voici une bréve 
description de la méthode utilisée pour calcule 
les estimations(3). 


La méthode de mesure des estimations de stoc 
de capital est celle de "l'inventaire perpétuel 
En bref, il s'agit d'accumuler pendant un certa 
nombre d'années les dépenses d'investissement d 
l'industrie pour obtenir son stock de capital p 
une année donnée. Les éléments fondamentaux né 
saires sont: 


Les séries annuelles des investissements, par i 
dustrie et catégorie de dépense; 

les indices de déflation se rapportant aux séri 
sur les investissements; | 
les estimations de la durée de vie économique 
moyenne des actifs utilisés par les différentes 
industries. 


: 
. 


(2) La définition de la capacité utilisée ici e 
celle qu'a formulée Daniel Creamer dans "Ca 


tal Expaus ton and Capacity in Post-War Manv 
turing", Studies in Business Economics, n° | 
Nacional Industrial Conference Board, New Y. 
1961. 
(3) Des estimations des stocks de capital sont | 
publiées dans Flux et stocks de capital fix, 


n° 13-211 au catalogue, annuel. 


To illustrate the mechanics of the "perpet- 
1 inventory" method, an example of the ac- 
al computing process is given. (Text Ta- 
e I summarizes the computational procedure 
volved in this example.) Assume that the 
pital assets in a particular industry remain 

production for 10 years before they are 
tired. We start with year one and adjusting 
r prices, we accumulate the investment ex- 
nditures pertaining to the types of capital 
sets in question for a period of 10 years. 

the tenth year, a measure of the gross 
ock of this industry's capital assets is 
tained. In the eleventh year, we deduct 
om the accumulated total the investment 
penditures of the first year and add the 
rchase of capital assets of the eleventh 
ar. We proceed in the same manner for all 
bsequent years. 


In the gross capital stocks, capital assets 
e included at their full value during the 


tire time they remain in the capital stock. 
other words, the deductions from gross in- 
stment are due to the fact that assets in 
estion have ceased to exist. An alternative 
t of measures of capital stocks is derived 
adjusting the value of the assets in exis- 
ace for the wear and tear and obsolescence 
ey undergo during their service life; these 
timates are known as net capital stocks. 
lculations of net capital stocks are made 
applying a depreciation formula to the 

9ss stock estimated. The net stock is 

ial to the difference between the cumulative 
lue of past gross investment and cumulative 
sreciation. 


The quarterly capital estimates are derived 
applying a linear interpolation to the 

tual capital stocks. The stock estimates 

> adjusted for pollution abatement expendi- 
res and then combined with the seasonally 
justed quarterly production indexes to 

rive quarterly capital-output ratios for 

> whole period. Starting with the present 
olication, the production indexes for the 
troleum and Coal Industry are the gross out- 
f rather than the gross domestic product 

ich are used for all other industries. It 
felt that the gross output index better 
flects the performance of the industry in 

> light of significant price changes. (4) 


These ratios are expressed in the Statis- 
-al Tables in constant 1971 dollars in order 
show the degree of capital intensity in 


) The indexes of industrial production used 
are those published in Indexes of Real 
Domestic Product by Industry, Cata- 
logue 61-213, monthly and annual Supple- 
ment, Statistics Canada. 


Pour expliquer le mécanisme de la méthode de 
"l'inventaire perpétuel", voici un exemple du pro- 
cessus réel du calcul. (Le tableau explicatif I 
résume le processus de calcul.) Supposons que 
l'actif immobilisé de l'industrie demeure en pro- 
duction pendant 10 ans avant d'étre retiré. On 
commence par la premiére année et, aprés déflation, 
on accumule les dépenses d'investissement se rap- 
portant aux catégories de capital considérées pour 
une période de 10 ans. La dixiéme année, on ob- 
tient une mesure du stock brut des actifs immobili- 
sés de cette industrie. La onziéme année, on dé- 
duit les dépenses d'investissement de la premiére 
année du total cumulatif et on ajoute les achats 
d'actifs immobilisés au cours de la onziéme année. 
On procéde de la méme facgon pour toutes les années 
Suivantes. 


On regroupe dans les stocks bruts de capital 
les actifs immobilisés 4 leur valeur intégrale tant 
que ces actifs font partie du stock de capital. En 
d'autres termes, les déductions sur les investisse- 
ments bruts s'expliquent par le fait que les actifs 
en question ont cessé d'exister. On obtient un au- 
tre ensemble de mesures des stocks de capital en 
ajustant la valeur des actifs existants pour pren- 
dre en compte l'usure et l'obsolescence qu'ils su- 
bissent lors de leur durée de vie, et l'on appelle 
ces estimations stocks nets de capital. On calcule 
les stocks nets de capital grace a une formule 
d'amortissement que l'on fait intervenir dans les 
estimations des stocks bruts. Le stock net est 
égal a la différence entre la valeur cumulative 
des investissements bruts antérieurs et la dépré- 
ciation accumulée. 


Les estimations trimestrielles de capital sont 
calculées d'aprés une interpolation linéaire des 
stocks annuels de capital. Ces estimations de 
stocks sont ajustées pour ternir compte des 
dépenses engagées au titre de la réduction de la 
pollution et ensuite combinées aux indices tri- 
mestriels désaisonnalisés de la production pour 
donner les coefficients de capital trimestriels 
pous l'ensemble de la période. A partir de la 
présente publication, 1'indice de la production 
pour l'industrie des dérivés du pétrole et du 
charbon est l'indice de la production brute au 
lieu de celui du produit intérieur brut qui est 
utilisé dans les autres industries. En vue 
d'importants changements des prix, on croit que 
l'indice de la production brute soit plus 
représentatif de la performance de cette 
industrie(4). 


Dans les tableaux statistiques, ces coefficients 
sont exprimés en dollars constants de 1971 de fagon 
A indiquer le degré d'intensité de capital des dif- 


(4) Les indices de la production industrielle uti- 


lisés ont été publiés dans Indices du produit 
intérieur réel par industrie, n° 61-213 au ca- 


talogue, Supplément mensuel et annuel, Statis- 
tique Canada. 


the various industries. The minimum capital- 
output ratio during this period indicates the 
historical capacity peak. When we divide the 
capital stocks series by the minimum capital- 
output ratio, we obtain a series of potential 
output. The annual capacity rates are ob- 

tained by applying the same technique to an- 
nual series on production and capital stocks. 


As the final step in this procedure, actual 
data for individual production indexes are 
expressed as a ratio of the potential output 
series in percentage form to obtain the index- 
es of capacity utilization. 


We summarize the procedure of measuring the 
capacity and operating rates in the following 


fashion: 


Let Ky = fixed capital stocks at time t, 


K 
Leas = capacity capital-output ratio 
fe) 
where K_ = fixed capital in benchmark 
period(5) 
and Po = capacity output in the same period, 
let Pe = actual output at time t, 
and CP. = estimated capacity output at 
time t. 
Then K, = SS =" CRee. 
E ae \e 
18 
fo) 
ie 


t x 100 = percentage of capacity utilized 
CP at, time, t;, that, is,,.the.capacity. 
utilization rate. 


Of course, in subsequent periods, if a 
lower capital-output ratio occurs, it is 
adopted as the capacity ratio, and the entire 
series is adjusted accordingly. 


This formula was used to calculate the 
manufacturing industry capacity utilization 
rates shown in the Statistical Tables. The 
indexes for durable, non-durable and total 
manufacturing were derived by aggregation, 


(5) As noted previously, this benchmark period 
is the time when the minimum capital- 
output ratio occured. 


(5) Comme il a été mentionné auparavant, -cette pé 
t 


Bc 


férentes industries. Le coefficient de capital m 
nimum au cours de cette période indique le sommet 
historique de la capacité. Lorsqu'on divise les 

séries des stocks de capital par le coefficient d 
capital minimum, on obtient une série de la produ 
tion potentielle. Les taux d'utilisation de la | 
capacité annuels s'obtiennent en appliquant la mé 
méthode aux séries annuelles de la production et 


des stocks de capital. 


Enfin, les données réelles pour les indices de 
production individuels sont exprimées en tant que 
ratio des séries de la production potentielle en 
pourcentage pour obtenir les indices de 1l'utilisa 
tion de la capacité. 


Nous pouvons résumer ainsi la marche a suivre 
pour la mesure des taux d'utilisation de la capa- 


Gitenet duactivaite 


Soit Ky = stocks de capital au temps t, 


K 
: Oo ae ; 3 
et soit 5— = coefficient de capital de la capaci 
(o) 
ou Ky = capital fixe au cours de la période 
repére (5) 
et P_ = production potentielle au cours de la mém 


période, 
soit Pe = production réelle au temps t, 


et CP. = production potentielle prévue au temps t 


Alors K,. = KO = CP, 
e a ie 
P 
fo) 
P aes 931 
_t x 100 = pourcentage de la capacité utilisée | 
cP. au temps t; c'est-a-dire le taux d'ut 


: 


lisation de la capacité. 


Bien entendu, lorsque l'on enregistre un coeff 
cient de capital plus bas, au cours des périodes 
qui suivent, on le considére comme étant le ratio 
de capacité, et toute la série est ajustée en con 
s@équence. | 


Cette formule a été utilisée pour calculer les 
taux de l'utilisation de la capacité des industri. 
manufacturiéres présentés dans les tableaux stati 
tiques. Les indices ont été calculés par agréga- 
tion tant pour l'ensemble des industries manufac- 


: 
riode repére est le moment ou l'on a enregist. 


le plus bas coefficient capital-production. © 


EXT TABLE I. Example: Assumed Service Life = 10 Years = L 


ABLEAU EXPLICATIF I. Exemple: Durée de vie supposée de 10 ans = L 


Data on Deflator Constant Discards, Columns Gross Depreciation Net Net stock 
current year 12 = dollar move (3)—(4) stock, Invest- column (8) 
dollar 1.000 gross fixed column (3) column (5) ob (K ment after 
gross fixed capital on 10 after 20) n a We - p columns cumulation 
capital formation years cumulation (3)-(7) 
formation columns 

ont Lanz) 

nee Données - Indice de Formation Retraits, Colonnes Stocks Dépréciation Investis- Stocks 
sur la déflation = brute de descendre (3)-(4) bruts, sement net, 
formation 1.000 pour capital la colonne (3) colonne (5) yi K net colonne (8) 
brute de l'année 12 fixe en de 10 ans aprés 2L ( ppd Dp colonnes aprés 
capital dollars cumul (3)-(7) cumul 
fixe en constants 
dollars colonnes 
courants (1) = (2) 
Q) (2) (3) (4) Cm (6) @) (3) (9) 
I Pp kK Nn 

l 17.6 ee 22.8 22.8 22.8 Tiss) 22.8 

2 36.2 -825 43.9 43.9 66.7 4.5 39.4 62.2 

3 20.4 -857 23.8 23.8 90.5 7.9 15.9 78.1 

4 1533 855 17.9 L7.9 108.4 9.9 8.0 86.1 

5 19.7 - 868 PapNs 7) 2207 AUS et 12.0 LOST 96.8 

6 2ia2 +907 30.0 30.0 161.1 14.6 15.4 vl Beane 

7 35.0 -928 Shed Said 198.8 18.0 19.7 131.9 

8 20.5 967 PAWS P2 PMA 220.0 20.9 3 MG 

9 13.8 979 eal 14. 234.1 22 iu 8.6 123.6 

0 AY RAG) - 982 Diao PLT '3) Zoo 24.8 eat) L2OnS 

1 27.2 986 2756 22.8 4.8 266.4 26.4 2 127.5 

2 21.8 1.000 2156 43.59 ee aaa 244.3 25D -— 3.7 123.8 


ng the same weights as the 1971 Real Do- 
tic Product Index. (6) 


The statistics presented here are only 


tistical estimates and they are not operat- 


; ratios based on either engineering mea- 
‘és, such as productive machine hours, or 
‘vey results. 


For the period prior to 1971 the data are 
not available on a 1971 base. To obtain 
a continuous record on a 1971 base, the 
indexes on a 1961 base were mechanically 
rebased to 1971 by multiplying by 100.0 
and dividing by the 1971 index value on 

a 1961 base. An adjustment has been made 
to the production indexes for Rubber and 
Plastics Products, and Miscellaneous Man- 
ufacturing, based on the annual Real Do- 
Mestic Product Indexes, to capture the 
trend of the individual industries ac- 
cording to the 1970 Standard Industrial 
Classification, from 1961 to 1970. 


turiéres que pour les industries des biens durables 
et non durables a partir des mémes pondérations que 
celles pour l'indice du produit intérieur réel de 
MO 7ALCG Ns 


Ces chiffres représentent uniquement des ap- 
proximations et ne sont pas des coefficients de 
fonctionnement basés sur des mesures industrielles, 
comme les heures de production des machines, ni des 
résultats d'une enquéte. 


(6) En ce qui concerne les années antérieures 4a 
1971, les données ne sont pas disponibles sur 
la base 1971=100. Pour obtenir une continuité 
des données de ces années, les indices sur la 
base 1961=100 furent convertis arithmétiquement 
a l'année de référence 1971 en les multipliant 
par 100.0 et en divisant le produit obtenu par 
la valeur de l'indice de 1971 sur la base de 
1961=100. On a ajusté les indices de produc- 
tion de l'industrie du caoutchouc et des pro- 
duits en matiére plastique, et des industries 
manufacturiéres diverses, basés sur l'indice 
annuel du produit intérieur réel de facgon a 
connaitre la tendance des industries selon la 
Classification des activités @conomiques de 
1970, pour la période de 1961 a 1970. 


: 


One 
Given the many conceptual and measurement Etant donné qu'il existe plusieurs problémes — 
problems surrounding the notion of capacity relatifs a la notion du taux d'utilisation, il ¢op 
utilization, the utilization rates shown here viendrait de noter que les taux d'utilisation pu- 
are indicative of trends and cycles in the bliés ne constituent pas des mesures exactes, mais 
utilization of capital. The indicated level des statistiques indiquant les tendances et les 
is only a statistical approximation and should cycles d'utilisation du stock de capital fixe. | 
be viewed as such. For example, a rate of Par exemple, un taux de 100 % indique un haut ni- 
100% indicates a high level of capital utili- veau de l'utilisation de capital qui est considéré 
zation which is considered a peak for the un sommet pendant la période observée. 


period observed. 


Statistical Tables Tableaux statistiques 


1961 


1962 


L963 


1964 


1966 


LS HeyH 


1968 


STAG: 


WO aral: 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCT ION 

INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
INDUSTRIELLE 


1971=100 

I 62.2 
ie eaql®) 
HOLE DG Uf 
IV 66.1 
if 6664 
TY 6r29 
Tevet 68.1 
IV 68.1 
I 69.3 
TT W052 
Tstey Test 
IV VAG 
I 74.3 
ta 14.6 
eter 174.9 
IV 76.9 
T 66 
et 76.3 
Tat 78.4 
IV 80.9 
u 80.6 
Tel 82.0 
Me DEAE 82.6 
IV 84.4 
if 85.2 
Il 86.8 
TI! 88.4 
IV 88.8 
T 89.2 
Net 88.7 
Wis 89.7 
AY ole 7 
I 92.0 
I! SS! 
BET S45) 
IV 94.2 
i 95.3 
ier 94.3 
Tipe 96.2 
IV 97.0 
I 97.8 
TY $9.1 
Reg LOM Sey 
IV LOres 


$ MILLIONS 


Bob Ire a, 
3610.0 
3660.3 
B71 065 


3760.8 
Sone 
3861.6 
SS) E2510) 


3962.5 
4007.2 
4052.0 
4096.6 


4141.2 
4188.0 
4234.9 
4281.7 


4328.5 
4379.6 
4430.7 
4481.8 


Mesa yas 'S) 
4590.5 
4648.1 
4705.6 


4763.2 
4824.8 
4886.5 
4948.1 


5009.8 
5067.9 
5126.1 
5184.3 


5242.5 
530363 
5364.1 
5424.9 


5485.7 
DDD2eS 
5618.9 
5685.5 


Sie 
5811.6 
5871.1 
5930.6 
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FOOD AND BEVERAGES 


ALIMENTS ET BOISSONS 


GAP IRAE 
OUTPUT 
RATIO 
COEERUGIENgT 
DE 
CAPTTAL 


INDEX OF 
POTENTIAL 
OUT PUT 
TNDEGE VDE WEA 
PRODUCTION 
POTENT HEEEE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
T AUX 
D'UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


13 


FOOD AND BEVERAGES 


ALTMENTS ET BOTSSONS 


INDEX OF GROSS CART TAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK PDE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POMENT LECCE DE LA CAPACI TE 
1971=100 $ MILLIONS 
ONT 2 I 102.8 5990.1 2-20 108.2 95.0 
IT 105.3 6048.7 Conall 109.3 96.3 
Put 105.7 6107.3 Pe AUS) 110.4 95.8 
IV 108.0 6165.9 2-16 111.4 96.9 
9:7 3 if 107.8 6224.6 Zel9 112.6 95.8 
pal 106.3 6297.0 2224 TS 19) 93595 
LO 108.8 6369.5 CAC aV UN BIR 2 94.5 
Iv DELS e/ 6442.0 2-18 116.5 Vee 5) 
1974 I 1997.5 6514.5 2225 117.8 ZG) 
It 108.5 6586.2 2-30 119.1 OMe Lt 
MES 106.5 6658.0 Zt 120.4 88.5 
IV 105.0 6729.8 2243 PAN 86.3 
LoTS I 105.1 6801.7 245 123.0 85.5 
ii 106.2 6852.5 2244 123 <9 85e% 
IB lf 108.6 6903.4 2-41 124.8 87.0 
Iv 109.4 6954.3 2041 DE SYST 87.9 
1976 T 111.4 7005.2 2-38 126.7 87.9 
If eae 7043.9 2.31 127.4 90.4 
SR | WD. 5 7082.7 Zes2 128.1 90.2 
Iv 114.90 Wu < 5 2236 128.8 88.5 
MOTT I 114.9 7160.3 2-36 129.4 88.8 
tL 115.4 7205.8 2-36 130.3 88.6 
ist Ll5.5 1725124 2-38 131.1 88.1 
IV WS .5 R29 sO ZO SNS) 1.9 8726 
oT 8 u 116.3 7342.6 Pacers) 132.8 87.6 
ry 114.6 7386.5 2244 133-6 85.8 
VLR bE WT eval 7430.5 2.40 134.4 87.2 
Iv 118.4 147464 23,9 135.1 87.6 
1979 I HESS Hh oS <3 2.38 eS 5y.9) 88.1 
Il 118.9 7572.9 2-41 136.9 86.8 
Dey 118.6 T62726 2243 E37 39 86.0 
TV 122.5 7682.2 2.37 138.9 88.2 
1980 I WA IAS: 7736.9 2-41 139.9 86.9 
ia | 122.0 9". & 2-42 141.0 86.5 
Wat HUGS 7862.0 2-49 142.2 84.1 
IV L19.9 7924.5 2-50 143.3 83.7 
1981 I 124.9 1987.1 2042 144.4 86.5 
TT 12568 8035.8 2242 145.3 86.6 


EEY 12626 8084.5 2242 146.2 86.6 
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TOBACCO PRODUCTS 


TABACS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 T T2563 165.5 Wee ear, Vale O 93.8 
1] T3ek 167.8 erent: 78.1 93.6 
eal 73.3 170.1 1.29 79.2 92.6 
TV 73.3 172.4 1.39 80.3 91.3 
1962 if 75.8 ITs 1h 1.28 81.3 93.2 
TAT 74.9 tL 7/Si5 3h 1.39 81.5 91.9 
Tae 75.4 175.6 29 SW hE TA 92.2 
IV 76.1 175.9 1.28 81.9 92.9 
1963 I 78.8 176.3 1.24 82.1 96.0 
1. 79.0 Aeray oS M2 82.6 95.6 
WAC 78.6 178.8 ZIG 83.2 94.4 
TV Wes 180.0 ter29 83.8 92.5 
1964 I 74.7 181.2 1.35 84.4 88.6 
Tat 80.1 MSPs 7, LAT Sis 94.2 
III 85.8 184.3 1.19 85.8 100.0 
IV 84.5 185.8 Wp Qe 86.5 Silent 
1965 T Si2eeL 187.3 S27, ok 94.2 
Ter 84.6 189.9 1.24 88.4 9567 
Thy 85.5 192.6 e25 89.7 95.4 
IV 86.1 195.2 1.26 90.9 94.7 
1966 if 89.2 197.9 23 C2! 96.8 
Tey 84.9 AO s3 1.31 93.6 90.7 
Teter 85.2 204.3 1.33 95.1 89.6 
IV 90.5 204 Wev2ar 96.6 93)Sa 
1967 I 93.6 210.6 1.25 98.0 95.5 
TY 93.4 213.8 127 99.5 93.8 
Itt 92.1 PNT Sal uns shal OMe! 91.1 
IV 90.5 22105 2 1.35 102.5 88.3 
1968 I 89.7 223.3 1.38 104.0 86.3 
II 89.1 226.0 1.41 105.2 84.7 
if 104 89.9 228.8 Lagi 106.5 84.4 
IV 92.8 231.5 1.38 107.8 86.1 
1969 if 94.6 234.3 Wear 109.1 86.7 
Wi 93.1 236.2 4a P10..0 84.7 
Reled 92.4 238.1 1.43 110.8 83.4 
IV 93.7 240.0 GAZ Tee yan7; 83.9 
1970 I 96.7 242.0 1.39 PU27 85.8 
Tat 100. 2 243.7 1.35 113.5 88.3 
uyer 98.2 245-5 1.39 114.3 85.9 
IV 102.1 Patek 1.34 Gis i 88.7 
1971 if 95.6 249.0 1.44 115.8 82.6 
af 98.9 250.3 1.40 116.4 85.0 
Wiey 101.4 DSihe, Te eas Leo 86.7 


rV 104.1 253.0 Was 117.6 88.5 
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TOBACCO PRODUCTS 


TABACS 
INDEX OF GROSS CAP WAG INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
UNDICE DE EA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPTTAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
SG if 102.7 254.3 Post 118.4 86.8 
uigt LOZ ei 254.6 1.36 118.5 87.5 
aM 105.8 254.9 1.34 118.6 89.2 
TV 104.9 Z Ea (2 1635 118.8 88.3 
S73 T 104.8 255.5 W395 118.9 88.1 
ey 104.1 220 D 1.36 118.9 87.5 
Lh i 106.2 ZIDO® 1.33 118.9 89.3 
IV 106.6 ZB 5) 1.33 118.9 89.6 
1974 I EUZ. 255.6 1.26 119.0 94.2 
Mg! 13.2 259.0 Li ZZG/ 120.6 SIERSS) 
LEB 109.3 262.4 W323 122.2 89.5 
TV 112.1 265.9 1.32 123.8 90.6 
noTS I VVOSS 269.4 35 12564 88.1 
1s 106.9 271.4 1.41 12623 84.6 
PUI 110.8 LS SS Wasi, L2T 63 87.1 
TV 113.2 275.4 1335 128.2 88.3 
1976 I 111.4 27724 1.38 129.1 86.3 
it 69 20s 2 L336 129.0 87.5 
EL! 109.7 ete 1.40 128.9 85.1 
Iv 102.9 276.9 1.49 128.8 7929 
OT 7 I 112.4 276.7 1.36 128.8 87.3 
Tt 110.8 277.8 Te39 P2963 85.7 
Uy Ia EEOS > 278.9 1.49 129.8 85-1 
IV 118.1 279.9 esl 130.2 90.7 
T1978 if 114.7 280.9 1.36 130.7 87.7 
Il 108.6 282.0 1.44 131.2 82.8 
It! PUW.S 283.22 1.41 131.8 84.6 
IV 113.4 284.3 39 1327.3 85.7 
E979 I 1Y5.2 285.5 1.32 132.9 86.7 
II Loo 286.9 35 133365 88.3 
It! 117.3 288.3 1.36 134.2 87-4 
Iv 15.2 289.7 39 134.8 85.5 
1980 I 120.5 Z29te1 1.34 135.5 89.0 
va) 117.6 29265 1.38 136.1 86.4 
ea 120.8 294.0 1.35 136.8 88.3 
Iv 120.9 29564 Me ele 137.5 88.0 
1981 I 112.8 29669 1.46 138.2 81.6 
ita 116.8 BIT 1.41 138.6 84.3 


alee 132.1 299.0 Ls25 139.1 94.9 
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RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAOUTCHQUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


INDEX OF GROSS CAP TTAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL BUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT IGN STOCK RATIO OUTPUT RATE 
PNOTEE DEVISA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENT LEELE DEs EAWGAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 i 35.0 459-3 2243 64-9 54.0 
TY 36.9 462.9 2233 65.4 5664 
Tt SSI5% 466.6 Zoe MA 65.9 60.5 
TV 43.9 470.3 LoS 66.4 66.1 
1962 1 45.1 474.0 Ls 6669 6724 
Teli 50.4 475.5 1e75 67.2 75.20 
Telet 5304 477.1 1.66 67.4 UE62 
Iv 5224 478.7 1.69 67.6 VOSS 
1963 I 54.1 480.3 1.65 67.8 He i 
WM 54.3 483.9 1.65 68.3 71924 
LAO 50.7 487.6 1.78 68.9 7326 
IV 52-1 491.3 VESTAS 69.4 tDren I! 
1964 I 58.9 495.0 1.58 69.9 83.0 
Wi 5926 501.8 1.56 1029 84.1 
MLO! 5664 508.6 1.67 71.8 718.5 
Iv 58.7 BIB 5) 1.63 72.8 80.6 
1965 if 59.8 52204 1.62 73.8 81.0 
Tet 61.1 530.4 1.61 T1429 81.6 
et 61.2 538.5 1.63 T601 80.5 
IV 66.6 546.6 1.52 Wagere 86.3 
1966 I 71.8 554.7 1.43 TSG 91.6 
uy 71.8 569.5 1.47 80.4 89.3 
VOM 68.8 584.3 Lo By 82.5 83.4 
{Vv T0.7 59962 Wot 84.6 83.5 
1967, J 12.6 614.1 oot 86.7 83-7 
I! T7526 E2158 OC 87.8 86.1 
Ty 84.1 629.6 Wo BS) 88.9 94.6 
IV 79.0 637.3 1.50 90.0 87.8 
1968 I Over: 645.0 oes 91.1 100.0 
If 79.0 655.0 1.54 OD 85.4 
Wels 78.2 €65.0 1258 93.9 83.3 
IV 87.7 67429 1.43 95.3 92.0 
1969 J 91.6 684.9 1.39 96.7 94-7 
Il 93.2 701.5 1.40 991 94e1 
UME 90.8 718.1 1.47 101.4 89.5 
IV 9562 734.7 1.43 103.8 SG Tl 
1970 ] Gieio U 751.4 1.46 106.1 90.2 
ny 91.9 766.0 1.55 108.2 84.9 
OP 98.0 780.7 1.48 110.3 88.9 
IV Sie2 Uedae 1.62 Mal726 2 81.2 
Loe J 93.1 809.9 1.61 114.4 81.4 
Myf 98.2 834.8 1.58 11.9 
° 83.3 
Teter 104.7 Siero if 1.52 121.4 86.2 
IV 105.0 884.5 1.56 124.9 84e1 


Ay, 


RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


INDEX OF GROSS CART TAG— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
ONDICE DES LA STOCK DE COEEELCTENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DES DAT CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
OT 2 I 107.2 909.4 ea 128.4 83.5 
Te 116.9 927.4 1.47 131.0 89.2 
ret IW S52) 945.5 We52 WES GS 86.3 
IV 118.6 Ties => eo 136.1 87.2 
ehtes} I 126.2 2sie> 1.44 138.6 ikea 
1 125.8 1008.2 1.49 142.3 88.4 
10) Og 134.9 vO34¢.9 1.42 146.1 Oi erS 
Iv 137.3 1061.7 1.43 149.9 91.6 
1974 I 138.2 1088.6 1.46 153%. ¢ 89.9 
TI 134.5 1110.8 1.53 156.9 85.8 
1 128.4 1133.1 1.64 160.0 80.3 
Iv 130.4 1155.4 1.64 163.1 W969 
975 I WATS LRU Tale Aa 1.71 166.3 WGe 
iat 119.6 1192.0 1.85 168.3 altel! 
It 119.90 1206.3 1.88 170.4 69.9 
IV Ish 7 1220.7 1.84 172.4 Te 
1976 I 128.4 1235.1 1.78 174.4 73-6 
1 136.2 V243'535 1.69 175.6 7726 
Teisy 140.6 1251.6 1.65 176.7 Sas 
IV 140.0 215 9'o7/ 1.67 MIT) US, 
Oy 7 I 145.3 1267.8 1.62 179.0 81.2 
rat 145.3 1275.8 1.63 180.2 80.6 
ares 147.3 1283.8 1.62 181.3 81.2 
IV 142.1 1291.8 P69 182.4 Wiko® 
Lo78 if 144.6 LASTS) 1.67 183.6 18.8 
at US 2reL 1306.5 1.59 184.5 82.4 
rerey 155.2 1313.2 aLcgys) i/ 185.4 83.7 
IV 166.7 V2V9S9 1.47 186.4 89.4 
1979 1 170.9 1326.6 1.44 187.3 Shi lS ZZ 
iar 176.1 1338.7 1.41 189.0 93ier2 
MEM 178.2 1350.8 1.41 190.8 93.4 
Iv 168.4 1362.9 1.50 192.5 87.5 
1989 u 160.8 1375.0 eS 194.2 82.8 
sty bashes! Ws85.1 1.69 195.6 T126 
Laer 148.4 US 95 s12 1.74 197.0 Teo 
TV 152.90 1405.3 latial 198.5 7626 
1981 il ASST 1415.4 hs Tal TOISS 76.9 
1 161.8 1427.9 1.64 201-6 80.2 


II! 164.5 1440.5 1.62 203.4 80.9 
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LEATHER 
CUIR 
INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRQDUC TION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 86.6 156.6 1.04 99.2 87.3 
1! 89.5 156.5 1.00 99.2 90.2 
ITY 91.2 156.5 0.98 99.2 91.9 
IV 92.9 156.4 0.97 99.1 93.7 
196? I 92.9 15664 9.97 99.1 93510 
Ty 94.3 156.3 0.95 99.1 95.2 
Taran 93.2 156.2 0.96 99.0 94.1 
IV 91.8 156.61 0.98 98.9 92.8 
1963 I 93.3 156.1 0.96 98.9 94.3 
til 92.8 156.3 0.97 99.1 93.7 
TTT 92.0 156.5 0.98 99.2 92.8 
IV 95.5 156.7 0.94 99.3 96.2 
1964 if 96.9 156.9 0.93 99.4 97.4 
iit 96.9 N57 20 0.93 99.5 97.4 
olor 97.4 157.2 0.93 99.6 97-8 
IV 96.6 157.3 0.93 99.7 96.9 
1965 if 98.4 157.5 0.92 99.8 98.6 
il 96.7 Sivoo 0.94 99.9 96.8 
Teter 98.0 157.9 0.92 100.1 97.9 
Iv 100.2 158.1 0.90 100.2 100.0 
1966 J 99.5 158.4 0.91 100.4 99.1 
II 100.8 159.5 0.91 TOT 99.7 
PAE 97.8 160.7 0.94 101.8 96.0 
IV 99.1 161.9 9.94 102.6 96.6 
1967 i 96.0 163.1 0.97 103.4 92.9 
It 94.8 163.9 0.99 103.9 91.3 
TIY 96.4 164.8 0.98 104.4 92.3 
IV 99.1 165.7 0.96 105.0 94.4 
1968 I 100.9 166.7 0.95 105.7 95.5 
ise 103.5 167-9 0.93 106.4 97.3 
III 100.9 169.1 0.96 NOU SZ 94.1 
TV 103.7 17022 0.94 107.9 96el 
1969 I 105.4 Merle 4 0.93 108.6 97.0 
Ty 105.7 172.8 0.94 109.5 96.5 
Nalat 103.1 LUA 0.97 TORS 93.4 
TV 95.7 175.5 1.05 Tid.2 86.0 
1970 I 95.5 176.9 1.06 io it 85.2 
iI 93.7 177.6 1.09 112.6 83.2 
ioe! 97.5 178.3 1.05 113.0 86.3 
IV 99.1 178.9 1.04 113.4 87.4 
1971 if 100.2 17926 1.03 113.8 88.1 
Tt 96.6 180.4 ha Ory 114.3 84.5 
Itt 99.7 Vets 1.04 114.9 86.8 


Iv 102.2 182.1 1.02 115.4 88.6 


Ug 


LEATHER 
CUIR 
INDEX OF GROSS CAPT TAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
DNDIGE SDETLA STOCK DE CGEFEICGHENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISAT ION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
HOMe2 I 97.8 8360 1.07 116.0 84.3 
Ea 94.1 18555 sats) MEET farses) 80.1 
Wirt 99.0 188.0 1.09 119.1 83-1 
IV 94.4 1990.4 1.16 120.6 18.2 
OKT J 100.1 192.8 1.10 122.9 82.1 
Teh 98.0 194.1 Lets 122.8 19.8 
Tt D9 al: HOS 315 1.13 MZ SS 80.1 
Iv JDi2 oul. 196.8 1.10 124.5 82.0 
1974 J 104.0 198.2 1.09 125.6 82.8 
Il 194.5 USES 1.10 126.7 82.5 
etey 100.8 ZiOd em, re 127.8 7829 
IV 98.6 203.5 1.18 129.0 16.4 
LOTS J 99.4 205.3 LoS 130.0 1664 
Tel 98.9 206.7 e210 130.9 205) 
WI 100.7 208.1 1.18 131.8 1664 
Iv 105.6 209.5 1.14 132.7 7926 
1976 I 107.6 211.0 Mcp 133.6 80.5 
Ca! 108.9 al ont 1.11 134.1 81.2 
MELO 104.2 EN PAG 5) DL relat 134.6 17.4% 
TV 103.6 213.2 1.18 135.0 76.7 
LOTT I 100.9 214.0 1.22 135.65 1404 
ie! 96.5 214.5 1.27 135.9 71.0 
Ty a 1 Pale op) WAS) 136.2 710.2 
IV Meigs 215.5 1.32 136.5 68.5 
O78 J 101.8 216.0 WE 4/4 136.8 1404 
(Ot 108.9 216.2 1.14 136.9 USS 
Totes 104.1 216.5 EES) Sito VDE) 
IV 112.8 21626 1.10 WIG 82.2 
LOTS I DLN GS 72 216.8 1euleZ i763 81.0 
I! LP tyze 216.9 1-11 137.4 81.7 
Ill NE i} 2A Test MrekeZ MESTG2) 80.9 
Iv 106.5 ZAETA A 1.17 137.6 1764 
1980 I 107.0 Z2ANTECS 1.16 137.6 77.7 
ie 110.4 218.4 1.13 138.3 719.8 
Told W362 72) KS )e5 5) 1.11 139.0 81.4 
TV 110.1 220.6 Leld 139 ox! 78.8 
1981 ] 121.6 7 CANT 1.04 140.4 86.6 
Ut 119.0 PiZiLoD 1.07 140.8 84.5 


Netal 116.6 2212 ao 1.10 141.2 82.5 


20 


TEXTILE 
TEXTILES 
INDEX OF GROSS CAPITAL-— TNDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 y 49.0 1365.6 4.25 On 53.5 
Tat 50.8 1362.9 4.09 91.3 556 
Taten 53.5 1360.3 32.88 91.2 58.7 
TV 54.7 RSG 1 215 103 91.90 60.1 
1962 I S45 Us TADS Bi 1st 90.8 61.3 
If Sie? 1357.5 3.62 91.0 62.9 
Itt 59.3 1360.0 3.50 sh bAal 65.1 
IV 58.9 1262.5 3253 91.3 64.5 
1963 y 59.8 1365.0 3.48 91.5 6564 
Tt G2el 1373.9 3.37 92.1 67.5 
eral 64.1 1382.9 3.29 92.7 69.22 
TV 6663 1391.9 3.20 93.3 Talent 
1964 I 68.0 1400.9 3.14 93.9 72.4 
tt Onl W422 our 32.09 95.3 35 
Li 1/06 7/ 1444.5 Bre le2 96.8 12) 
TV 69.3 14664. 3 3.23 98.3 TO5S 
1965 T 70.5 1488.1 35/272 99.7 TAO 
tan 70.9 1513.6 B35 25 101.4 69.9 
III 74.5 1539.1 2745 103.1 Y2n 2 
IV 73.9 1564.5 3.23 104.8 TOs 
1966 if UA S 1590.0 Bie2iD 106.5 69.9 
Ta Wale 4 1609.3 3244 107.8 66.2 
mel Talvete 1628.6 3246 109.1 65.8 
TV 75.3 1647.9 3.234 110.4 68.2 
1967 I ave ah 1667 3 3.45 SIS 7/ 66.0 
Ty 74.3 1678.8 3.44 W265 66.0 
Ltt THERES 1690.3 3.39 113.3 6qel 
IV 77.6 1701.6 3.34 114.0 68.1 
1°68 I 78.9 1713.0 3231 114.8 68.7 
Tt 81.5 2 Senn 3.22 115.5 70.6 
EAI 85.6 1734.4 3.09 ING 02 Tent 
IV 89.9 1745.1 2.96 116.9 76.9 
1969 I 94.0 1755.8 2.85 NSA Te 79.9 
wy 98.1 LUBE 2.75 MN Sie.8 82.6 
WAG 96.3 1788.7 2.83 119.9 80.3 
IV 92.8 T2805. 1 DO WANE Tle 1 
1970 T CI 7 1821.5 3.03 N22oil UBaa 
TI 91.3 1836.2 3.07 123.9 W4e2 
Ta 89.8 1850.9 3.14 124.0 T7204 
TV 93.0 1865.6 3.06 125.9 7404 
1971 T 96.1 1880.4 2.98 1259 7623 
I! SiS 18838.° 2.96 126.5 77.9 
i 1e LGUs 1897.4 2.86 Te 2ateo nl W965 
TV 105.4 1905.9 Deve W2aaG 82.6 


fA 


TEXTILE 
EK CEES 
INDEX OF GROSS CAPT PAL INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENT IAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA S LOCK "DIE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 

PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 

INDUSTRIELLE BRUT CNP IVAL POTENT T ELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

O72 I 107.4 1°914.4 Ze V2 128.3 83.7 
TT UZ ow, sho A0 re) 2-60 128.7 87.6 
Ee Ue tt VO26.7 Zeown V2A9 eal 88.4 
IV 118.4 HOS )2< 8 249 P29) 5 91.4 
mo 73 i 118.8 LOS6i..S 2249 29.9 OMe) 
TY HAE 5) 1948.9 2248 130.5 91.6 
Tit 118.9 ISH SMT Leos Pit. I 90.0 
TV 120.7 1966.1 2-48 Pi. i 91.6 
1974 I 120.3 St /ayeal 2-50 131263 90.9 
at DAN fior 2 1986.0 2-58 133.0 88.1 
rey U5 62. UI96.9 2-64 133.8 86.1 
TV 107.0 2007.8 2-86 134.25 1926 
no75 I 195.2 2018.8 2-92 MeZiB AZ 7728 
er 107.1 2029.6 2-89 136.0 78.8 
Pi 112.8 2040.5 2-76 L366 BWA 
Iv 117.8 2051.4 2-65 137.4 85.7 
1976 I 114.9 2062.4 2.74 138.2 83.2 
Ma WU e 2068.8 2.81 138.6 81.0 
Le 113.4 ZOD «> APCS) 13:9'5:0 81.6 
IV 112.2 2081.7 2-83 TSO 5: 80.5 
woOTT T 15 6h 2988.2 rer tiD 19's 9 82.7 
a 2s 2 2082-6 2-62 139.5 86.9 
my of 121.8 AOU UE 2.60 NEK IAM 87.5 
Iv el 2071.5 2256 138.8 88.7 
1978 y 123.4 2065.9 2255 138.4 89.2 
rey W262 . 206444 2049 138.3 OTe 3 
ET Ze) 4: 2062.9 owe) 138.2 90.8 
IV ge Ay 2061.5 BeB9 abhi 95.0 
ug 79 T 134.7 2060.1 Ze 138.0 9726 
{ft 136.6 2062.1 ZrO 138.1 98.9 
MACs ES eS 2064.2 Boa? 138.3 99.4 
IV 132.0 20666 L Zea 138.4 AIS 
1930 J E2963 2068.1 2244 138.5 IES) 
I! 124.5 2ON 2:6 3 2-54 138.8 89.7 
CEM ATA 2076.5 2.48 139.1 91.8 
Iv TS 2089.7 Zo 139.4 OD 2 
1981 T 132.0 2085.0 2-41 139 67, 94.5 
Py 140.1 2091.4 2-28 149.1 100.0 


rey 134.1 2097.8 2.38 140.5 95.4 


ZZ. 


KNITTING MILLS 


BONNETERIE 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION SWAIN RATIO OUT PUT RATE 
NOME E SDE mA STOCK DE COBREUGEENT TN DINGERDERIEA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DEMEAREAPACT TE 
1971=100 $ MILLIONS 
1°61 if 47.6 Wy Sa) 2-95 83.9 Billo B 
Wit 48.7 iL Sa) Za Oe 83% 5 5803 
EC 50.0 Wes 2 Ireo8 84.1 59.4 
IV Sen: WTAE 3} Kei95 84.6 60.4 
1°96? J Barak NS 6/5 ea BG Z 6lel 
tae 52.8 179.4 Atal 85.6 elle) 
Vat 54.3 180.4 in f33 Fi 86.1 63.0 
tv S58 its ab 3} 1.84 86.6 63.8 
1963 if bilieio SIZ reiZ Mss TOU 87.9 66.4 
Wve HOE Tf 184.1 IS IA@) 87.9 69e1 
VP ARAL Giles 186.0 1.79 88.8 69.9 
IV Sula V eSMiees 1A TAAL 89.7 68.8 
1964 I 62.6 IEteKSIPS Te es 7/0) 90.6 69.1 
II 64.9 ON 6 1-66 Bilio'S TOW. 
TTI 65.0 IZA te 1.67 92.4 TOES) 
IV 651 NEOIS e160 1.69 93.4 69.7 
1965 T 6662 WSEAS fe) hs farts} 94.3 19-2 
1M 66.3 199.4 We) S55 69.6 
LOVE 67.6 BO ils Z 1.67 96.1 10.4 
IV 68.7 202.9 1.66 96.9 TADS 
1966 T 69.7 204.6 ME iS) Oil Lott 
ray 68el 206.4 IPOLTAG, Meo S 69.1 
Toten Given 208.3 ILS eS 99.4 68.1 
IV Gilree ZAM OSI L776 100.3 Onion 
1967 T (SIS 1 (2M ARO) Estat LO. 2 64.9 
Veal Ole) ALANA ES 0% Writes 3h 66.3 
tora 67.9 PUES as LONGO! Oil ore 
TV 69.3 ZA eal VS TAL LOOS 8 68.8 
1968 I aS) 210.8 Wott 100.6 TAO) 
Ae Tae ZOD: shes yg! 100.7 TS) 
LPG EAE 80.8 2 WAG 1.47 KONO TE 80.2 
TV eiB}5 (8 ZAM ANE) 1.41 LOO 83-2 
19°69 I 8355 Celle O) 1.42 100.7 82.9 
iba 85.8 A Gees) Waza 101.6 84.4 
Til 87.3 214.9 1.38 102.6 85.1 
TV 87.9 216.8 WA Bie} LO3%.5 84.9 
1970 I 90.4 LAS A 1236 104.4 86.6 
Tey 89.3 219.8 1.38 104.9 85.1 
LI SiGe: BZ We: Ww ABMs) LOS. 5 85.4 
TV 94.0 Corel Ve33 106.0 88.7 
BSA I 93.8 POSS 1.34 106.6 88.0 
TT 94.3 224.1 16333 KOA IS) 88.1 
Tlet 194.4 ZeDig® Vo Zil 107.4 Silgere 
IV VOWers 22503 1.18 107.8 LOORO 


72) 


KNITTING MILLS 


BONNETERIE 
INDEX OF GROSS CAPAT AU INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE OE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPT TAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PROVEN TEL we DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
L972 T shsig il 2206 1 1.30 108.2 90.6 
er 1051.8 Ze D 1.22 109.6 96.6 
ek 109.5 232.3 I ABES 110.9 98.7 
IV 108.9 23522 Wer IS Wass} 97.0 
Leta! I 110.4 228% | 1.21 ELS oil 97.1 
II Moa 24928 We veal 115.90 97.2 
WW 111.0 243.6 1.23 116.3 95.4 
TV Ma Uses 246.4 1.20 117.6 98.0 
1974 uf Abas: 3 249.3 1.19 119.0 $8.6 
1! 108.2 250.5 1.390 119.6 99'..5 
Lit 105.3 251-8 1.34 120.2 87.6 
TV 101.2 253.0 1.40 120.8 &3.8 
975 I os 7. 254622 1.38 121.4 85.4 
Tel 107.8 Cie 1.32 121.90 897e 1 
Tia 106.1 Zp iZreillh 1.34 120.6 87.9 
TV 110.0 72 seh) 1.29 120.3 las 
1976 I 105.0 QS SC 1.34 GS) 8726 
TY 108.5 ZOeiO Vo3.0, 119.8 KOSS 
rein 195.7 250.9 ee S 119.8 88.2 
IV 98.8 250.8 1.43 Males yes 82.5 
S777 I 101.0 250.7 e389 dhe Be ear 84.4 
Tey o7.1 A\sX0 eal 1.45 119.4 81.3 
Itt OAK: 249.5 eSi9 119. 1 84.9 
IV 102.0 248.8 WeSit 118.8 85.9 
1978 I 101.0 248.2 1.38 WSS) 8562 
TT 106.1 24726 1.31 118.2 89.8 
Yi 195.5 247.1 Wee 162 8944 
Iv 106.7 24664 1.30 NLS fice 90.7 
O79 I 110.7 245.8 Met tie 3 94.3 
beat 116.1 245.8 1.19 TAA) 98.9 
Towek PHY. 245.8 eee} Lhe 3 9544 
IV 112.4 245.28 ees PU t.3 95508 
1939 I Wi. Ii 24529 1.23 117.4 aA 
Vat 5 Ca Ue: 245.9 1.24 117.4 94.8 
LMS | 116.0 246.9 LEAS) 117.4 98.8 
Iv 114.9 246.0 1.20 117.4 97.8 
181 I 116.2 246.1 ESL) V7 <5 98.9 
wy BEM. 5 24526 1.24 eS OB el 


TTY 112.8 245.2 1.22 ibabyecea 96.4 


24 


CLOTHING 
VETEMENTS 
ph On INDEX OF GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D* UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POGENT TELLE DE LA ‘CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

1961 I 722 24901 0.57 118.9 60.7 

TT 7367 249.9 0.56 I 2 61.8 

Toe 1429 259.8 0.55 119.7 62-6 

TV i 5ex6 Amkst 0.55 120.1 62.9 

1962 I UG 25226 0.54 120.5 63.6 

1! 7722 25326 0.54 NAIL 63.8 

Katey 18.6 254.26 0.54 W2Ne 5 64.7 

IV 78.2 25526 0.54 122.0 64.1 

NI6S I T1967 25626 0.53 122.4 65-1 

It 81.1 258.61 0.53 123.2 6529 

tet 81.9 200.6 0.52 LZB 5S 6661 

IV 83.3 261.1 0.52 124.6 66.9 

1964 I 85.3 262.7 0.51 125.4 68.0 

iat 84.7 264.7 0.52 126.3 67-1 

ME 8563 266.8 0.52 NAT os} 67.0 

IV 86.7 268.8 0.51 T2873 67.6 

sisters) I 86.9 2110) 58) 9.52 W293 6722 

II 87.2 ZUBGU 0.52 130.6 66-8 

ay 88.5 a Ulery 5) 0.52 ELS ©) 67.1 

IV 90.6 2a We 1. OR Sa: 13362 68.0 

1966 if J0nL 281.8 Oe 52 134.5 67.0 

LEA 91.0 283.2 0.51 eS Stel 67.3 

TET 92.0 284.6 0.51 135.8 SUS 

Iv 99.6 286.0 0.52 136.5 66.4 

UO GH, T 89.8 287.5 0.53 137.2 65.5 

i] 89.6 287.5 0.53 Uo 2 65.3 

Teta 88.8 28 eD 0.54 37 32 64.7 

Iv 89.6 287.6 0.53 US G7 65.3 

1968 il SVe5 287. 7 0.52 W373 66.7 

I] 93.5 ZSireilt 0.51 Site 3 68.1 

VLE 9259 287.7 0.51 137.3 SUG t/ 

TVG! 92.9 287.6 @s Spi MBG 67.7 

1969 T 93.6 287.6 0.51 HBT 2 68.2 

eA! 94.6 288.1 0.59 LEST(o 68.8 

La 94.7 288.6 0.50 ST OT 68.8 

{Vv 94.3 289.0 0.51 WENT) 68 64 

LITO I 94.7 289.5 0.51 138.1 68.6 

LEA O3iS 288.3 0.51 137.6 6728 

Diet Zo 8) 28762 0.51 137.0 67.8 

TV WoT 285.9 0.49 136.4 79.2 

Sie: I 99.0 284.7 0.48 135.8 1269 

I! Stet 27944 0.47 T3333 7363 

WEN 100.7 274.2 0.45 130.8 17.20 


IV 102.2 268.9 0.44 128.3 79.7 


a 


CLOTHING 
VETEMENTS 
INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEEFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPTT AL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
uoT 2 I 106.9 ZOOS on! 0.41 125.8 85.0 
Vi 105.5 264.7 0.42 126.3 83.5 
5 Of 107.8 265.8 0.41 126.8 85.9 
RY, 111.4 266.9 0.40 127.4 87.5 
LOTS I 198.4 268.9 0.41 WAT RSS) 84.8 
I! eS en ZIko) 0.39 T2963 89.0 
WAGs 117.4 274.1 0.39 130.8 89.8 
IV 116.8 2771 0.39 W322 88.3 
1974 I ese Ss) 280.2 0.41 UZ Th 85.2 
If So PAS oe 0.40 134.2 86.2 
EUa Wo 282.2 0.42 134.7 83.3 
Iv 114.9 283.1 0.41 ie Mey a 85.1 
1975 I LN3 63 284.1 0.41 135.6 83.6 
Tel 114.4 ZteWarytl 0.41 134.9 84.8 
Tey § 116.8 281.3 0.40 134.2 87.0 
Iv 124.7 279.9 Cas 1 133<6 93.4 
Eo T6 I 128.2 Pisin S 0.36 132.9 96.5 
ry 126.6 279.8 Oss. 133.65 94.8 
Pi 124.1 281.2 0.37 134.2 TE. 
Iv 118.4 282.5 0.39 134.8 87.8 
LOTT 34 119.6 283.8 0.39 135.4 88.3 
II 129.3 284.1 0.39 135.6 88.7 
Ts 118.1 284.5 0.40 135.8 87.0 
Iv UL aTs 284.8 0.42 135.9 82.2 
1978 T 120.9 285.2 0.39 136.1 88.8 
If 120.6 286.5 0.39 136.7 88.2 
Tete 126.3 287.8 0.38 Site 3 92.0 
Iv PA 9 289.0 0.35 Weg 100.0 
uo 79 I 137.0 290.3 0.35 P3865 98.9 
TY 136.3 (ae LOT 0.35 139.2 97.9 
1 Gi 133.5 293 ec 0.36 BLS) 95.4 
TV E2959) 294.7 0.38 140.6 92.4 
1980 I 120.1 296-2 0.41 141.3 85.0 
1H 119.2 29724 0.41 141.9 84.0 
It! NZS ion 298.6 0.40 142.5 86.8 
Iv 121.2 299.8 0.41 143.1 84.7 
1981 I EEO SS 201.1 0.42 143.7 83.0 
my 119.6 302.1 0.42 144.2 83.0 


Itt L2Z08T 303 52 0.42 144.7 83.4 


WOOD 
BOIS 
/< INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUC TION STOCK RATIO OUTPUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

1961 if 60.9 1102.0 Dols Vaho Uh 84.9 

11 6462 WlWG52 2.09 72.6 88.5 

Itt 66.9 1128.4 2-03 73.4 S15) 

Iv 65.0 1141.6 onli 74.3 87.5 

1962 v 66.3 1154.8 ZO (B57 88.2 

I! 68.7 1164.5 2.04 75.8 90.7 

II! 71el lea 2 1.99 7604 93.0 

Iv Tho z 1183.8 2.00 roe) 92.4 

1963 il 7360 1193.5 1a, 97 Tikal 94.0 

it 73.0 1204.7 1.99 78.4 93.1 

OM 74.8 1216.0 1.96 Tail 94.5 

TV 75.4 227 32 1.96 79.9 94.4 

1964 if 80.6 1238.5 1.85 80.6 100.0 

i Tae O 1254.0 1.96 81.6 94.4 

I1l 82.4 1269.6 1.85 82.6 99.7 

IV 81.9 1285.2 1.89 83.6 97.9 

1965 il 80.8 1300.9 1.94 84.7 95.4 

It 81.0 T3225) 1.96 86.0 94.1 

It! 836 1343.3 1.93 87.4 95.6 

IV 86.6 1364.5 1.90 88.8 97.5 

1966 if 83.3 1385.7 2.00 90.2 92.4 

TT 86.0 1403.7 1.96 91.4 94.1 

Ill 85.5 1421.7 2.00 92.5 92.4 

IV 84.9 1439.7 2.04 93.7 90.6 

1967 if 86.9 1457.7 2.012 94.9 91.6 

Te 86.9 1463.5 2.03 95.2 91.2 

Tees 88.9 1469.4 Aes@il 95.6 92.0 

IV 83.5 1475.3 2.13 96.0 87.0 

1968 I 82.6 1481.2 2-16 96.4 85.7 

TY 87.6 1498.8 2.06 97.5 89.8 

Tit 90.5 1516.4 26.02 98.7 91.7 

IV 95.6 1533.9 1.93 99.8 95.8 

1969 I 91.4 1551.5 2.04 NORSC) 90.5 

II 96.6 1591.3 1.98 103.6 93.3 

Cie 92.5 1631.2 etee. 106.2 Biel 

IV 93.8 1671.1 2014 108.8 86.3 

1970 sf 93.5 1711.0 2 7A0 bs hihas} 84.0 

TY 85.4 1745.2 2.46 113.6 if Diei2. 

rey 89.0 1779.4 2-41 115.8 76.9 

IV 92.6 1813.5 2.36 118.0 78.5 

1971 I 90.8 1847.7 2-44 120.1 1526 

Bi 98.2 1880.5 22310 22h 80.4 

Ill TO Sie1! 1913.3 PGES) 124.3 84.5 

IV 106.4 1946.1 2-20 126.5 84.1 


WOOD 
BOIS 
INOEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
ENDIGE OE EA STOCK DE COEEEICIENT INDICE DE LA TAUX 
PR ODUCT ION CAPT TAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL ROVENTTEGEE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 if 104.90 1979.9 2-29 128.7 80.8 
I! 101.1 2011.2 (ag 29) 130.8 Ule3 
Helel 104.5 2043.4 Za3D 13259 78.6 
IV 114.8 ZONED oS Br MTS 135.0 85.0 
1973 I 117.8 ZO Gent 2215 137.0 86.0 
I! 117.4 Zaysio Ah Aras 140.3 83.7 
icy 120.7 2208.5 2220 143.5 84.1 
IV L255 2258.8 OS) 146.8 85.5 
1974 1 130.4 2309.2 2-13 150.0 86.9 
I! 124.7 2360.8 Ceercait L533 81.3 
relay 115.9 2412.5 2.50 156.7 74.0 
IV 104.5 2464.1 2-83 160.0 65.3 
1 e7:5 if 101.7 2515.7 2.97 163.5 6262 
i 110.5 VASES: 2.78 166.2 66.5 
TAVOL 100.7 2598.9 3.10 168.9 59.6 
Iv 118.1 2640.4 2-69 UTM) 68.8 
1976 J 123.8 2681.9 2.60 Wi 4 eS 71.0 
in 15 Aihi2ied 2248 176.3 7426 
Teer 133.6 2743.1 2047 178.3 14.29 
Iv 138.6 (AT UOT 2-40 180.3 T629 
Lon T T 142.8 2804.3 2-36 182.3 78.3 
It 136.2 2827.7 2-49 183.8 14.1 
11 141.5 2851.2 2242 LB 5.3 16.4 
Iv 142.7 2874.6 2-42 186.8 71664 
1978 I 140.4 2898.0 2-48 188.3 7425 
Ut 146.0 2930.4 2041 LOGS 1667 
1 Gt 147.3 2962.8 2242 192.6 76.5 
TV 149.7 2995.2 2-40 194.7 7629 
1979 ul 143.4 3027.7 2254 196.8 1239 
BS 150.8 3070.1 2045 Is 5: 75.6 
TIT 147.4 eb bars 3s 2-54 202.3 U5) 
TV 143.0 3154.9 2-65 205.0 reheks T/ 
1980 I 144.4 BLS 2-66 207.8 69.5 
1 137.0 3234.5 2.84 210.2 65.2 
} A 13959 EYATO Ge Zao 212.6 65.8 
TV 146.4 3308.9 Zete 215.1 68.1 
1981 I TSoL 3346.2 2-66 2Aie > 69.5 
TY 150.2 3380.7 2-70 219.7 68.4 


Ii! 108.6 3415.3 3.78 222.0 48.9 
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FURNITURE AND FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


INDEX OF GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENT IELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 55.5 190.4 0.98 79.3 70.0 
TY 58.0 191.2 0.94 79.6 UBS, 
sel 59.7 192.0 0.92 79.9 Ticvont 
IV 60.5 192.7 0.91 CiOeZ 7504 
1962 I 61.1 193.5 0.91 80.6 75.8 
11! 622 193.2 0.89 80.4 Wate 
Tit 6362 193.9 OlASHT 80.3 78.7 
IV 63.9 192.8 0.86 80.3 79.6 
1962 I 65.2 192.6 0.84 80.2 81.3 
It 65.9 193.1 0.84 80.4 82.0 
Itt 68.0 193.7 ie Gul 80.6 84.3 
IV 69.0 194.2 C.81 80.8 85.3 
1964 if 70.4 194.8 0.79 81.1 86.8 
II Tike & 195.9 0.78 81.6 87.5 
Iv! V2o2 MOieul 0.78 Si2ieul! 88.0 
IV 75.0 198.3 0.76 82.6 90.8 
1965 I 78.6 199.5 On 175} 83.1 94.6 
TAL Bilvonl 203.8 Orenaz 84.8 95.6 
Talay SiZent 208.1 0.72 86.6 95.5 
IV 8601 PWS Crewe 88.5 97.3 
1966 I 90.3 216.9 0.69 90.3 100.0 
II 92.2 222.5 0.69 92.6 99.5 
IIT 94.0 228.2 0.69 95.0 98.9 
IV 94.0 233.9 Gehl 97.4 96.5 
1967 T 93.8 239.6 0.73 99.8 94.0 
II 94.8 Dake? 0.74 101.7 93.2 
Clan 95.2 248.9 0.75 103.6 91.9 
Iv 94.1 253.6 Oreter, 105.6 89.1 
1968 T 95.5 258.3 Ovental, 1o7-5 88.8 
Il 96.8 263.5 0.78 109.7 88.2 
Er Cie 268.8 0.79 I BS) 86.9 
IV 99.4 274.0 0.79 114.1 87-1 
1969 1 MOM 7 279.3 0.79 116.3 87.5 
Tf 102.4 280.9 0.78 116.9 87.6 
II! 103.5 2B2Q65 0.78 117-6 88.0 
IV 103.4 284.2 0.79 118.3 87.4 
1970 I 100.3 285.9 0.82 119.0 84.3 
1 95.0 289.5 0.87 120.5 78.8 
ne 95.0 293.1 0.88 122.0 T7729 
94.4 296.6 0.90 1235 76.4 
1971 I 89.9 300.2 0.95 124.9 1220 
TI 97.0 202.3 0.89 125.8 ar 
A Ail 
Tian 105.2 304.5 0.83 
47 re 126.7 83.0 
4 306.6 0.82 127.6 84.2 
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FURNITURE AND FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO QUT PUT RATE 
ENDICE DE LA STOCKMDE COEFFICIENT UNDIGEECDETEA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
LOZ I 108.3 3208.8 0.82 128.5 84.2 
TI PE3 35 BU 262 0.79 130.0 87.3 
EE LEME ASS) B56 0.77 131.4 89.7 
Iv 123.1 318.9 0.74 132.8 9207 
Vos i 126.2 32253 0.73 134.2 94.1 
Ty 12509 A269 0.74 136.5 92-2 
ATE 122.1 33365 0.78 138.8 87.9 
Iv sao 4 Ze) aa) O.77 141.2 89.0 
1974 I 128.8 344.7 0.77 143.5 89.8 
WW Le), S} aie S 0.78 146.5 88.3 
ay ABs 7 359.0 0. 83 149.5 82.8 
IV UG ey, 326661 0.90 152.4 1626 
LOD I TES aL: 37323 0.90 15524 76.0 
Tey 110.4 3277.6 0.98 1572 10.2 
Tet 120.1 381.9 0-91 159.0 7526 
Iv 120.2 3286.1 0.92 160.7 14-8 
1976 J 116.7 390.4 0.96 162.5 71.8 
et 123.2 392% 2 0.91 163.2 (55 
{TJ 123.0 394.1 0.92 164.0 7520 
Iv 122.3 39569 0.93 164.8 1422 
SA Y 115.8 397.7 0.98 165.5 70.0 
1 107.4 Sie) oal 1.06 166.1 64.7 
Ey 108.4 400.6 1.06 166.7 65-0 
Iv 198.4 401.9 1.06 167.3 64-8 
1978 J 115.9 403.2 0.99 167.8 69.1 
If 118.5 404.0 9.97 168.2 70.5 
TUt UES SL 404.8 0.97 168.5 70.7 
IV 126.6 405.7 0.92 168.9 75.0 
MOTO I 125.5 406.6 0.93 169.2 14062 
Lit 130.9 407.9 0.89 169.8 Tord: 
Wit 129.0 409.3 0.91 170.4 T7567 
IV 124.9 410.7 0.94 PLVSS (an 
1980 I 127.3 412.1 0.93 WED T4022 
II 124.8 413.5 0.95 172.1 T7225 
Let 126.2 414.9 0.94 La2et Tsig it 
Iv 127.6 416.3 0.93 173.3 73-6 
£98 i 137.4 417.7 0.87 173.9 79.0 
Tey 141.6 419.9 0.85 174.8 81.0 


i i LEIS 3} 422.1 0.87 175.7 192% 
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PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPIERS ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION O' UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 63.1 45744 4263 68.2 92.5 
II 62.7 4613.7 4.70 68.8 Shi he! 
40M 6304 4653.9 4.69 69.4 91.4 
IV 64.3 4692.1 4.66 TORO 91.9 
1962 I 65161 4731.2 4.64 70.6 92.3 
TT 65.5 4765.0 4.64 TS al O22 
Talat 66.3 4798.8 4.62 Tle6 92.6 
IV 65.8 4832.5 4.69 Aoi 91.3 
1963 I 65.3 4866.2 4.76 72.6 90.0 
I! 69.3 4916.4 4253 73.3 94.5 
TIT 70.0 4966.7 4-53 soil 94.5 
IV Ua 5016.8 4.44 74.8 96.4 
1964 I 74.0 5067.0 4.37 USES 97.9 
Yay 75.0 5152.7 4.39 76.8 97.6 
Sietel STateve 5238.5 4.33 i, Berk. 98.8 
IV 79.4 5324.2 4.28 79.4 100.0 
1965 i TAS 1 5409.9 4.39 80.7 97.5 
Tat 79a 5525.1 4.46 82.4 96.0 
Toler 81.5 5640.3 4.42 84.1 96.9 
IV 82.9 5755.5 4.43 85.8 96.6 
1966 I 85.8 5870.8 4.37 87.6 98.0 
II 87.4 6018.2 4.40 89.7 97.4 
III 87.8 6165.7 4.48 91.9 95.5 
IV 86.8 6313.1 4.64 94.1 92.2 
1967 T Sigeat 6460.5 4.70 96.3 91.0 
TI 85.1 6582.6 4.94 98.2 86.7 
Tared 86.9 6704.7 4.93 100.0 86.9 
TV 85.3 6826.8 Gy iil 101.8 83.8 
1968 I 87.0 6949.0 SID NG 103.6 84.0 
II 93.7 7912.4 4.78 104.6 89.6 
Teter 87.2 7075.8 5.18 105.5 82.6 
TV 92.4 7139.1 4.93 106.5 86.8 
1969 I 97.1 7202.4 4.74 107.4 90.4 
II 99.1 7268.8 4.68 108.4 91.4 
Ii! 102.2 7335.3 4.58 109.4 93.4 
TV Ocul! 7401.7 4.63 110.4 92.5 
1970 1 102.8 7468.1 4.64 111.4 92.3 
I! 100.2 7564.8 4-82 TL P28 88.8 
II 95.4 7661.6 5.13 114.3 83.5 
IV 100.9 7758.3 4.91 MSS 7/ MA 
1971 Fe 97.8 7855.0 Bilal NSS 83.8 
T 97.2 7955.4 520 118.2 82.3 
tat 100.8 8055.9 5.08 119.7 84.2 


TV 104.2 8156.3 4.98 22 86.0 


Zial 


PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPTERS ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPT TALS INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STCECKR DE COERRVGIENT TNDIGES DE IEA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
INS f4 I 106.4 8256.8 4294 122.7 86.7 
II 110.0 8325.0 4-82 23 onl, 88.9 
a Lk 110.8 8393.2 4-82 124.7 88.8 
Iv 114.1 8461.4 4.72 125.8 90.7 
Sires} I 117.9 8529.7 4.61 127.9 92.8 
VAT 121.8 8572.8 4.49 127.6 95.4 
LOVES 109.8 8615.9 5.00 128.3 85.6 
IV 118.6 8€59.0 4.65 128.9 92.0 
1974 I We) 8702.1 4.34 ASI 98.6 
T! 126.1 8757.5 4243 130.5 96.6 
USAF 123.6 8812.9 4.55 IgV 9461 
IV 117.2 8868.3 4.83 UBiae 3 88.7 
1975 I 109.2 8923.8 52290 132.8 82.3 
ist HOB SZ 8968.0 By Sy a} 133.4 T1.4 
TTY 90.9 Son2e3 6.38 134.1 67.1 
IV 83.6 9056.5 6.90 134.7 62.1 
1976 T 9972 9100.7 56 84 135.4 (ie 
LENS 117.2 9164.5 4.98 136.3 86.0 
LLIN 119.1 9228.63 4293 eo) 86.8 
IV 114.5 9292.0 5elT 138.2 82.8 
1977 I 113.1 025567 5.27 139.2 81.3 
II 111.6 9406.5 5.37 139.9 79.8 
LEY 112.0 9457.4 5.38 140.7 7926 
{Vv 118.2 9508.3 Bi ls2 141.4 83.6 
1978 I 124.3 SE SNIG 74 4.90 142.2 87.4% 
at MIS Of 9559/35 4.69 142.2 91.2 
TIT 132.8 955959 4.58 142.2 93.4 
IV 132.0 9560.3 4261 142.2 92.8 
197¢ T 136.7 9560.7 4.45 142.2 9661 
Ty 136.6 IBY (CAST 4246 142.4 Ban 
Vid ree tehs |) 9584.7 4.41 142.6 Siler 
TV 141.3 SS 9626 4.33 142.8 99.0 
1980 uM 142.2 9608.6 4.30 142.9 99.5 
1G 138.0 9706-6 4.48 144.4 95.6 
It! 133.6 9804.7 4-67 145.9 91.6 
IV 134.9 9902.8 4.67 147.3 91.6 
1981 I 137.4 10000.9 4 264 148.8 92.4 
Ml 139.2 10130.6 4.63 150.7 9244 


IIl EAT RTS 10260.3 5-12 152.6 83.7 


Be 


PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSION, PUBLICATION EY INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TIGN CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE WAS CAPACI TE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 if 69.3 PEN GS) 1.43 79.8 86.9 
Tet 68.8 ON eit: 1.45 80.3 85.6 
i 70-6 924.2 1.42 80.9 87.3 
IV Wile 2 930.6 1.42 81.5 87.24 
1962 i 71.9 W216 1.42 82.0 87.7 
mt 12.3 945.2 1.44 82.7 86.2 
MOM We bl 9535.5 1.44 83.5 86.4 
Vv TES U 961.7 1.46 84.2 85.2 
1963 I T7204 969.9 1.46 84.9 85.3 
I! aol SSeS, 1.46 86.0 85.0 
WAL 14.3 994.0 1.46 87.0 85.4 
IV 7325 1906.1 1.49 88.1 83.5 
1964 J 13.6 1018.3 eS 89.1 82.6 
IT 16.3 LO33/53 1.47 90.5 84.4 
Mint es 1048.3 1.58 91.8 78.8 
IV D3) 1063.3 1.54 cere 80.9 
1965 I Wisak 1078.4 1.52 94.4 81.7 
WA 78.2 1087.90 Dil 95.2 82-2 
ITI 126 i WOES 7 1.50 95.9 83.1 
IV 83.3 1104.4 1.44 96.7 8602 
1966 i 84.5 1113.1 1.43 97.4 86.7 
Whi 8544 1125.8 1.43 98.6 86.7 
Wahi 85.8 1138.6 1.44 99.7 86.1 
IV 85.7 seals ks 3} 1.46 100.8 85.0 
1967 1 87.7 1164.0 1.44 101.9 86.1 
IT 88.7 ETC) 1.44 102.7 864 
Ty 88.2 1182.1 1.46 103.5 85.2 
TV 88.2 DLS 2 1.47 104.3 84.6 
1968 I 90.0 1200.3 1.45 105.1 85.7 
Tl 89.9 1210.8 1.47 106.0 84.8 
IT! 89.2 1221.4 1.49 106.9 83.4 
IV 91.2 1231.9 1.47 107.8 84.6 
1969 I 93.6 1242.5 1.44 108.8 86.1 
WAL 9324 1252.0 1.46 109.6 85.2 
It! SIT 1261.6 1.43 110.4 86.7 
TV 94.5 1271.1 1.46 111.3 84.9 
SETA) I OZ 1280.6 1.50 112.1 82.9 
I! 96.1 WAZASSA 1/ 1.47 113.3 84.9 
pet 95.0 1306.8 1.50 114.4 83.0 
V 98.1 IBV9SS 1.46 USS 84.9 
LOMA: I 972% ME S2 6%) 1.49 116.7 83.5 
If 98.8 1348.9 1.49 118.1 83.7 
Tas 99.8 1365.0 1.49 W965 83.5 


IV L037, 1380.9 1.45 120.9 85.8 
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PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSTON, PUBLICATION ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
PNDICE {DE IVA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=1900 $ MILLIONS 
OZ I 102.8 1396.9 1.48 L223 84.1 
TI 107.7 1410.3 1.43 123765 87.2 
Sia! 13 Bs Ess) 1423.7 1.38 124.6 89.8 
IV 113.90 1437.1 1.38 125.8 89.8 
SY} J i egoak 1450.5 1.35 127.0 92-2 
II 117.0 1465.2 1.36 W2863 91.2 
HUY 120.3 1479.9 1.34 129.6 WZia9 
Iv 124.7 1494.6 1.30 130.8 EOS: 
MINTS. T 124.7 1509.3 132 13261 94.4 
II 126.5 1525.1 re Sul Wey Sir35) 94.8 
ME 125.8 1540.9 1.33 134.9 eiq3} 
IV 125.5 1556.6 1.35 WSNeyey S} 92.1 
UTS I WA Tey 1572.4 1.35 137.6 92.4 
Ct 126.7 1587.23 ESBS 1539150 91.2 
TY 128.2 1602.2 1.36 140.3 91.4 
TV 128.0 LT 2 Le Se 141.6 90.4 
D6 I 129.7 1632.2 Le SHl 142.9 90.8 
II es20\8) 1646.4 1.36 144.1 91.6 
ater 134.0 1660.7 Lee) 145.4 ES 74 
TV 137.8 1675.0 Loz 146.6 94.0 
Sh ag I 136.0 1689.3 1.35 147.9 92.0 
ey 136.1 1700.4 1.36 148.9 91-4 
III 134.8 Ny ATS 5 13:8 149.8 90.0 
TV 136.1 M220 7 1.38 150.8 90-2 | 
UO8 I V4.3 1733.29 1.34 151.8 93.1 
TT 144.7 1736.6 1.31 152.0 95-2 
UE 146.1 eS 9/63 1.30 L523 96.0 
IV 145.9 1742.0 1.30 NW Sy2ey) S65 T/ 
WSig AS) I 146.2 1744.7 1.30 La Zieit 95.7 
yas 149.1 IS 1.9 1.28 153.4 ay 
IEE 154.0 LID 916.2 1.24 154.0 100.0 
IV 154.1 1766.5 1.25 154.6 99.7 
L930 I 154.6 1773-8 lye 155<3 99.6 
IT ESI S95 1 1786.2 1.25 156.4 99.6 
ELT 154.1 1798.6 lee Zar 157.4 SLSR) 
Iv 157.4 1811.0 Le 25 158.5 99/3 
1981 I MUSIEIS Tf 1823.4 lire 2:9 159.6 96.3 
I! 158.6 1831.6 1.26 160.3 98.9 


LEE 156.2 1839.9 1.28 161.1 97.90 


INDEX OF 
TNDUSTRIAL 
PRODUCT ION 

INDICE DE LA 
PRODUC TION 
INDUSTRIELLE 
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PRIMARY METALS 


METAUX PRIMATRES 


CAPITAL- 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 

POTENTIAL 

OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


1966 


LEK Te 


1968 


1969 


1970 


1971 


1971=100 


5664 
5924 
59.8 
60.7 


60.9 
64.2 
66.9 
63.6 


66.4 
67.6 
68.4 
T1el 


13-4 
7526 
7726 
80.6 


80.4 
83.0 
86.4 
88.0 


89.1 
88.5 
88.2 
85.7 


83.7 
83.0 
83.7 
87.9 


89.6 
89.3 
94.6 
98.3 


98.6 
100.5 
88.9 
90.5 


103.5 
SS th 
100.9 
98.9 


96.1 
100.2 
10255 
101.1 


$ MILLIONS 


4106.0 
4138.0 
4170.1 
4202.2 


4234.3 
4288.6 
4342.9 
4397.1 


4451.3 
4473.0 
4494.8 
4516.4 


4538.1 
4590.6 
4643.2 
4695.8 


4748.5 
4803.3 
4858.2 
4913.0 


4967.9 
5068.2 
5168.5 
5268.7 


5369.0 
5440.3 
Soon 
5582.9 


5654.1 
5708.3 
576226 
5816.8 


5871.1 
5928-6 
5986.2 
6043.7 


6101.2 
6194.9 
6288.7 
6382.3 


6476.0 
6558.6 
6641.2 
6723.7 
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PRIMARY METALS 


METAUX PRIMAIRES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
LOZ I 96.8 6806.3 4.23 121.7 TOSS 
mt 99a 6889.3 4.16 1233 2 80.9 
WEI 100.9 6971203 4.16 124.7 80.9 
Tv 107.7 VOSS. 2 3.94 126.1 85.4 
NOT 3 I 108.8 7138.2 Ze 95 127.8 85.1 
I! 110.8 7213.2 3-92 129.1 85.8 
Ill 113.0 7288.3 3.89 130.5 86.6 
TV 116.2 7363.3 3-82 131.8 88.1 
1974 I 120.0 743824 3.74 Me eg /d 90.1 
Ua 118.4 7538.6 3.84 135.0 87.7 
qelet 120.0 7638.9 3-84 136.8 87.7 
TV 116.9 7739.3 3.99 138.6 84.3 
LOTS I 110.5 1839 oy 4.27 140.3 718.8 
1S | 105.8 7940.8 4.52 142.1 1465 
OUT EO Srent 8041.9 4.61 143.9 Wiel 
IV 106.3 8143.1 4.61 145.7 73.20 
1976 I 108.1 8244.4 4.59 147.5 ges 
Wi 106.9 8318.8 4.68 148.8 71.8 
Ifl 104.8 8393.2 4.82 150.2 69.8 
IV 102.8 8467.7 4296 OD 6729 
OTT I 107.0 8542.3 4.81 152.8 70.0 
104 112.4 8608.0 4.61 154.0 73.0 
1CAb at ale oak 8673.8 4.38 P52 176.8 
Iv 115.0 8739.7 4-57 156.4 73-6 
1978 I 114.4 8805.6 4.63 15735 71226 
UG ear he al 8828.6 4.39 157.9 T6.7 
Wis Sal 8851.6 4.47 158.4 Tee 
Tv 122.2 8874.5 4.37 158.8 7720 
uoT79 I Ibe 72 8897.4 4-242 159.2 T6e1 
36a VAZer: 8920.2 4 240 HENS Fife) 76.5 
Pry PLEIAS 8943.0 4249 160.0 1429 
Iv 126.6 8965.8 4.26 160.4 78.9 
1980 I WAT ho 8988.6 4.24 160.8 19.3 
I! P23 onl 9054.1 4 43 162.0 7620 
Lens 124.8 9119.6 4.240 163.1 7625 
IV she} bal 9185.0 4.22 164.3 79.8 
1981 I 130.5 9250155 4.27 165.5 78.9 
TAY 137.8 9309.3 4.07 166.5 82.7 


rerey 127.2 9368.1 4243 167.6 71529 
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METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 =I 52.3 1591.1 1.85 8564 61.2 
Ty 53a 1598.7 1.81 85.9 62.5 
III 55.2 1606.3 ee a 86.3 64.0 
IV 55.8 1613.8 1.76 86.7 6404 
1962. I 57.2 1621.3 HS73 87.1 65.7 
TI 59.0 1607.0 1.66 86.3 68.4 
11! 61.0 1592.8 1.59 85.5 71.3 
IV 61.4 1578.5 1.57 84.8 72.4 
1963 I 62.6 1564.3 1.52 84.0 14.5 
TI 64.0 1558.9 1.48 83.7 76.4 
Ir! 65.2 1553.5 1.45 83.4 1801 
IV 65.4 1548.1 1.44 83.1 78.7 
1964 I 68.0 1542.7 1.38 82.9 8201 
II 69.7 1546.4 has 83.0 83.9 
ITI 71.5 1550.1 1.32 83.2 85.9 
IV 75.6 1553.8 1.25 83.4 90.6 
1965 I 7704 1557.5 1.23 83.6 92.5 
11 1907 1583.9 p22 85.1 93.7 
es 82.2 1610.3 1.19 86.5 95.1 
IV 85.7 1636.5 PELE 8769 97.5 
1966 =I 89.3 1662.8 1.13 89.3 100.0 
II 89.3 1696.2 1.16 91.1 98.0 
ITT 90.8 ico. 7 1.16 92.9 97.7 
IV 90.2 W631 1.19 94.7 95.3 
67 90.4 1796.6 root 96.5 93.7 
II 90.1 1820.9 V523 97.8 92.1 
Be 89.5 1845.2 1.26 99.1 90.3 
IV 89.5 1869.6 tsar 100.4 89.1 
1968 87.6 1894.1 £232 101.7 8661 
II 89.1 1915.3 [31 102.9 86.6 
Itt 91.6 1936.6 1.29 104.0 88.1 
IV 93.4 1957.9 1.28 105.1 88.8 
1969 1 S704 1979.2 1.24 106.3 91.4 
II 98.4 2008.3 1.24 107.9 91.2 
ist Cr ear 2037.5 Laz 109.4 89.3 
IV 98.9 2966.6 1.29 111.0 88.3 
1970. 97.9 2095.7 1.30 112.5 87.0 
Il 97.0 2VE4 2 1433 114.1 85.0 
lant 97.5 2152.8 1.35 115 
6 84.3 
IV 98.3 2181.4 1.35 Liee 83.9 
1971 97.9 2210.1 1.38 ldsieg 8225 
Il 199.0 2230.5 1.36 119.8 83.5 
III 100.6 2251.0 1.36 120.9 83.2 
IV 102.4 2271.5 1.36 122.0 8357 
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METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAP TTAL= INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA SHOCK DIE COEEETCIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PORENT TEELE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MYLLTONS 
HOTZ Li 99.8 2292.0 1.40 123.0 81.1 
Wy 103.3 2311.8 1.36 124.1 8362 
jE 105.5 232 We ii e3D 125.2 84.3 
IV 106.4 2351.4 1335 126.2 84.3 
OES I 109.8 23 el Ye3i2 VATS =) 86.2 
Ty TES 62: 2398.2 1.29 128.8 87.9 
UG Gi 116.1 242523 1.27 130.2 89.1 
IV 119.6 245264 1.25 veut 90.8 
1974 I eT on! 2479.25 WEES sisioal 95-5 
I! 124.9 2509.0 1.22 134.7 92.7 
eter 124.3 2538-6 1.24 136.3 91.2 
Iv T2255 2568.1 1.28 137.9 88.8 
ASIA) I 115.0 2D OM felt 1.38 139.4 82.5 
Tey 110.1 262422 1.45 140.8 78.2 
TU U2. 9 2650.7 1.43 142.2 1964 
IV T3325) 2677.1 1.44 143.7 79.0 
1976 I 116.2 2703.6 1-42 145.1 80.1 
I! 120.8 272426 37 146.2 82.6 
Yet 120.4 2745.7 Lo By 147.3 81.7 
Iv 120.1 2766.7 1.40 148.5 80.9 
ag I 120.4 2787.8 1.41 149.6 890.5 
yeu 116.9 2802.3 1.46 150.4 TTeT7 
LISP ERG T. 2816.9 1.46 We lays WiteeD 
IV 119.0 2831.6 1.45 151.9 78.3 
1978 I PL9. 1 2846.3 1.46 P52) 57 78.0 
tet 124.1 ZB Te)! 1.40 153.4 80.9 
LEY 124.1 2871.9 1.41 154.1 80.5 
Iv 124.4 2884.8 1.41 154.8 80.4 
EOI7.9 T 124.5 2897.8 1.42 155.5 80.1 
II 128.4 2921.5 ile ye! 156.8 81.9 
Try 133.2 2945.22 3D 158.0 84.3 
IV 134.3 2968.9 We3)5 159.3 84.3 
1980 if 136.4 eh rary Th 1.34 160.6 84.9 
Il 128.1 3915.8 1.43 161.8 TZ 
III 125.9 3039.0 1.47 163.1 AY 
Iv 127.8 3062.1 1-46 164.3 7728 
1981 I 134.2 3085.2 1.40 165.6 81.1 
iat 140.5 SUV. ! 1.34 166.4 84.4 


Cola U3 5 BUST «1 e338 167.3 82.2 
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MACHINERY 
MACHINES 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PROOUC TION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
TND ICE DESEA STQCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DEVEAR CAPAC Ise 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 44.4 57665 1.55 73-4 60.5 
at 45.5 S963 Us V2 73.8 61.7 
It! 45.9 58262 1.52 T4202 61.9 
IV 46.7 585.1 1.50 T7425 62.7 
1962 I 48.5 588.9 1245 1429 64.7 
Tot 50.1 SISIEIS Te 1.42 7526 66.2 
VOM 52.1 599.5 1.38 16.4 6862 
IV 53-9 60563 1.34 al og: 69.9 
1963 I 54.0 611.1 1.35 T7e9 69.4 
I! 54.8 62054 1.35 19.0 69.3 
Katal Iai I 629.8 1.35 80.2 6964 
IV SUA 639.1 LoweZ 81.4 710.9 
1964 I 61.3 648.5 Atl 82.6 T4022 
II 64.8 6644 23 84.6 1626 
It! 67.8 680.4 1.20 86.7 78.2 
Vv 68.4 696.2 1.22 88.7 TTel 
1965 J 69.0 Welezon)! 1.23 90.7 T6e1 
II Wl onl T2402 1.21 92.3 itient 
PUT 14.6 136064 1.18 93.8 o> 
IV 78.90 148.4 1.15 Odie 81.8 
1966 I 80.0 760-5 1.14 96.9 82.6 
If 82.5 T7667 1.13 99.0 83.4 
Tle! 85.1 793.0 1e1ll 101.0 84.2 
IV 87.1 809.2 one 103.1 84.5 
1967 FE 85.9 825.5 1.15 105.2 81.7 
1A 85.8 849.5 oul ay 107.1 80.1 
Il! 86.2 855.6 1.19 109.0 THRE! 
IV 84.7 870.7 1.23 110.9 166% 
1968 I 83.7 885.8 Pea 112.8 T4062 
I! 82.5 897.2 1.39 114.3 71222 
iit 88.5 908.6 1.23 115.8 T7625 
Iv 88.9 920.0 1.24 Tiree. 7548 
1969 I 94.2 EMG S) 1.18 118.7 719.4% 
TI See 941.9 1.16 120.0 81.3 
II! 9959 952.4 1.14 Zale :3 82.3 
TV 99.8 962.8 1.15 122.7 81.4 
MSTTAG) if 99.5 Si seS 1.17 124.0 80.2 
It! 95.7 1003.3 1.25 127.8 71429 
IV 97-5. 1018.3 Pe25 L29eit 1542 
L97T I 97.0 1033.3 WATS USlo2 17329 
Tit 98.6 1050.5 1.27 133.4 13-9 


IV 107.2 1059.0 1.18 134.5 TASS 
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MACHINERY 
MACHINES 
INDEX OF GROSS CAPNMWAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT BNDICES DE LA T AUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
TOT Z I LO5<.3 1067.6 it S743 135.5 Tyke | 
I! US a5 1076.7 1.13 136.6 83-1 
TeTsT TENS 2 1085.8 We de 137.8 83.6 
TV Misia 1094.7 1.15 138.9 81.8 
uSI7.3 I 1232.9 1103.7 Ly. OF 140.6 88.1 
Mal 121.8 1118.7 1.10 142.5 85.5 
It! 126.1 1133.8 1.08 144.4 87.3 
IV T260;9) 1148.8 1.08 146.3 86.7 
1974 I 138.4 1163.9 1.01 148.3 93-4 
{Tt 141.3 1183.7 1.00 150.8 9316 I 
HT 141.9 1203.6 1.02 153.3 92.0 
IV 147.9 1223.4 0.99 155.8 94.9 
MTT-S: I 145.2 1243 3 1.02 158.1 91.8 
TJ 138.3 1265.6 IE. ONS) 160.9 85.9 
VEY 142.2 1288.0 1.08 163.8 86.8 
IV 140.7 1310.3 Ea tal 166.6 84.4 
1976 I 135.9 1332.6 oil i 169.5 80.2 
Ty 141.1 152.1 1.14 171.9 82.1 
LA 141.6 Ble 7 1.16 174-4 81.2 
IV 141.9 eke ieee 1.17 176.9 80.2 
1977 I 143.4 1410.8 ie are 179.4 TBS: 
If 144.2 1425.7 1.18 Lents 3 UGE 
EY 139.8 1440.7 123 183.2 7663 
Iv 142.9 1455.7 W5AZ 185.1 ihe :Z 
1978 q 148.1 1470.7 Moths: 187.0 1902 
sot LS9.3 1483.9 de bd 188.7 84.4 
Wy 159.6 1497.2 Vel2 190.4 83.8 
IV 167.6 1510.4 1.08 192.1 87.3 
EoT9 Lt 177.6 1523.6 1.02 HOS 6 if 91.7 
II 183.1 1543.9 1.01 196.3 935.3 
MAES 196.7 1564.3 0.95 198.9 98.9 
IV 201.5 1584.6 0.94 201.5 100.0 
1980 I LOT 2 1605.0 1.00 2904-1 SIEIO TS 
ET 190.0 1630.2 1.02 207.3 91.7 
ULy 184.7 1655.4 1.07 210.5 87.7 
Iv 183.9 1680.6 1.09 2036 7 86.1 
1981 T 20367 1705.8 1.00 216.9 93.9 
I! 196.7 1728.8 1.05 219.8 89.5 


Tit TOs L 75169 1.06 222.8 88.5 
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TRANSPORTATION EQUIPMENT 


MATERTEL DE TRANSPORT 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE CSERRIGIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENT TELLE DE LA CAPACI TE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 30.5 1844.0 2269 69.7 43.7 
tat 30.8 1855.6 2-68 T0062 43.9 
Tekey 31.4 1867.3 2-265 79.6 44.5 
IV BG I 1878.9 2.38 71.0 49.4 
1962 I 35.8 1890.6 2-35 71.5 50.1 
tal 38.1 1902.2 2222 TAe9 53.0 
rtel S763 1913.8 2.28 T1264 51-5 
Iv 41.1 WAS 23 2.08 12.8 56.5 
1963 I 41.5 1936.9 2-08 iiSierZ 56.7 
Al 43.3 USI 2G 1 2-01 T4e1 58.4 
iat 41.9 1982.6 Ze 75.0 54.7 
IV 50.3 2005.5 Ate 75-8 66.3 
1964 I 49.8 2028.5 1.81 T6.T7 64.9 
wi 49.6 2068.8 1.86 18.2 63.4 
Il! 47.1 2109.1 iL5 SIS 19.8 5 Ore! 
IV 4722 2149.3 2.03 81.3 58.1 
1965 I 56.3 2189.5 ikea 7/2) 82.8 68.0 
Il 60.7 2252.0 16D 85.2 71.3 
ata 56.6 2314.6 1.82 87.5 64.7 
Iv 66-5 Bil ol WAbK) 89.9 17420 
1966 i 67.0 2439.7 1.62 92.3 1226 
II 64.2 2508.8 1.74 94.9 67.7 
MOP 59.4 PASTE US) 1.93 Sige 60.9 
IV 69.9 2647.9 1.68 100.1 69.8 
1967 if T7264 2716.1 1.67 MO25 Tf 70.5 
II 1526 2765.8 1-63 104.6 T2623 
It! Willow) 2815.6 1-61 106.5 USA 
Iv 17.5 2865.5 1.64 108.4 71125 
1968 J 7324 2915.4 earar PLO 2 66.6 
ii 89.2 2944.6 1.47 111.3 80.1 
Git Oiver2: (SPURS 1.45 112.5 81.1 
IV SEIS T/ 3003.1 1.40 113.6 84.3 
Loo T 96.4 3032.4 1.40 114.7 84.1 
Mest 93.9 3972.5 1.46 Gre 2 80.8 
IT! 101.4 3112.6 esi, 117.7 86.2 
Iv 98.3 3152.6 1.43 Oe 2 82.5 
1970 I 91.5 BLS 1 GBS) 120.7 7528 
Ly 91.4 B25 oD 1.58 122.9 7423 
Ill 87.4 3310.4 1.68 125.2 69.8 
TV T7222 3369.2 2-08 127.4 56.7 
1971 I 97.2 3428.1 1.57 129.4 T5e1 
rl 96.2 3455.5 a SS) 130.4 73-8 
II! 102.5 3482.9 1.51 131.4 78.0 


IV 103.2 3510.3 Lis DL 132765 UU) 
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TRANSPORTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSPORT 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACI TE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 106.8 BOS iol 1.47 NS Bienl 79.9 
Tt 107.9 Boe 2 1.47 134.4 80.3 
eee 109.0 3576.7 1.46 ZING ZA 80.6 
TV 121.0 3596.1 he s2 13 569 89.0 
MST 3 I 133 31 3615.5 1.20 136.6 SMS 'S) 
1g 135.9 3650.9 1.19 PSifcod 98.5 
ris 138.0 3686.4 1.19 1393 99.1 
Iv 138.0 S721 of 1.20 140.6 98.2 
1974 I 139.6 BiliDie” 1.20 142.1 Shia 3} 
to 13361 3814.0 ecu 144.2 92.3 
Tye 138.4 Ste ralieal 1.24 146.4 94.6 
EY 144.5 392861 1.21 148.5 Cif 3 
9°75 if 124.6 3985.2 1.42 150.5 82.8 
II 137.2 4024.3 1.30 152.0 90.2 
Wit 145.7 4063.5 1.24 T53\./5 9429 
IV 143.5 4102.7 1.27 155.0 92.6 
1976 I 145.3 4142.0 1.27 156.5 DZS) 
ret 149.2 4168.4 1.24 157.5 94.7 
TEL 151.4 4194.8 1.23 158.5 955 
Iv 147.2 4221.2 WOoZTs WEG) 92-3 
LSS)T AES I 159.6 4247.6 1.18 160.5 99.5 
rer 160.4 4292.8 1.19 162.2 98.9 
Teter 157.0 4338.0 1.23 163.9 95.8 
Iv 158.3 4383.2 1.23 165.6 95265 
1o7s8 I 152.0 4428.4 12/9) 167.3 90.9 
et 161.3 4469.5 1.23 168.8 95.5 
Ey 170.4 4510.7 1.18 170.4 100.0 
IV 167.6 4551.9 1.21 172.0 97-5 
IKSTTAS) if 172.2 4593.1 ie Be) 173.5 99-2 
LA! 153.62 4665.2 WOES 176.2 86.9 
Lg 146.1 473704 1.44 179.0 81.6 
Iv 138.6 4809.6 1.54 181.7 7663 
1980 I 132.6 4881.9 1.64 184.4 7129 
iat 119.7 5015 61 1.86 189.5 6362 
ital 124.8 5148.3 1.83 194.5 64-2 
IV 13523 5281.5 1.73 US RIGS 67-8 
1981 I 128.3 5414.7 1.88 204.6 62.7 
If 142.6 5556.3 UG Te} 209.9 6729 


163 bs 138.7 5697.9 1.83 21522 64.4 
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ELECTRICAL PRODUCTS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 44.2 85761 1.45 65.3 67.7 
ei 4664 865.9 1-40 65.9 70.4 
TTT 49.0 874.8 1.34 66.6 73.6 
IV 51.9 883.7 WAZ 67.3 The 
1962 1 54.3 892.7 1.23 68.0 79.9 
Tey 55.9 904.5 Te2 68.9 81.2 
IVT 58.3 916.4 1.18 69.8 83.6 
IV 59.3 928.2 Le SLT 70.7 83.9 
1963 if 59.6 940.0 1.18 71.6 83.3 
II 60.7 951.7 ea lr/ 1255 83.8 
It 62.3 963.4 alG 7304 84.9 
IV 64606 975.9 1.13 ae 87.0 
1964 T 66.0 986.6 eentez YSail 87.9 
let 68.4 999.9 1.09 7601 89.8 
III 69.9 1013.2 1.08 Tol 90.6 
TV 71.6 1026.4 Wer On. 78.2 91.6 
1965 I 74.5 1039.7 1.04 79.2 94.1 
It 76.6 1058.6 1.03 80.6 95.0 
selene 78.1 1077-6 eO3 82.0 95.2 
TV 80.6 1096.6 eo? 83.5 96.5 
1966 if 82.4 1115.6 a @al 84.9 97.0 
I! 86.4 1143.8 0.99 87.1 99.2 
Ill 89.0 ae 2ient 0.99 89.2 99.7 
IV 91.4 1200.4 0.98 91.4 100.0 
1967 I 89.1 1228.7 1.03 93.6 95.2 
TI 8602 1254.1 1.09 95.5 90.3 
AGN 87.7 1279.6 1.09 97-4 90.0 
IV 90.1 1305.0 1.08 99.4 90.7 
1968 I 90.3 1330.5 WA alee) 101.3 89.1 
tT 90.9 1347-1 Ts 3 LAT 102.6 88.6 
Til 92.7 1363.7 Paro 103.8 89.3 
IV 94.7 1380.3 1.09 HOS 90.1 
1969 I 97.6 1396.9 PaO, 106.4 91.8 
TY 100.5 1416.1 1.05 107.8 93.2 
eal 100.3 1435.4 1.07 109.3 91.8 
IV 99.9 1454.7 1.09 110.8 90.2 
1970 I 98.2 1474.9 eorte2 M62 87.5 
I! 95.4 1490.2 onlay, 113.5 84.1 
Itt 93.9 1506.5 1.20 114.7 81.9 
IV 93.4 1522.8 E22 115.9 80.6 
1971 I 95.9 1539.1 20 WAL Ia, i 81.9 
veal 99.2 1557.4 ee 17, 118.5 83.7 
It 100.6 1575.7 Wooley. 119.9 83.9 


IV 104.2 59379) 1.14 121.3 85.9 
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ELECTRICAL PRODUCTS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES 


INDEX OF GROSS CAPT TAU— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIC OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
isha J 103.7 1612.2 1.16 2255 84.6 
II 106.4 1627.0 1.14 ASIA 86.0 
TET 110.8 1641.8 bo abat 124.8 88.8 
Iv 111.4 1656.6 1.11 T2569 88.5 
no 3 T 122.8 L671 sD 1.02 2a ee, 96.5 
rt 116.8 1693.7 1.08 128.9 90.6 
Li Gat 121.7 1716.0 1.05 130.6 93.2 
Iv 123.6 1738.2 1.05 132.3 93.4 
1974 uf 127.2 1760.5 1.04 134.0 94.9 
If 132.8 1780.3 1.00 135.5 98.0 
TUt P2955 1800.2 1.04 137.0 94.5 
IV 122.0 1820.0 Wem2 138.5 88.1 
LSrasy J 116.8 1839.9 1.18 140.0 83.4 
Te 114.3 1855.3 1.21 141.2 81.0 
my 114.5 1870.8 e2i2 142.3 80.4 
TV 119.3 1886.2 1.18 143.5 83.1 
1976 I NS Sept 1901.6 1.19 144.7 82.7 
tl eek 1916.3 1.290 145.8 81.7 
rit 118.2 O'S Wel 1.22 146.9 80.5 
IV US rid 1945.9 1.26 148.0 7862 
MOTT I 112.5 1960.7 1.30 149.2 1564 
1a 112.6 LO7TS5 1.31 150.9 Set 
II! 110.8 1982.4 1.34 150.8 Wein 
IV 109.1 IIS SS Last 151.7 Ube, 
1978 I 109.6 2004.3 Vesa 152.5 71.9 
ey Tm ho: 2010.0 135 E5259 71229 
Pry 112.4 2015.7 1.34 153.4 363 
IV 119.4 2021.5 WA AT 153.8 7726 
EoT9 I 121.8 2027.3 1.24 154.2 79.0 
Dt 124.0 2036.8 1.23 155.0 80.0 
ETT 128.4 2046.3 1.19 UD. 1 82.5 
Iv 125.5 20D 5.6 1 Wf 156.4 80.2 
1989 I 124.7 2065.1 1.24 157.1 19.4 
Wy 122.0 2086.5 1.28 158.7 7609 
ES ER 121.6 2108.0 1.390 160.4 75.8 
Iv 123.4 22963 1.29 162.0 16.2 
1981 I 130.5 2150.7 1.23 163.6 79.8 
TY 137.1 2170.6 1.18 165.1 83.0 


rid P32 2190.5 1.19 166.7 82.3 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCT ION 


INDICE DE LA 
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NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


CAPITAL 


CAPATPAL— 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
POTENTIAL 

OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'uTILISATION 
DE LA CAPACITE 


1961 


1962 


USi62 


1964 


EES 


1966 


U6, 


1968 


1969 


1970 


UAL 


PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 
1971=100 

I 56.1 
If 59.1 
via 60.5 
TV 62.2 
if 63.0 
1! 68.9 
ioe 69.4 
TV 70.6 
uf 66.2 
ian 68.9 
Lil 70.3 
IV 68.9 
if 76.5 
TI T2iee 
farer Wea 
TV 80.4 
I 81.8 
TY 81.2 
III 83.8 
IV 86.1 
I 90.8 
I! 85.5 
raat 84.9 
IV 82.5 
I 81.3 
It 78.4 
MOL 79.9 
IV 83.0 
I Beal 
Le 89. 8 
IIil 89.2 
Iv 87.5 
I 90.3 
LOU 91.3 
amt 91.4 
IV 89.1 
I 87.5 
II 83.0 
en 85.4 
Iv 90.3 
sf 91.6 
II 98.9 
Teel 101.4 
Iv 106.8 


$ MILLIONS 


1451.2 
1461.6 
1472.1 
1482.6 


1493.1 
1507.1 
abayZatesat 
1535.1 


1549.2 
1551.1 
1553.0 
1554.7 


1556.5 
1566.5 
1576.5 
1586.5 


WEISS) 
1615.8 
1635.2 
1654.5 


1673.9 
Mba 2 
1756.5 
Wi US 1 


1839.0 
1870.8 
1902.6 
1934.4 


1966.2 
1986.7 
2007-2 
2027-6 


2048.1 
2076.2 
2104.3 
2132.4 


2160.6 
2 OAS 
222363 
2254.7 


228622 
2301.5 
2316.8 
2332.0 
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NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PROOUC TION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILTSATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
UO aire. J 103.2 2347.3 3-04 127.0 81.2 
HY 108.7 23362 2-92 128.4 84.6 
TIT 110.9 2299.62 2-89 129.8 85.4 
Iv G40) 33 2425.2 2-88 LES C2 85.7 
MSS i 120.7 2451.2 2-72 JESS TE 91.0 
II WEG 2488.9 2-84 134.7 87.9 
rt 120.6 2524.9 2-80 136.7 88.2 
IV MaIS6 74 2561.7 2-86 138.7 86.3 
1974 I 130.8 2598.5 2-66 140.8 92.9 
yl 126.8 2624.0 Crete, 142.2 89.2 
tat WAG) 2649.6 2-87 143.6 86.3 
IV 11953 2675.1 3-00 145.0 82.3 
OES I 114.1 2700.7 Sly 146.2 78.0 
IT 114.1 2727.0 3-20 147.7 TEThOS 
II! 118.9 215363 3.10 149.1 19.8 
IV 124.1 2779.5 3.00 150.5 82.5 
197é I 125.4 2805.8 3-00 151.9 82.5 
Tet 23 or. 2839.7 3.09 153.8 80.1 
II! 118.6 2873.6 3.24 155.6 1662 
Iv 114.7 2907.4 3239 157.4 72.9 
USO I AAG) 2941.22 2925 £59 33 76.0 
IJ 119.8 PAST eS (A 352 161.0 714.4 
Itt 118.2 3005.3 3.40 162.7 7226 
TV 119.0 3037.3 3242 164.5 7224 
ST) I Abbess) 3069.4 3.38 166.2 7361 
1p W253 3093.6 3-30 167.5 74.9 
roar 129.4 3117.8 3.23 168.8 76.6 
TV HESSEN Tf 3141.9 2315 170.1 18.6 
LOW 9 if MES Nak 3166.1 2023 171.4 T7625 
TI 138.9 3202.8 32.09 173.4 80.1 
ata 140.9 3239.6 3-08 175.4 80.3 
Iv 13563 B27 6.63 32224 177.4 16-3 
1989 I 131.3 33'3 30 3.38 179.4 7322 
tt 125.0 3337.8 3-57 180.7 6922 
LOA 125.7 3362.7 3-58 182.1 69.9 
IV 129 62 3387.5 So51 183.4 10.4 
1981 I 129.4 3412.3 353. 184.8 70.9 
if 140.7 3426.3 3-26 185.5 75.8 


Tal 13:1 32 3440.3 3.051 186.3 70.4 
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PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 


DERIVES DU PETROLE ET DU CHARBON 


INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 59.4 WIV Boz 12.65 74.5 1S 1 
TI 63.5 1984.4 11.90 74.9 84.8 
Itt 62.7 1995.6 Ze 2 75.3 83-2 
IV 62.8 2006-8 122 ln 75.8 82.9 
1962 I 6662 2018.1 hil stoal UG 2 86.9 
fil 65.9 2042e11 11-80 Wate) 85.5 
Ill 66.7 2066.2 11.80 78.0 85.5 
IV 69.7 2090.2 lee 42 78.9 88.3 
1962 J Oar 2114.3 11.39 79.8 88.6 
1 TOs 1 2125.8 11.45 80.2 88.1 
Itt Toe 213704 10.97 80.7 92.0 
IV 74.3 2148.8 pl sto 81el 91.6 
1964 I Tee DVUIDo® 11.24 81.5 89.8 
Il 252 2165.9 11.43 81.8 88.3 
3h Toe PLTALAIS 11.44 82.0 88.2 
IV T4e1 PTGS: 11.19 3252 90.2 
1965 I 76.3 2183.9 19.90 82.4 92.6 
ml Tso il 2195.2 11.14 82.9 90.6 
TYT 76.6 2207.4 10.98 83.3 91.9 
TV 74.9 2219.26 11.29 83.8 89.4 
1966 I Waa t 2231.8 TiS 84.2 91.0 
II 80.3 2250.1 10.67 84.9 94.5 
TIJ 79.3 2268.5 10.90 85.6 92.6 
IV 80.8 2286.8 10.78 86.3 93.6 
1967 1 78.4 2305.1 11.20 87.0 9061 
I! 79.9 2333.8 Liss 88.1 90 sua 
II! 79.9 2362.5 11.26 89.2 89.6 
IV 81.6 2239a 2 11.16 90.3 90.4 
1968 I 86.2 2419.9 10.69 91.3 94.4 
TI 90.6 2451.1 10.31 92.5 97.9 
Til 88.5 2482.3 10.69 93.7 94.4 
IV 8967 2513-5 10.67 94.9 94.5 
1969 T 93.1 2544.8 10.41 96.1 96.9 
IT Bical: 257428 Tees 97.2 90.2 
It! 95.3 2604.9 10.41 98.3 96.9 
TV 92.1 2635-61 10.90 99.5 92.6 
1970 T 93.6 266504 10.85 100.6 93.0 
ney 94.6 27234 10.97 102.8 92.0 
Pit 92.6 2781.5 11.44 105.0 88.2 
IV 96.7 2839.4 11.19 TOmer2 90.2 
1971 I 92.0 289724 11.97 109.1 84.3 
I! CHAT 2951.1 11.48 Piso: 87.9 
ete 102.0 3004.9 W120 Asisin2 90.1 


IV 108.3 3058.6 10.73 py A 94.0 
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PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 


DERIVES DU PETROLE ET DU CHARBON 


INDEX OF GROSS CAPITAL INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 

PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 

INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DEAR CAPAG TL TE 

1971=100 $ MILLIONS 

UOT 2 I 108.3 3112.4 10.93 eae 92.3 
TI 108.8 3166.3 11.07 LS. 3 91.2 
iotel 114.1 3220.2 10. 73 121.4 94.0 
IV 117.4 3274.2 10.61 123.4 qk 
no T 3 I 120.3 3328.2 10.53 T2565 SIGS) 
EY E2365 3393.6 10.45 127.9 96.5 
Ey 130.4 3459.1 10.09 130.4 100.0 
IV 128.8 3524.6 10.41 132.9 96.9 
1974 I Uses 3590.1 10.32 135.4 97-7 
el INAS EST 3666.6 10.76 138.2 93.8 
Netan 128.3 3743.1 11.10 141.1 90.9 
Iv 130.7 3819.6 11.12 144.0 90.8 
S75 I 124.8 3896.2 Wie Sts57/ 146.8 85.0 
I! WEI) 3968.1 11.27 149.5 89.5 
Ty 127.1 4040.9 12.09 152.3 83.5 
Iv 127.8 4111.8 12.24 155.0 82.5 
1976 I 125.8 4183.7 12.65 Wie 1 7928 
3 WUT 4227.8 Tao L593 80.1 
ey 124.7 4271.9 13.03 161.0 le 
Iv WAU GZ 4315.9 12.90 162.6 718.2 
ad T 136.4 4359.9 12.16 164.3 83.0 
I! 137.5 4394.0 12-15 165.6 83.0 
Os 134.2 4428.2 12.55 166.9 80.4 
Iv 134.2 4462.4 12.65 168.2 79.8 
1978 J T3205 4496.7 12593 169.5 78.1 
Ty 13:2 oy: 4520.3 13.01 170.4% ile > 
JEL 140.9 4543.9 MLO CATS Ade 2 82.3 
IV 141.8 4567.4 12.25 Mitre: 82.4 
L979 uh 142.9 4590.9 Ue 173.0 82.6 
Le 144.9 4614.1 12.11 173.9 83.3 
WET 145.8 4637.4 12.10 174.8 83.4 
TV 146.7 4660.6 12.08 17526 83.5 
1980 I 148.1 4683.8 12.03 176.5 83.9 
It 143.5 4709.3 12.48 Tglies 80.9 
LEI 140.4 4734.9 12.83 178.4 78.7 
TV 141.4 4760.5 12.80 179.4 78.8 
1981 I 137. 8 4786.1 T3222 180.4 T1664 
Tf 137.4 4853.3 13.43 182.9 Derk 


II! W332 4920.5 14.02 185.4 72.0 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 


PRODUITS CHIMIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
196. oa 46.7 2579.4 4.88 6561 Ted 
Ty 48.2 2611.2 4.79 65.9 1301 
IIT 49.5 2643.0 4.72 66.7 afew 
IV 50.6 267428 4.67 67.5 75.0 
1962 I 51.6 2706.7 4064 68.3 75.5 
iia 53.4 21236 4.51 68.7 Tout 
Il! 52.5 2740.5 4.61 6962 75.9 
IV 51.8 275764 4.71 69.6 14.04 
1963 53.5 2774.3 4.58 70.0 76.4 
11 55.1 279463 4.48 70.5 Took 
III 56.6 2814.4 4.40 7TE.0 79.7 
1V 57.9 2834.4 4.33 71.5 80.9 
1964 J 61.4 2854.5 4.11 7220 8502 
II 6201 2887.6 4.11 7209 85.2 
ITT 65.5 2920.8 3.94 Tat 88.9 
1V 6764 2953.9 3.87 74.5 90.4 
1965 I 66.0 2987.0 4.00 754 8726 
11 68.9 3059.8 3.93 to 89.2 
lil 71.6 S13247 S07 79.1 90.6 
TV 74.6 3205.5 3.80 80.9 92.2 
1966 =I 16.2 3278.4 3.80 82.7 Goel 
II 76.6 3347.1 3.86 84.5 90.7 
lI! Tare 3415.9 3.92 86.2 89.4 
TV 77.4 3484.7 3.98 87.9 88.0 
1967 1 78.0 3553.5 4.03 89.7 87-0 
11 78.5 3617.8 4.07 91.3 86.0 
III Toa 3682.1 4.08 92.9 85.8 
IV 80.5 3746.4 4.11 94.5 8561 
1968 I 82.2 3810.7 4.10 96.2 85.5 
IT 83.5 3882.2 Pais 98.0 8542 
Itt 86.1 3953.7 4.06 99.8 86.3 
TV 89.0 4025.1 4.00 101.6 87.6 
1969 I 91.9 4096.6 3.94 103.4 88.9 
TY 93.8 4143.1 3.90 104.6 89.7 
ae 95.8 4189.6 3.87 105.7 90.6 
TV 93.9 4236.0 3.99 106.9 87.8 
1979 1 96.2 4282.5 3.94 108.1 89.0 
11 95.1 433264 4.03 109.3 87.0 
It! 92.5 4382.3 4.19 (Gwages 83.6 
IV 95.5 4432.1 4.10 111.8 85.4 
TOE, “wal 98.0 4482.0 4.03 ies 86.9 
II 99.7 4521.3 4.00 Listes 87.6 
rit 101.2 4560.6 9 : 
: 3.97 114.8 88.2 


Iv 100.9 4599.8 4.02 115.8 87.2 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 


PRODUITS CHIMIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COERRICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPT TAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
OT 2 I 102.0 4639.0 5.5 G)S) 116.2 87.7 
Mai 104.9 4678.8 ZagZ I ok 89.5 
OGM 106.8 4718.6 3.88 118.2 90.3 
IV 109.3 4758.4 3.82 PN9S 2 Oe 
v973 ul 114.2 4798.3 Brena 120.9 94.4 
Nat 118.6 4847.3 3.61 122.2 Silgesl: 
At it 120.5 4896.4 35 De) 123.4 97.6 
TV P23 of 4945.5 oe) 124.7 Who 
1974 I 126.0 4994.6 3.50 126.0 100.0 
LEM 124.5 5078.9 3.61 128.1 97.2 
peley 126.3 5163.2 3-61 130.3 97.0 
IV 123.0 5247.4 3.77 132.4 9269 
ST) I Tf) BSISIILG Tf Bhigehs) 134.2 87.9 
Tey 112.4 5465.7 4.29 Lire 81.7 
LTT 115.9 BySehehe {8} 4.29 140.9 81.6 
Iv 120. 3 573389 4.20 144.3 83.4 
1976 I 12222 5868.1 4.23 147.7 82.8 
1 W255 7 6053.2 4225 152.3 82.5 
1M 127.3 6238.3 4.32 ME T/S 46, 81.1 
Iv 128.8 6423.3 4240 161.6 19.7 
POT T I 13051 6698.4 4248 166.3 78.2 
1 135.5 6796.0 4.42 171.0 Wor 
Taley 136.1 6983.7 4.52 MIST 1704 
IV MEIC TF letlveS 4.69 180.5 74.6 
1978 I 13853 W225 8.9 4269 185.2 74.7 
13 141.6 T5SLOS5 4.68 189.0 14.9 
LUT 142.4 T6621 42174 192.8 1329 
IV 150.4 7813.6 4.58 196.6 76.5 
u2I7 9 I 15001 7965.1 4.68 200.4 1429 
ir V5 e6 8080.7 4.64 203.3 6G = 
LO 160.1 8196.3 4.51 206.3 T7126 
IV 160.0 SSCs, 4.58 209.2 716.5 
1980 I 161.2 8427.2 4-61 221 76.0 
Il 158.2 8527.6 4.75 214.26 73.7 
TA 156.0 8628.1 4.88 OAT ek 71.8 
Iv 161.1 8728.6 4.78 219.7 13-3 
1981 J 164.4 8829.1 4.73 22222 74.0 
IT 163.9 8977.2 4.83 225.9 7226 


aay 163.2 eee) 4.93 22926 T1.1 
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MISCELLANEOUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES DIVERSES 


cc a ee a ow en Sa Sa a ae a a a a a ae a a a a cn me ea ee a cm ee se enn ew a ss ee a a ae 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACTIY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDIGESDE EA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D* UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTTELLE DET UAMEA PACT TE 
1971=100 $ MILLIONS 
1941 if SIG 290.4 OS Si 65-8 83.9 
1 57.0 293.1 0.94 6664 85.8 
oy 58.1 2956.9 0.94 67.1 86.6 
IV 60.2 AM) 0.91 67-6 89.0 
1962 I 59.8 = KO)akes 74 0.93 68.3 87.6 
II 60.9 305.8 0.92 69.3 87.9 
1S GE 62.7 310.4 O29L 70.3 89.1 
Iv 63.6 Bil byoi 0.91 71.4 89.1 
1963 I 63.0 319.8 0.93 Tacs) 86.9 
a 64.0 324.3 0.93 ae) SileL 
NLS f 65.0 328.9 0.93 74.5 87.2 
IV 66.8 Beebo) 0.92 15-6 88.4 
1964 I 67.9 Beliejo il 0.91 7626 88.6 
I! 7Oss 343.4% 0.90 Ti fos} 90.3 
WAN Halon! 348.8 0.89 79.0 90.7 
tv T2el B54. 1 0.90 80.2 89.8 
1965 T Wek 359.5 0.90 81.5 89.7 
tor 7428 3266.0 0.90 82.9 90.2 
Ill Vo53 Mize D 0.89 84.4 90.6 
Iv 162 378.9 0.91 85.9 88.7 
1966 JT 79.0 385.3 0.90 87.3 90.5 
{tl 81.2 394.5 0.89 89.4 90.8 
OOM 84.2 403.8 0.88 Cul ac 92.0 
IV 85.7 413.0 0.89 93.6 91.6 
1967 I 83.2 422.2 O69)3 95.7 87.0 
tl 83.9 430.1 0.94 97.5 86.1 
LOE 85.6 438.0 0.94 99.3 86.2 
IV 88.3 445.9 0.93 NOW 87.4% 
1968 I 86.1 453.9 0.97 102.9 83.7 
If 89.6 461.3 9.95 104.5 85.7 
If] 90.7 468.8 0.95 106.2 85.4 
TV 92.7 476.2 0.94 107.9 85.9 
1969 I 91.8 483.7 0.97 109.6 83.7 
Ty 94.1 491.4 0.96 111.4 84.5 
II! 96.1 499.1 0.95 113.1 85.0 
IV 98.9 506.8 0.94 114.9 86.1 
1970 I 94.7 514.6 1.00 116.6 81.2 
TI 92.8 SZ) 1.03 ES el 78.5 
II! 94.5 528.0 1.03 119.7 79.0 
LOT if 91.0 541.3 1.09 P2216 T1422 
jEM 100.3 546.5 1.00 H2 
itor 38 81.0 
102.8 Bena 0.99 125.0 82.2 


IV 105.2 DasS) 0.97 126.2 83.4 


51 


MISCELLANEOUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES DIVERSES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STUCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
MONT (2 I 100.4 56262 1.03 127.4 78.8 
II 106.1 564.3 0.98 127.9 83.0 
LEAP 112.4 566.4 0.93 128.4 87.6 
IV 114.3 568.4 0.91 128.8 88.7 
LOTS I 115.3 570.5 0.91 W752) S) 89.2 
ay 113.4 576.2 0.93 130.6 86.8 
LOOM 117.2 582.0 0.91 131.9 88.9 
IV 21.6 587.7 0.89 133.2 91.3 
1974 I 129.1 593.5 0.84 134.4 96.0 
Rt 128.7 600.2 0.86 136.0 94.7 
MS 121.9 606.9 0.91 PSiro> 88.7 
Iv L212 613.5 0.93 139.0 87-2 
SESS J 118.0 620.1 0.97 140.5 84.0 
It 120.3 62a 0.95 140.9 85.4 
MGM 120.1 623.4 Oe, 95. 141.2 85.0 
IV 121.6 625.9 0.94 141.6 85.9 
OTS I 125.6 626.6 0.92 142.0 88.5 
I 127.0 629.3 0.91 142.6 89.1 
1ciey 126.9 632.1 0.91 143.2 88.6 
TV 124.3 634.8 0.94 143.8 86.4 
O77 I V2 a9) 637.5 0.93 144.4 87.2 
1B! 122.8 639.4 0.96 144.9 84.8 
TE 119.8 641.4 0.98 145.3 82.4 
IV 123.52 643.3 0.96 145.8 84.5 
1978 I 12953 6452.2 0.92 146.2 88.5 
Tel 129.4 64724 0.92 146.7 88.2 
(GN 134.1 649.6 0.89 147.2 91.1 
TV 137.6 651.7 0.87 147.7 9322 
1979 I 138.6 653.9 0.87 148.2 93.6 
II 147.5 654.0 0.81 148.2 99.5 
1S haf 148.2 654.1 0.81 148.2 100.0 
Iv 142.1 654.2 0.85 148.2 6S) 
1980 I 137.6 654.3 0.87 148.2 92.8 
Ty 137.5 658.0 0.88 149.1 92-2 
IT! 136.0 661.8 0.89 149.9 90.7 
IV 138.3 665.5 0.88 150.8 91.7 
1981 I 146.8 669.3 0.84 151.6 96.8 
Tf 149.3 671-0 0.83 152.0 98.2 


ital 15162 GliZel 0.82 152.4 99.2 
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CAPACITY UTILIZATION RATES 


TAUX D'UTILISATION DE LA CAPACITE 


DURABLE NON-DURABLE MANUFACTURING 
GOODS GOODS INDUSTRIES 
BIENS BIENS INDUSTRIES 
DURABLES NON DURABLES MANUFAC TURTERES 

1961 I 63.8 82.0 72.8 
rev 65.7 82.5 74.0 

ght 67.90 84.1 1504 

Iv 68.7 84.7 T7626 

1962 I 69.7 84.9 TT22 
Te 72.4 85.8 79.0 

TINE 73-8 85.9 79.8 

IV 14.4 85.0 7926 

1963 I 74.9 85.4 80.1 
10) 16.0 86.6 81.2 

A! T7601 86.7 81.3 

IV WI6% 87.5 83.5 

1964 I 82.9 89.2 85.5 
iat 81.8 89.4 85.5 

cota 82.3 89.0 85.6 

IV 83.7 90.0 86.8 

1965 i 86.4 89.90 87.7 
iit 87.8 88.4 88.1 

Ti 87.4 89.4 88.4 

IV 90.8 99.3 90.5 

1966 T 91.0 90.8 90.9 
II 89.0 90.3 89.6 

Vatst 86.7 89.2 87.9 

Iv 87 el 88.7 87.9 

1967 if 85.2 87.8 86.5 
Il 83.8 Sige 2 85.5 

ry 83.5 87.8 85.6 

IV 82.9 86.7 84.8 

1968 T 80.7 87.4 84.0 
Tf 84.3 87.5 85.9 

elyy 86.0 86.2 86.1 

TV 87.6 88.4 88.0 

1969 I 88.1 89.4 88.7 
II 88.9 89.3 88.7 

1a 86.2 89.8 88.0 

TV 84.7 88.7 86.7 

1970 I 83.9 88.2 86.0 
Mat 80.2 86.4 83.2 

ITtl 78.7 85.1 81.9 

VOT I 78.4 85.2 81.8 
Tey 79.9 85.8 82.8 

It! 81.8 87.6 84.6 

IV 82.5 88.2 85.3 
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CAPACITY UTILIZATION RATES 


TAUX D*UTILISATION DE LA CAPACITE 


DURABLE NON-DUR ABLE MANUFACTURING 
GOODS GOODS INDUSTRIES 
BIENS BIENS INDUSTRIES 
DURABLES NON DURABLES MANUFACTURIERES 

VO TZ. J 80.8 88.1 84.4 
Ts 82.3 90.2 86.2 

EY 83.2 90.8 87.0 

Iv 86 .4 92.0 89.2 

en Az} J SUIS) SAY 91.8 
Lea 89.9 92 91.3 

Prt 90.9 92.0 91.4 

Iv 91.2 94.0 92.6 

1974 I 93.8 94.3 94.61 
ie Dike 2 92.4 91.8 

A100 89.7 89.8 89.8 

TV 87.5 87.2 87.3 

OFS I 80.5 84.5 82.5 
TI 80.1 82.9 81.5 

Trl 80.9 81.8 81.3 

IV 81.4 81.9 81.7 

1976 T 81.4 84.2 82.8 
3 82.3 SifrenL 84.7 

Din 81.4 86.8 84.1 

IV TSU 85.0 82.3 

UST 7 I 81.4 85.0 83.2 
TY 80.6 84.8 82.7 

Ut 80.1 84.1 82.1 

IV 1924 84.1 81.7 

1978 I 18.3 85.7 82.0 
TT 81.6 86.5 84.0 

TAT 82.4 87.7 85.0 

Iv 83.4 89.4 86.4 

voT9 I 83.6 90.2 86.9 
{I 82.0 90.7 86.3 

Tol 81.5 91.0 86.2 

IV 80.0 90.6 85.3 

19890 I 78 63 89.3 83.7 
Tay 134 87.5 80.4 

Abel al | 73.0 86.0 19 04 

Iv 14.7 86.3 80.5 

1981 I 75 64 87.2 81.2 
at 78.4 87.8 83.0 
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Chart — 1 Graphique — 
Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1962-1981 
Taux d'utilisation de la capacité dans les industries manufacturiéres au Canada, 1962-1981 


Food and beverages — Aliments et boissons 


——-—-— Tobacco products — Tabacs 
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Rubber and plastics products industries — Industrie du caoutchouc et des produits en matiere plastique 


———-— Leather — Cuir 
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‘hart — 1 continued 
capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1962-1981 


faux d’utilisation de la capacité dans les industries manufacturieres au Canada, 1962-1981 


Graphique — 1 suite 


Furniture and fixtures — Meubles et accessoires 


-———-— Paper and allied industries — Papiers et industries connexes 
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YITRODUCTION 


_ From the point of view of utilization of 
2sources available for the production of 
nods, there is a significant similarity be- 
veen the labour force and the stock of cap- 
-al in place. Any degree of under-utiliz-— 
-ion in either type of resource indicates 
le gap between potential and actual use of 
lese resources. However, when the socio- 


litical implications of unemployed resources 


"e considered, then the difference between 
pital stocks and labour becomes substantial. 


It is common knowledge that the stock of 
pital in place typically is not used with 
e same degree of intensity over the year. 
cently, increasing attention has been fo- 
sed on the measurement of productive poten- 
al and the extent to which it is realized. 
is capacity utilization measurement is an 
teresting way of examining the relationship 
tween the total resources available and the 
vel of potential output. Within this con- 
xt, utilization measures could establish 
gnificant yardsticks indicative of trends 
d cycles in Capacity utilization. 


Economists, particularly in the United 
ates, in their efforts to measure Capacity 
ve developed a number of alternative methods 
tying from direct annual Surveys to econo- 
tric models. 


At present in Canada, the Department of 
justry, Trade and Commerce produces an index 
Capacity utilization for the goods-produc-— 
3 industries by using the Wharton school 
nd-through-peak estimation procedures. (1) 
-S index is derived from seasonally adjusted 
irterly indexes of industrial production, 
-ch are charted and the peaks selected by 
ipection. These peaks are considered to be 
‘ Capacity output of the industry. Succes- 
© Capacity peaks are joined by a straight 
€ to indicate the Capacity during the in- 
vening periods. Forward extrapolation of 
Same straight line generates capacity 
Sures for periods following the last peak 


il the actual production index intersects 
line. 


These indexes are published in Rate of 


Capacity Utilization, Canada. Department 


of Industry, Trade and Commerce, Ottawa. 


INTRODUCTION 


Si l'on se place dans la perspective de l'utili- 
sation des ressources disponibles, on constate une 
certaine similitude entre la main-d' oeuvre occupée 
et le stock de capital en place. Tout degré de 
sous-utilisation de l'une ou l'autres de ces res- 
sources indique qu'il existe une différence entre 
leur utilisation potentielle et réelle. Cependant, 
sd, bon) tient compte des implications sociales et 
politiques de la non-utilisation des ressources 
disponibles, la différence entre les stocks de ca- 
pital et la main-d'oeuvre s'accroft. 


Il est reconnu que le stock de Capital en place 
n'est pas utilisé dans la méme proportion d'une 
année a l'autre. Depuis quelque temps, on cherche 
de plus en plus & mesurer d'une facgon précise la 
différence entre le potentiel de productivité et 
la productivité réelle. Cette mesure de L'utilisa- 
tion de la capacité peut servir 4 examiner la rela- 
tion existant entre l'ensemble des ressources dis- 
ponibles et le potentiel de production. De plus, 
une mesure de l'utilisation de la Capacité pourrait 
servir a mesurer les tendances et les cycles a 
l'intérieur de celle-ci. 


Dans le cadre de travaux sur la mesure de la 
capacité, des économistes, en particulier aux 
Etats-Unis, ont mis sur pied un certain nombre 
d'autres méthodes de quantification allant des en- 
quétes annuelles directes aux mod@les économé- 
triques. 


Au Canada, le ministére de 1'Industrie et du 
Commerce produit actuellement un indice de l'utili- 
sation de la capacité pour les industries de biens 
d'aprés les méthodes d'estimation de la tendance 
générale par les sommets de 1'école Wharton(1). 

Cet indice est calculé a4 partir d'indices trimes-— 
triels désaisonnalisés de la production indus- 
trielle, qui sont reportés sur un graphique sur 
lequel on choisit les sommets. On considére que 
ces sommets représentent la capacité de production 
de l'industrie. Les différents sommets atteints 
au cours de chaque trimestre sont reliés par une 
ligne droite de fagon a indiquer la capacité au 
cours de la période comprise entre deux sommets. 
Une extrapolation directe de cette méme ligne 
droite permet de mesurer la capacité pour la pé- 
riode comprise entre le dernier sommet jusqu'a 
l'intersection par l'indice de la production réelle 
de la ligne droite. 


(1) Ces indices sont publiés dans Taux d'utilisa- 


tion de la capacité, Canada. Ministére de 
1l'Industrie et du Commerce, Ottawa. 


The Statistics Canada approach represents 
an alternative measure and is based on the 
capital-output ratio of each industry. It 
provides a basis for establishing the capacity 
output series with which actual output data 
are compared in order to derive the Tale Alaa 
ation rates. The definition of capacity in 
this procedure is the maximum output obtain- 
able under "normal" technological and market 
conditions. 


Some differences in level exist between 
the Statistics Canada series and those of the 
Department of Industry, Trade and Commerce. 
This situation is to be expected, of course, 
given the different estimation procedures 
underlying each set of measures. 


The Statistical Tables show quarterly in- 
dexes of capacity utilization in Canadian 
manufacturing broken down into various major 
groups according to the Standard Industrial 
Classification Manual, Revised 1970 from 1961. 


The methodology used to produce these in- 
dexes is based on a comparison of the actual 
output of an industry during a certain time 
period with the estimated capacity output 
during that period. (2) 


The estimated capacity output is based on 
a capacity capital-output ratio derived from 
the industry's gross stock of fixed capital, 
measured in 1971 dollars. These capital stock 
estimates are produced by the National Wealth 
and Capital Stock Section of Statistics 
Canada, and a brief outline of the method used 
to derive the estimates follows. (3) 


The measurement procedure underlying the 
capital stock estimates is known as the "per- 
petual inventory" method. Briefly, this meth- 
od involves the accumulation, over a period 
of years, of investment expenditures by in- 
dustry to obtain its capital stock in any 
given year. The basic ingredients required 
are: 


Annual investment series in current dollars 
by industry and category of expenditure; 


price deflators relating to the investment 
series; and 


estimates of the average economic life of the 


assets used in the various industries. 


(2) The concepts of capacity used follows the 
work of Daniel Creamer, "Capital Expansion 


and Capacity in Post-War Manufacturing", 
Studies in Business Economics, No. 72 
National Industrial Conference Board, New 
YORK, soLO ols 

(3) Capital stock estimates are published in 
Fixed Capital Flows and Stocks, Cata- 
logue 13-211, annual. 


L'approche de Statistique Canada est en fait 
autre genre de mesure et repose sur le coeffici 
de capital de chaque industrie. Elle permet d'i 
blir des séries sur la capacité de production q 
l'on compare aux données sur la production réel: 
de facgon 4 obtenir les taux d'utilisation. La \ 
pacité, d'aprés cette méthode, se définit comme 
maximum de biens que l'on peut produire dans de; 
conditions technologiques et commerciales "nor- 
males" 


Il existe certaines différences de niveau en 
les séries de Statistique Canada et celles du m 
nistére de 1'Industrie et du Commerce. I1 vas 
dire que ces différences proviennent du fait qu 
les méthodes d'estimation de chacun des ensembli 
de mesures sont différentes. 


Les tableaux statistiques présentent des ind 
trimestriels de l'utilisation de la capacité po 
les industries manufacturiéres du Canada ventil 
en principaux groupes selon la Classification d 


activités économiques, revisée de 1970 pour la 
riode commengant en 1961. 


La méthodologie inhérente au calcul de ces i 
dices repose sur la comparaison de la productio 
réelle d'une industrie au cours d'une certaine | 
période avec la capacité estimée de production 
cours de cette méme période(2). 


La capacité de production estimée est calcul 
d'aprés le coefficient de capital de capacité o 
nu a partir du stock brut de capital fixe de 1’ 
dustrie, mesuré en dollars de 1971. Ces estima 
tions du stock de capital sont produites par la 
Section de la richesse nationale et des stocks 
capital de Statistique Canada. Voici une bréve 
description de la méthode utilisée pour calcule 
les estimations(3). | 


La méthode de mesure des estimations de stoc 
de capital est celle de "1l'inventaire perpétuel 
En bref, il s'agit d'accumuler pendant un certé 
nombre d'années les dépenses d'investissement ¢ 
l'industrie pour obtenir son stock de capital fT 
une année donnée. Les éléments fondamentaux né 
saires sont: | 


: 
: 
| 
Les séries annuelles des investissements, par i 
dustrie et catégorie de dépense; 


les indices de déflation se rapportant aux sér: 
sur les investissements; 

les estimations de la durée de vie @conomique — 
moyenne des actifs utilisés par les différente: 
industries. 


(2) La définition de la capacité utilisée ict «| 
celle qu'a formulée Daniel Creamer dans "Ci 


tal Eepaes ton and Capacity in Post-War Mant 


turing'', Studies in Business Economics, a | 
Naticaat Industrial Conference Board, New © 


LOGH 
(3) Des estimations des stocks de capital sont) 


publiées dans Flux et stocks de capital £i:| 
n° 13-211 au catalogue, annuel. 


To illustrate the mechanics of the "perpet- 
al inventory" method, an example of the ac- 
ual computing process is given. (Text Ta- 
le I summarizes the computational procedure 
nvolved in this example.) Assume that the 
apital assets in a particular industry remain 
n production for 10 years before they are 
etired. We start with year one and adjusting 
or prices, we accumulate the investment ex- 
enditures pertaining to the types of capital 
ssets in question for a period of 10 years. 

n the tenth year, a measure of the gross 
tock of this industry's capital assets is 
btained. In the eleventh year, we deduct 
rom the accumulated total the investment 
spenditures of the first year and add the 
irchase of capital assets of the eleventh 
sar. We proceed in the same manner for all 
ibSequent years. 


In the gross capital stocks, Capital assets 


-e included at their full value during the 
itire time they remain in the Capital stock. 
1 other words, the deductions from gross in- 
-stment are due to the fact that assets in 
lestion have ceased to exist. An alternative 
tt of measures of capital stocks is derived 

| adjusting the value of the assets in exis- 
mee for the wear and tear and obsolescence 
ey undergo during their service life; these 
timates are known as net Capital stocks. 
iJculations of net capital stocks are made 
applying a depreciation formula to the 

oss stock estimated. The net stock is 

ual to the difference between the cumulative 
lue of past gross investment and cumulative 
preciation. 


The quarterly capital estimates are derived 
applying a linear interpolation to the 

nual capital stocks. The stock estimates 

e adjusted for pollution abatement expendi- 
res and then combined with the seasonally 
justed quarterly production indexes to 

rive quarterly capital-output ratios for 

2 whole period. Starting with the present 
olication, the production indexes for the 
froleum and Coal Industry are the gross out- 
[ rather than the gross domestic product 

ich are used for all other industries. It 
felt that the gross output index better 
flects the performance of the industry in 

2 light of significant price changes. (4) 


These ratios are expressed in the Statis- 
al Tables in constant 1971 dollars in order 
show the degree of capital intensity in 


The indexes of industrial production used 
are those published in Gross Domestic 


Product by Industry, Catalogue 61-213, 
and 61-005, Statistics Canada. 


Pour expliquer le mécanisme de la méthode de 
"1l'inventaire perpétuel", voici un exemple du pro- 
cessus réel du calcul. (Le tableau explicati£ I 
résume le processus de calcul.) Supposons que 
l'actif immobilisé de l'industrie demeure en pro- 
duction pendant 10 ans avant d'étre retiré. On 
commence par la premiére année et, aprés déflation, 
on accumule les dépenses d'investissement se rap- 
portant aux catégories de capital considérées pour 
une période de 10 ans. La dixiéme année, on ob- 
tient une mesure du stock brut des actifs immobili- 
sés de cette industrie. La onziéme année, on dé- 
duit les dépenses d'investissement de la premiére 
année du total cumulatif et on ajoute les achats 
d'actifs immobilisés au cours de la onziéme année. 
On procéde de la méme fagon pour toutes les années 
Suivantes. 


On regroupe dans les stocks bruts de capital 
les actifs immobilisés 4 leur valeur intégrale tant 
que ces actifs font partie du stock de capital. En 
d'autres termes, les déductions sur les investisse- 
ments bruts s'expliquent par le fait que les actifs 
en question ont cessé d'exister. On obtient un au- 
tre ensemble de mesures des stocks de capital en 
ajustant la valeur des actifs existants pour pren- 
dre en compte l'usure et l'obsolescence qu'ils su- 
bissent lors de leur durée de vie, et l'on appelle 
ces estimations stocks nets de Capital. On calcule 
les stocks nets de capital grace a une formule 
d'amortissement que l'on fait intervenir dans les 
estimations des stocks bruts. Le stock net est 
égal a la différence entre la valeur cumulative 
des investissements bruts antérieurs et la dépré- 
ciation accumulée. 


Les estimations trimestrielles de capital sont 
calculées d'aprés une interpolation linéaire des 
stocks annuels de capital. Ces estimations de 
stocks sont ajustées pour ternir compte des 
dépenses engagées au titre de la réduction de la 
pollution et ensuite combinées aux indices tri- 
mestriels désaisonnalisés de la production pour 
donner les coefficients de capital trimestriels 
pous l'ensemble de la période. A partir de la 
présente publication, 1l'indice de la production 
pour l'industrie des dérivés du pétrole et du 
charbon est l'indice de la production brute au 
lieu de celui du produit intérieur brut qui est 
utilisé dans les autres industries. En vue 
d'importants changements des prix, on croit que 
l'indice de la production brute soit plus 
représentatif de la performance de cette 
industrie(4). 


Dans les tableaux statistiques, ces coefficients 
sont exprimés en dollars constants de 1971 de facon 
a indiquer le degré d'intensité de capital des dif- 


(4) Les indices de la production industrielle uti- 


lisés ont été publiés dans Produit intérieur 


brut par industrie, n° 61-213 et 61-005 au 


catalogue, Statistique Canada. 


ng Ae 


the various industries. The minimum capital- férentes industries. Le coefficient de capital m 
output ratio during this period indicates the nimum au cours de cette période indique le sommet 
historical capacity peak. When we divide the historique de la capacité. Lorsqu'on divise les 

capital stocks series by the minimum capital- séries des stocks de capital par le coefficient d 
output ratio, we obtain a series of potential capital minimum, on obtient une série de la produ 
output. The annual capacity rates are ob- tion potentielle. Les taux d'utilisation de la | 
tained by applying the same technique to an- capacité annuels s'obtiennent en appliquant la mé 
nual series on production and capital stocks. méthode aux séries annuelles de la production et 


des stocks de capital. 


As the final step in this procedure, actual Enfin, les données réelles pour les indices de 
data for individual production indexes are production individuels sont exprimées en tant que 
expressed as a ratio of the potential output ratio des séries de la production potentielle en 
series in percentage form to obtain the index- pourcentage pour obtenir les indices de 1l'utilisa 
es of capacity utilization. tion de la capacité. 

We summarize the procedure of measuring the Nous pouvons résumer ainsi la marche 4 suivre 
capacity and operating rates in the following pour la mesure des taux d'utilisation de la capa- 
fashion: eité et d'activité: 

Let SU = jena @zlolicall SOEs Ele eas ie6 SOLt K. = stocks de capital au temps t, 
K K . 
let — = capacity capital-output ratio et soit os coefficient de capital de la capaci 
fe) fo) 

where K = fixed capital in benchmark ou K = capital fixe au cours de la période 

period(5) repére(5) 
and PS = capacity output in the same period, et P_ = production potentielle au cours de la mén 

période, 

let Pe = actual output at time t, soit Ls = production réelle au temps t, 
and CP. = estimated capacity output at et CP. = production potentielle prévue au temps | 

Gime iE. 

5 ik o IK 
MWe I. = Sl? 6 Allors#Ks ‘—S oF =sCPa. 
} nae t LF eres \e 

le P 

O fo) 
P rR: P el 
“t «x 100 = percentage of capacity utilized _t x 100 = pourcentage de la capacité utilisee 
CP. at time tse Ghat aisyethemcapacity CP. au temps t; c'est-a-dire le taux dina 

Wi lization rater lisation de la capacité. 

Of course, in subsequent periods, if a Bien entendu, lorsque l'on enregistre un coef 
lower capital-output ratio occurs, it is cient de capital plus bas, au cours des périodes 
adopted as the capacity ratio, and the entire qui suivent, on le considére comme étant le rati: 
series is adjusted accordingly. de capacité, et toute la série est ajustée en CO) 

séquence. | 

This formula was used to calculate the Cette formule a été utilisée pour calculer le 
manufacturing industry capacity utilization taux de l'utilisation de la capacité des industr 
rates shown in the Statistical Tables. The manufacturiéres présentés dans les tableaux aus 
indexes for durable, non-durable and total tiques. Les indices ont été calculés par agréga 
manufacturing were derived by aggregation, tion tant pour l'ensemble des industries manufac 
WIEN Ee : 2 , SSS ae 2 
(5) As noted previously, this benchmark period (5) Comme il a été mentionné auparavant, cette P 

is the time when the minimum capital- riode repére est le moment ou l'on a enregis | 


output ratio occured. le plus bas coefficient capital-production. 


EXT TABLE I. Example: Assumed Service Life = 10 Years = L 


ABLEAU EXPLICATIF I. Exemple: Durée de vie supposée de 10 ans = L 


Data on Deflator Constant Discards, Columns Gross Depreciation Net 


Net stock, 
current year 12 = dollar move (3)-(4) stock, Invest- column (8) 
dollar 1.000 gross fixed column (3) column (5) le K ment after 
gross fixed capital on 10 after eee ee Kn = vp columns cumulation 
capital formation years cumulation (3)-(7) 
formation columns 
Ch) = @) 
ear 
as Données Indice de Formation Retraits, Colonnes Stocks Dépréciation Investis- Stocks 
- sur la déflation = brute de descendre (3)-(4) bruts, sement net, 
formation 1.000 pour capital la colonne (3) colonne (5) re 2 net colonne (8) 
brute de l'année 12 fixe en de 10 ans aprés 2L oe z Rh —_ p colonnes aprés 
capital dollars cumul (3)-(7) cumul 
fixe en constants 
dollars colonnes 
courants (yy =) 
Q) (2) (3) (4) (5) (6) @) (3) (as 
ia K 
ue iP KO Nn 
l 17.6 772 22.8 22.8 22.8 Vii les) 22.8 
2 36.2 825 43.9 43.9 66.7 4.5 39.4 62.2 
3 20.4 Bebo f 23.8 BENS) 90.5 Us9) U5 ieo Ufsiontl 
+ ibys 855 17.9 17.9 108.4 9.9 38.0 86.1 
) Eos? - 868 PHA TDF Site PIES) 10.7 96.8 
) 27.2 +907 30.0 30.0 161.1 14.6 15.4 112.2 
i 35.0 - 928 Siow Bia, 198.8 18.0 eyo 131.9 
} 20.5 1907 Zale: Pil) 220.0 2059 52) evan? 
) 13.8 =979 14.1 14.1 234.1 2H - §.6 123.6 
) a0! 982 PLIES) a Aes 261.6 24.8 Zee 126.3 
PSY - 986 27.6 Pass 4.8 266.4 26.4 Wg? WG A) 
21.8 1.000 21.8 43.9 a 244.3 25ieo = Sie basic 
g the same weights as the 1971 Gross Do- turiéres que pour les industries des biens durables 
ic Product (6). et non durables a partir des mémes pondérations que 


celles pour du produit intérieur brut de SAL Cee 


he statistics presented here are only Ces chiffres représentent uniquement des ap- 
istical estimates and they are not operat- proximations et ne sont pas des coefficients de 
ratios based on either engineering mea- fonctionnement basés sur des mesures industrielles, 
Ss, such as productive machine hours, or comme les heures de production des machines, ni des 
ey results. résultats d'une enquéte. 
or the period prior to 1971 the data are (6) En ce qui concerne les années antérieures A 
ot available on a 1971 base. To obtain 1971, les données ne sont pas disponibles sur 
continuous record on a 1971 base, the la base 1971=100. Pour obtenir une continuité 
ndexes on a 1961 base were mechanically des données de ces années, les indices sur la 
ebased to 1971 by multiplying by 100.0 base 1961=100 furent convertis arithmétiquement 
nd dividing by the 1971 index value on a l'année de référence 1971 en les multipliant 
1961 base. An adjustment has been made par 100.0 et en divisant le produit obtenu par 
© the production indexes for Rubber and la valeur de l'indice de 1971 sur la base de 
lastics Products, and Miscellaneous Man- 1961=100. On a ajusté les indices de produc- 
facturing, based on the annual Real Do- tion de l'industrie du caoutchouc et des pro- 
estic Product Indexes, to capture the duits en matiére plastique, et des industries 
rend of the individual industries ac- manufacturiéres diverses, basés sur l'indice 
ording to the 1970 Standard Industrial annuel du produit intérieur réel de fagon a 
lassification, from 1961 to 1970. connaitre la tendance des industries selon la 


Classification des activités économiques de 
1970, pour la période de 1961 4 1970. 


SiG S 


Given the many conceptual and measurement Etant donné qu'il existe plusieurs problémes 
problems surrounding the notion of capacity relatifs A la notion du taux d'utilisation, il) 
utilization, the utilization rates shown here viendrait de noter que les taux d'utilisation p 
are indicative of trends and cycles in the bliés ne constituent pas des mesures exactes, m 
utilization of capital. The indicated level des statistiques indiquant les tendances et les 
is only a statistical approximation and should cycles d'utilisation du stock de capital fixe. | 
be viewed as such. For example, a rate of Par exemple> un taux de 100 % indique un haut n 
100% indicates a high level of capital utili- veau de l'utilisation de capital qui est consid 
zation which is considered a peak for the un sommet pendant la période observée. 


period observed. 


Statistical Tables Tableaux statistiques 
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FOOD AND BEVERAGES 


ALIMENTS ET BOISSONS 


ee ec ee ee a as a oe a er we we a a 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 62.2 3555.7 Pel 64.4 96.6 
‘iB 63.0 3610.0 oat 65.3 96.5 
jaya 65.7 3660.3 Zoe 66.2 99.2 
IV 6661 BT OES Fae We! Eel 98.5 
1962 I 66.4 3760.8 2.15 68.20 97 <6 
1s 67.9 2611.2 243 68.9 98.5 
[Tt 68.1 3861.6 BS 69.9 97.5 
1V 6Ge1 3912.0 Cpa 70.8 Gbc2 
1963 I 69.3 3962.5 217 Teleah 96.7 
i Oe 400702 Bec 72.5 $6.8 
Pat Bel 4052.0 2216 es 97.0 
lV eee 4096.6 Pai Ns 14.4 97.4 
1964 I EBS 4141.2 Pee URE) 99.2 
11 74.6 4188.0 ois 75.8 $8.5 
Ill 14.9 4234.9 2214 76.6 97.8 
IV 76.9 428 Vert aah Tie 99.3 
1965 I 76.8 4328.5 els sre) 98.1 
ihe lies 4379.26 eg T1922 96.3 
hal 78.4 4430.7 Doe 80.2 97.8 
IV 80.0 4481.8 Pole ale 98.7 
1966 I 80.6 4532.9 nhs 82.0 98.3 
ie 82.0 4590.5 Cag We) 83.0 96au 
Tas 82.6 4648.1 LAS 84.1 98.2 
IV 8404 470546 Dey 85.1 99.1 
} 
ise7 1 85.2 hoone eae We. Re. 98.9 | 
ie 86.8 4824.8 Papi OFea 99.4 
Nact 88.4 4886.5 2209 88.4 LOOe8 
IV 88.8 4948.1 Pale 89.5 99.2 
1968 I 89.2 5009.8 213 Oe 98.4 | 
1 88.7 5067.9 Pees Sieg 96.7 | 
IT 89.7 5126.1 216 Sang G6e.T7 
IV oa 5184.3 2.14 oo 97.8 
1969 1 92.0 5242.5 Pe 94.8 97.0 | 
II 91.8 5303.3 reaps 95.9 95.7 | 
T11 93.5 5364.1 2 ae 97.0 36.4 
IV Ue) 5424.9 ZAR oH Ti 96.0 
1970 I 95.3 5485.7 D We 99.2 96.0 
I] 94.3 5552.3 223 100.4 93.9 
Dart 96.2 5618.9 Pe LOl<é 94.6 
Iv S7.0 5685.5 222 102.29 94.3 | 
1971 Fe 97.8 5752.1 Oe 104.0 94.0 
on 99.1 5811.6 2eee LOS ei 94.3 : 
I Ol. 7 SET lel 2.19 106.2 95.8 


IV POr.3 5930.6 S222 107 33 94.4 


pT 


176 


177 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCTION 

END CES DIER WA 
PRODUCT IGN 
INDUSTRIELLE 


1971=100 


102.8 
105.3 
OD rent 
108.0 


107.8 
106.3 
108.8 
PITS 0 


10$.5 
108.5 
NOK S5 
105.0 


HOSS al 
106.2 
108.6 
109.4 


111.4 
NO ye 
WAS S 
114.0 


114.9 
115.4 
115.5 
PES 55 


DV663 
Wants 
Sie d 
118.4 


LS e7, 
118.9 
118.6 
Whe 3) 


WAG Ss 
122.0 
ILS 
11929 


b23765 
125.0 
125.8 
12305 


$ MILLIONS 


5990.1 
6048.7 
6107.3 
6165.9 


6224.6 
6297.0 
6365.5 
6442.0 


6514.5 
6586.2 
6658.0 
6729.8 


6801.7 
6852.5 
6903.4 
6954.3 


1005.2 
1043.9 
7082.7 
Hie LD 


7160.3 
7205.8 
1251.4 
7297.0 


734226 
7386.5 
7430.5 
147424 


7518.3 
157269 
T62726 
1682.2 


7736.29 
1799.4 
1862.0 
1924.5 


1987.1 
8035-8 
8084.5 
8133.2 
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FOOD AND BEVERAGES 


ALIMENTS ET BOISSONS 


CAPITAL— 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INOEX OF 
PORENT VAL 
OUTPUT 
PNDUGEM DER WA 
PRODUCT ION 
COWEN TVEEINE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'*UTILISATIGN 
DEM EARCAPAC INE 
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TOBACCO PRODUCTS 


TABACS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIG OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$971=10C0 $ MILLIONS 
1961 I i203 165.5 ingg die 0 93.8 
Pi (361 167.8 if2n 78.1 93.6 
aad 7323 170.0 1.29 7962 92.6 
IV aes 17224 1.30 80.3 91-3 
1962 I 75.8 D7 tks € 1.28 81.3 9832 
hi 74.9 BT Sire 1 1.30 81.5 91.9 
tat 7504 175.6 1.29 81.7 9252 
1V Tee 175.9 1428 81.9 92.9 
1963 I 78.8 176.3 ines 62% 1 96.0 
II Toco ea le25 8266 95.6 
pi: 78.6 1738.8 1.26 San2 9464 
IV Tie 5 180.0 1.29 83.8 92.5 
1964 I 71407 ioi<2 1.35 84.4 88.6 
ie 8061 Liege. 1 La2s 851 94.2 
Ill 85.8 184.3 Lea 65.8 100.0 
IV 84.5 185.8 1222 86.5 97.7 
1965 I Sa. 187.3 jhe are G7 2 94¢2 
II 84.6 185.9 12a 88.4 95.7 
det 85.5 192.6 1625 89.7 95.4 
IV 86.1 195.2 1426 90.9 94.7 
1966 I 89.2 197.9 423 921 96.8 
II 84.9 201 1 1241 93.6 90.7 
is 8522 204-3 1.33 95.1 89.6 | 
IV G0.5 20764 lg27 9646 93.7 | 
| 
1967 I 93.6 210.6 iee25 98.0 95.5 | 
II 3.4 213.8 le27 99.5 9328 | 
III Goal 227.1 ee w | 105%, 1 Silvan 
IV 90.5 220.2 1.35 102.5 88.3 
1968 I 89.7 223.3 1.38 104.0 86.3 | 
iC 89.1 22620 L541 105.2 Saeha 
Til 89.9 228.8 in4l 106.5 84.4 
IV 92.6 231.5 1.38 107.8 Beak 
1969 I 94.6 92453 1537 109%.1 86.7 
Li $3.1 236.2 1f42 110.0 84.7 
PEt 92.4 238.) 1.43 110.8 8344 
IV 93.7 240.0 1642 11057 83.9 
1970 I 96.7 242.0 1.39 1125.7 85.8 
Ii 100.2 24367 1.35 113.5 88.3 
6G: 98.2 245.5 1-39 17423 85.9 
IV tozed a7 <2 1.34 14 56.1 88.7 
Wty od 9566 249.0 1.44 11508 82.6 : 
II 98.9 250.3 1.40 116.4 85.0 
oe 101.4 251 <7 1o37 Lite 86.7 


977 


978 


781 


INDEX OF 


INOUSTRIAL 
PRODUCTION 


INDICE DE LA 
PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 


1971=100 


Wiad 
103.7 
105.8 
104.9 


164.8 
104.1 
106.2 
106.6 


V2 
Nahe 
LOS es 
112.1 


110.5 
166.$ 
110.8 
| i yd 


111.4 
LoS 
LOS suff 
102.95 


112.4 
110.8 
110.5 
118.1 


114.7 
108.6 
hile. 
113.4 


Leb) Gz 
117.9 
Ihab ing. 
Noe 


Wy ABO) 
117.6 
120.8 
LAG, 


112.8 
116.8 
130.4 
124.9 


STOCK DIE 
CAPITAL 
BRUT 


$ MILLIONS 


254.3 
254.6 
254.9 
PBIB ID 


BSS) cys) 
Zire D 
2p De) 
Zp de 


25566 
BSI 0) 
262.4 
Zoe d 


269.4 
271.4 
2135 
27564 


27724 
27762 
277.1 
276.9 


276.7 
27728 
278.9 
219.9 


280.9 
282.0 
ANS) S17 
284.3 


285.5 
286.9 
288.3 
289.7 


AM ioot 
A265 
294.0 
29564 


Zoe 9 
297.29 
299.0 
300.1 
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TOBACCG PRODUCTS 


TABACS 


CAPITAL— 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAP TEVA 


INDEX OF CAPACITY 

POTENTIAL UTILIZATION 

OUTPUT RATE 
INDICE, DE LA T AUX 


PRODUCT ION D'UTILISATION 


DE LA\CAPACITE 


118.4 86.8 
SL yS) 87.5 
118.6 89.2 
GS. 88.3 
118.9 88.1 
118.9 87.5 
118.9 89.3 
118.9 89.6 
119.0 94.2 
120.6 D365 
Ui 2 89.5 
123.8 90.6 
125.4 38.1 
126.3 84.6 
127.3 87.1 
128.2 88.3 
NZ yas 86.3 
129.0 87.5 
128.9 65.1 
128.5 UIo§) 
128.8 87.3 
T2963 Sh BG ih 
129.8 85.1 
130.2 GO? 
130.7 57.7 
IS) We 82.8 
131.8 84.6 
13) aes 3} Sd If 
132.9 86.7 
15333 <'5 88.3 
134.2 87.4 
134.8 85.5 
135.5 8929 
1367.1 86.4 
136.8 88.3 
UAT oD 8820 
Le Si yrar2 81-6 
138.6 84.3 
Oren! 9367 
139.6 89.4 
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RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAQUTCHGUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


Sa ee a a es a ee oe we we eS 8 OS ee 
ee ae ee ser raat Se epee aS Say A Se SDE ND NS ES SO NS SN SE, <A SED, SES SSS = 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 35.0 459.3 2243 64.9 54.0 
Il 36.9 462.9 233 6504 56.4 
Pit 39.9 466.6 PEVT 65.9 60.5 
IV 43.9 470.3 1.99 66.4 66.1 
1962 I 4561 474.0 1.95 66.9 6724 
II 50.4 475.5 1.75 Glee 75.0 
Pit 53.4 QT al 1.66 6724 7952 
IV 5204 478.7 1.69 67.6 T7s5 
1963 I 54.1 48023 1.65 67.8 79.7 
II 54.3 483.9 1.65 68.3 1984 
Pri 50.7 487.6 LETs 68.9 73.6 
IV G2 ei 491.3 Pers 69.4 T5St 
1964 I 58.C 495.0 1.58 69.29 83.0 
II 59.6 50i.8 1256 70.9 84.1 
111 56.4 508.6 1.67 TLse 78.5 
IV 58.7 515.5 1.63 T2228 80.6 
1965 I 55.8 5224 1.62 PS 28 Sse 
ti Grol 530.4 1.61 74.9 816 
rT bY 538.5 1.63 76.1 80.5 
IV 66.6 546.6 Prs2 TE a2 86.3 
1966 I a8 554.7 1.43 78.3 91.6 
II Tree 569.5 Ps47 80.4 89.3 
1g 68.8 584.3 1.57 82.5 83.4 
IV Tet 599.2 T3557 84.6 83.5 
1967 I 7206 614.1 PS57 86.7 SIT 
II 7526 621.8 Pis2 87.8 86.1 
TTI 84.1 629.6 1.39 88.9 94.6 
IV 79.0 637.3 1.50 90.0 STIS 
1968 I oVer 645.0 Peat Orey 100.0 
re 79.0 655.0 1.54 92.5 85.4 
II! 78.2 665.0 1.58 93.9 83.3 
IV Siar 674.9 1.43 95.3 92.0 
1969 I 91.6 684.9 ré39 S627 94.7 
II 93.2 701.5 1.40 99.1 94.1 
III 90.8 TEST Veat 101.4 89.5 | 
IV 95.2 F3%e7 1.43 103.8 91.7 
1970 I 95.7 TSle4 1.46 106.1 90.2 
TI 91.9 766.0 1.55 Toga 84.9 
III 98.0 780.7 1.48 PTroO<3 88.9 
lV Wiggs 795.3 162 ¥I2~3 stez 
1971 I 93.1 809.9 T261 114.4 81.4 
ti 98.2 834.8 1.58 1 
+ hte Treg 83.3 | 
° 859.7 1.52 T2124 86.2 


IV 105.0 884.5 Te56 12489 84.1 | 


OTs 


RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAGUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
| INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
| PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PROOUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

) 1971=100 $ MILLIONS 

1972 I 107.2 909.4 1.57 128.4 83.5 

lI 116.9 927.4 1.47 Leds 0 89.2 

III 115.3 945.5 1.52 133.5 86.3 

IV 118.6 963.5 aia 136.1 OTe 

1973 I 126.2 981.5 1.44 138.6 91.1 

lI 125.8 1008.2 1.49 142.3 88.4 

Pit 134.5 1034.9 1.42 146.1 9268 

IV 137.3 HOGM< 7 1.43 149.9 91.6 

1974 I 138.2 1088.6 1.46 153.7 89.9 

{I 134.5 1210.6 1.53 156.9 85.8 

tai 128.4 Perce ae | 1.64 160.0 80.3 

IV 130.4 1155.4 1.64 6S. 1 79.9 

75 «I 127.5 77.7 ties Fd 1WaGee Went 

| II 119.6 1192.0 1.85 168.3 leet 

11} 119.0 1206.3 1.88 170.4 69.9 

IV 123.2 b220.7 1.84 heoee Vie5 

976 I 128.4 123521 1.78 174.4 73.6 

| Ti 136.2 1243.3 1.69 175.06 ie 

eu! 140.6 1251.6 1.65 176.7 79.5 

IV 140.0 1259.7 1 177.9 78.7 

Oa 7 I 145.3 1267.8 Ly 62 1791.0 81e2 

Il 145.3 127568 1.63 180.2 80.6 

ria NS ge 1283.8 Ae 181.3 Ble 

Iv 142% 1291.8 1oe69 182.4 T7209 

978 I 144.6 1299.9 107 183.6 78.8 

at 162.1 1306.5 1.59 184.5 8204 

Pit 155.2 113.2 1.57 185.4 Sour 

IV 166.7 1319.9 1.47 186.4 89.4 

979 «I 170.9 1326.6 1.44 187.3 Sie2 

| IJ hvéc4 1338.7 ied 189.0 93.2 

ras 178.2 1350.8 atsl 190.8 93.4 

| IV 168.4 1362.9 1.50 192.5 87.5 

980 I 160.8 1375.0 1.59 194.2 82.8 

) II 151.8 1385.1 1.69 195.6 TG 

ee 148.4 1395.2 ele PA 197.0 75.3 

IV 152.0 1405.3 ral 198.5 76.6 

981 I 15251 1415.4 he 7i2 199.9 761 

II 161.6 P427-9 1.64 20156 80.1 

epi 164.S 1440.5 es 6i2 203.4 Cicer 


IV 146.4 1453.0 1.84 205.2 71.3 
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LEATHER 
CUIR 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION : 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
ger 3 Ghee 15626 1e0% 99.2 B7e3 
II 89.5 156.5 1.00 55.2 90.2 
11] jie 166.5 0.98 99.2 91.9 
IV 92.9 156.4 Osa? 99.1 oa 7% 
1922. $2.9 156 34 OT 99.1 93.7 
tI 64.3 Gy el 0.95 99.1 952 
111 93.2 soe? 0.96 99.0 S41 
1V $1.8 ayaa 0.98 98.9 92.8 
toca) af 93.3 WG oi 0.96 98.9 o4a4 
1] 92.8 [56.3 0.97 99.1 93.7 
ii 92.0 56.5 0.98 99.2 92.8 
IV ea.5 SGU 0.94 99.3 96.2 
loace uf 96.9 156.9 0.93 99.4 97.4 
11 96.9 57.0 0.93 99.5 9744 
TUl $7.4 157.2 0.93 99.6 97.8 
IV ence 15723 1.93 go7 96.9 
1965 3 98.4 Us7 5 0.92 99.8 98.6 
II 96.7 57.7 0.94 99.9 96.8 
111 98.0 157<9 0.92 100.1 97.9 
1V Togs2 158.1 0.90 100.2 10020 
1966 =I 99.5 158.4 0.91 100.4 99.1 
II 100.8 SS. 5 0.91 Tol ci 99.7 
tii 97.8 160.7 0.94 101.8 96.0 
IV $9.1 (61.9 0.94 102.6 96.8 | 
1967 7 96.0 i631 0.97 6354 92.9 | 
1} 54.8 163-9 0.99 103.9 CH. 
III S604 164.8 0.98 i dal 9223 
1V 99.1 NGS 7 0.96 105.0 94.4 
i966 1 100.9 166.7 0.95 i527 95.5 | 
II 103.5 67.9 0.93 106.4 7.9 
III 100.9 eS 61 0.96 blog fate 9461 
IV 103.7 17002 0.94 107.9 96. i 
1960 it 105.4 7.4 0.93 108.6 a7 aa 
II 10557 17728 0.94 109.5 96.5 
fit 10351 ur a.2 0.97 110.4 93.4 
1V 95.7 75.5 1.05 fil <2 86.0 
1970 +I Soe ne zo 1.006 vio. 85.2 | 
II 93.7 B77. 6 1.09 Weed 8402 | 
III 97.5 178.3 1.05 113.0 B62 } 
1V 99.1 178.9 1.04 113.4 8724 
1971 «I 100.2 179.6 1203 Weer 88.1 
96.6 180.4 {07 ti 84.5 | 
ITI 99.7 16703 1.04 114.9 86.8 : 
IV 102.2 TB 2c 1.02 ifs 4 88.6 | 


1973 


2 
978 


979 


981 


-———- — 


INDICE DE LA 
PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 


rt a a a ee 


1971=100 


S7.8 
94.1 
99.0 
94.4 


100.1 
98.0 
SIAL 

102.1 


104.0 
104.5 
100.8 

98.6 


99.4% 
$8.9 
10C.7 
105.6 


107.6 
108.5 
104.2 
103.6 


100.9 
$6.5 
TEI T 
O3ia5 


101.8 
108.9 
104.1 
112.8 


PPL e2 
Aas 
14163 
106.5 


107.C 
110.4 
Liiv3'e-2 
110.1 


121.7 
119.1 
116.1 
117.6 


CAPITAL 


$ MILLIGNS 


183.0 
185.5 
188.0 
190.4 


192.8 
194.1 
E9565 
196.8 


198.2 
19959 
201.7 
203.5 


Z0Dre3 
206.7 
208.1 
209.5 


211.0 
211.7 
22.5 
213.2 


214.0 
214.5 
2k 
215.5 


216.0 
21622 
216.5 
216.6 


216.8 
216.9 
Zilvitie) 1! 
217.22 


ANTS} 
218.4 
ZEUS 65 
220-6 


221.7 
iLieiaD 
222-9 
22324 


ES) 


LEATHER 


nn eer wn nr = ee ee Sr ae a at eee ca see es <a om ts pi ies gan orp ns ges ges as 
Y 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCTION 


CAPITAL- 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF CAPACITY 
POTENTIAL UTILIZATION 
OUTPUT RATE 
INCICE DE LA T AUX 
PRODUCTION D*UTILISATION 
POUMENT TELE DE LA CAPACITE 
116.0 84.3 
eS 80.1 
FALSE 83.1 
120.6 T1802 
122.0 82.1 
122.8 U8 
E23 6% 80.1 
124.5 82.0 
125.6 82.8 
E200 82.5 
127.8 78.9 
129.0 71624 
130.0 1664 
130.9 1505 
131.8 1624 
1 26 1926 
133.6 80.5 
134.1 81.2 
134.6 T1724 
135.0 16.7 
£35—5 1464 
WE) 71.0 
136.2 FOZ 
136.5 68.5 
136.8 1444 
136.9 UD ats 
Sit ol Un ©) 
Bind 82.2 
37 23 81.0 
137.4 81.7 
137.5 80.9 
137.6 T1724 
i376 (0S U0 
138.3 19.28 
139.0 81.4 
SIS 7/ 78.8 
140.4 86.7 
140.8 84.6 
141.2 82.2 
841.5 82.7 


20 


TEXTILE 
TEXTILES 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY | 
INDUSTRIAL CAPITAL CUTPUT POTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCTION STOCK RATIO QUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 49.0 1365.6 4.25 91.5 53.5 
i 50.8 1362.9 4.09 91.3 55.6 
Pit 53.5 1360.3 3.88 S52 58.7 
IV 54.7 1357.7 37476 91.0 60% 
1962 I 55.7 1355.1 271 90.8 613 
II 57.2 1357.5 3.62 91.0 62.9 
iy 59.3 1360.0 3.50 aie l 65.1 
IV 53.9 1362.5 B53 oi 3 64.5 
1963 I 59.8 1365.0 3.48 91.5 65.4 
1c 62.1 1373.9 BeB7 Gok 67.5 
LEI 64.1 1382.9 329 S257 6922 
IV 66.3 1391.9 Bez. 0 93.3 TIS 
1964 I 68.0 1400.9 3.14 93.9 L2se) 
Il LO 1 1422. 7 3.09 95.3 73.5 
1 it 70.7 1444.5 Beal 2 96.8 73.0 
IV 6S. 3 1466.3 3123 98.3 70.5 
1965 I 70.5 1488.1 Sie 2 SIE R/ 1047 
iat Tie 9 1513.6 3.25 101.4 69.9 
ra 74.5 1539.1 3.15 vos. 1 T2282 
IV 13'S 1564.5 3.23 104.8 70.5 
1966 I 74.5 1590.0 3.25 106.5 69.9 
II 71.4 1609.3 3.44 howe 3 6602 
Ten The 8 1628.6 3246 109.1 65.8 
IV 75.3 1647.9 30134 naar ban2 
1967 I (aie T 1667.3 3.45 Pile 7 66.0 | 
ja 74.3 1678.8 3.44 e285 66.0 | 
LPI Woe O 1690.3 3.39 113..3 67s 
IV Tis 6 1701.6 3134 ie 0 68en 
Hose yet 78.9 ate eae 23 1 114.8 6807 | 
TI 81.5 1723.7 3132.2 115.5 70.6 | 
BET 85.6 1734.4 3.09 Tis. 2 Teel 
IV 89.9 1745.1 2.96 116.9 76.9 
1969 I 94.0 1755.8 2.85 lelaveetd) 79.9 
Ri 98.1 Ute. 2 BEATS i 88 8226 | 
IPT 96.3 1788.7 2.83 119.9 80.3 
IV 92.8 1805.1 BIg7 1210 76.7 
LS70 41 Cheer, 1821.5 3403 22.1 T5l 
II 18 1836.2 3.'07 123.0 Tase 
III 89.8 1850.9 4 124.0 Tiss 
IV 93.0 1865.6 31.06 125.0 i Agree | 
1971 I S6.1 1880.4 2.98 125.9 76.3 
II o7.4 1888.9 96 12625 77.0 
Lit 101.0 1897.4 2.86 rhea gt 79.5 


IV 105.4 se helsyesie) 2-76 127.6 82.6 


oa? 


978 


181 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUC TION 

ENDICE DE LA 
PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 


1971=100 


107.4 
Was Te 
114.1 
118.4 


118.8 
ILS) 5 35 
118.0 
120.7 


120.23 
NI G2 
MIS 52 
107.0 


105.2 
HOW ar! 
112.8 
117.8 


114.9 
ete 
113.4 
25 


115.7 
VZae2 
121.8 
ZS ii 


123.4 
126.2 
2D ie 
DSilis 2 


134.7 
136.6 
IBS 755) 
132.0 


NASa3} 
124.5 
127.7 
S251 


US Zot, 
140.1 
133 ;e2 
123.8 


CAPITAL 


$ MILLIGNS 


1914.4 
TSi20'65 
OZ iGlow( 
1932.8 


1938.9 
1948.0 
WITS ak 
1966.1 


BOT Dye k 
1986.0 
1956.9 
200728 


2018.8 
2029.6 
2040.5 
2051.4 


2062.4 
2068.8 
2075.3 
2081.7 


2088.2 
2082.6 
ZOMaTicoel 
2071.5 


2065-9 
2064.4 
2062.9 
2061.5 


2060.1 
2062.1 
2064.2 
206661 


2068.1 
ZO) ARS 
2076.5 
2080.7 


2085.0 
2091.4 
2097.8 
2104.2 


2 


oT BOOTHE 


TEXTILES 


CAPITAL- 
OUTPUT 
RATIO 
COERRIGVENT 
DE 
CAPITAL 


Oa Tee ae a a a a a a a Fe a a re a at a ne es --——e——e eS 


INDEX OF 
POTENTIAL 
OUTPUT 
ENOUCE DE LA 
PRODUCT ION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


Be 


KNITTING MILLS 


BONNETERIE 


— eee ee ae ee ee ce ee eee ae ee na a SS ey A Se EE SS SY ST SD, SS OE SS ES OSES OES NS eee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCTION STOCK RATIC OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRCDUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I Gaee ra. 9 Fap5 83.0 57.3 
II 48.7 175.0 02 83.5 58.3 
Lia 5C.0 176.2 1.98 64.1 59.4 
1V 51.1 W773 1.95 84.6 60.4 
1962 I bel 178.5 192 8522 Gil 
II 52.8 179.4 1.91 85.6 61.6 
Ty 54.3 180.4 T6372 B61 63.0 
1V 55.2 Vee 1.84 86.6 63.8 
1963 I 57.8 yoo2 Veatiz 87.0 6604 
II 6007 184.1 TiC 87.9 6902 
Trt 61.3 186.0 1.70 88.8 69.9 
1V 6447 187.8 etek 89.7 68.8 
1964 I 62.6 U8S.7 ATC 90.6 69.1 
11 64.9 191.6 1.66 91.5 Ved 
Ill 65.0 119346 1.67 9224 70.3 
IV 6551 195.6 1.69 93.4 69.7 
1965 I 66.2 197.6 1.68 94.3 T0v2 
11 66.3 199.4 1.69 95.2 6926 
[1% 67.6 M12 TG Goel 70.4 
IV 65.7 20249 1.66 96.9 70.9 
1966 I Seg 204-6 1.65 ea W144 
Tt 68.1 206% 4 hey (6 98.5 69.1 
III 61-7 20853 rh oe A 99.4 6a. 
IV 67.2 20s 1 Pott 100.3 67.0 
1967 I 65.7 Zi 2.0 eee | DON 64.9 } 
I 67.0 Ale 7, PesTiz (P6121 66.3 
[it 67.9 A165 Paks 101.0 67.2 
IV 69.3 Bas 1 poo At 100.8 68.8 
1968 I 73.5 210.8 Peél 100.6 732.6 
11 77.5 210.9 P53 100.7 7755 
III 80.8 24440 47 100.7 80.2 
lV 83.8 2192.0 1.41 100.7 83.8 
196S I 83.5 2110 1.42 100.7 82.9 
II 85.8 Zi2.9 529 DO16 84.4 
III 87.3 214.9 1.38 102.6 85.1 
IV 87.9 G1628 1.38 103.5 84.9 
1970 I 90.4 BaF 1.36 104.4 86.6 
II 89.3 ergs6 sete 104.9 8561 
Tis 90.1 e2120 Po36 105.5 85.4 
IV 94.0 Z22s1 1.33 106.0 88.7 
1971 I 93.8 9253 1.34 106.6 88.0 
1 94.3 224.1 eS UOTE AKG) 88.1 } 
III 104.4 2255.0 1228 107.4 S7azZ 
IV 107.8 225.8 1215 107.8 100.0 | 


978 


181 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCTIGN 


MINDAG ES Dice Lah 
PRGOUCTION 
INDUSTRIELLE 


1971=100 


98.1 
105.8 
109.5 
108.9 


110.4 
LILIES Th 
Shaka £0, 
TES 


LoS 
108.2 
105.3 
101.2 


DOB we 
107.8 
106.1 
110.C 


105.0 
108.5 
OBS Tf 
$8.8 


101.0 

GTel 
101.1 
102.0 


101.0 
106.1 
105.5 
106.7 


110.7 
116.1 
111.9 
112.4 


112.1 
LET 3 
116.0 
114.9 


111.4 
Peel: 
111.8 
102.0 


CAPITAL 


$ MILLIONS 


226.7 
ZEN 5S 
BOOS, 
ZOoeI2 


238.1 
24028 
243.6 
24624 


249.3 
250-5 
251.8 
253.0 


254.2 
2532.4 
ZOCreN 
BING’ 


251.2 
251.0 
250.9 
250.8 


250.7 
250.1 
249.5 
248.8 


248.2 
247.6 
247.21 
24624 


245.8 
245.8 
245.8 
24528 


245.29 
245.9 
246.0 
246.0 


246.1 
245.6 
245.2 
244.7 


23 


KNITTING MILLS 


BONNETERIE 


CAPITAL- 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
PCTENTIAL 
OUTPUT 
INCICE DE LA 
PRCOUCTION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


24 


CLOTHING 
VETEMENTS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY | 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION ' 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I ioe 249.1 0.57 118.9 GOT 
II T3eT 249.9 0.56 119.2 61.8 
Tot 74.9 250.8 0.55 179%7 62.6 
IV 75.6 P51. 7 0.55 120.1 62.9 
1962 I (erat 25226 0.54 120.5 63.6 
i TT.2 25326 0.54 121.0 63.8 
Tit 78.6 254.6 0.54 1145 64.7 
1V Tease 25526 0.54 12°20 64-1 
1963 I Viel 25626 0.53 12264 Ae 
sil ahaa 258.1 0.53 123.2 65.9 
sy dt eis 25926 0.52 123.9 66.1 
IV Bae3 xara | 0.52 124.6 66.9 
1964 I 85.3 262.7 0-51 125.4 68.0 
11 84.7 PeGeT 0.52 126.3 61st 
1 85.3 266-8 0.52 127.3 67.20 
IV 86.7 268.8 0.51 128.3 676 
1965 I 86.9 270.9 O52 129.3 STI 
it aTe2 OT3.7 0.52 130.6 66.8 
ITI 88.5 276.5 0.52 r1A9 67.1 
IV 90.6 P19. 1 0.51 133.2 68.0 
1966 I 90.1 281.8 0.52 134.5 6740 
iy 91.0 28322 0.51 135.1 67.3 
ITI 92.0 284.6 0.51 135.8 OTe % 
IV 90.6 286-0 0.52 1367.5 66.4 
| 
1967 ~‘'I 89.8 287.5 0.53 Y37%2 65.5 
II 89.6 287.5 0.53 1372 65.3 
PT 88.8 28725 0.54 137212 64.7 
IV 89.6 287.6 0.53 137.2 65.3 
1968 I 91.5 287.7 0.52 137.3 66.7 
II 93.5 287.7 0.51 137%~3 68.1 
rat 92.9 287.7 0.51 P3743 OT. 
IV 92.9 28726 0.51 his w ga 6767 
1969 I 93.6 287.6 ost 1372.2 68.2 
13 94.6 288.1 0.50 137.5 68.8 
Ill 94.7 288.6 0.50 ToT 68.8 
IV 94.3 289.0 0.51 137.9 68.4 
1970 I 94.7 289.5 0541 138.1 68.6 
II $3.3 288.3 0.51 137.6 67.8 
111 92.9 287.2 0.51 137.0 67.8 
IV 95.7 285.9 0.49 136.4 702 
1971 I 99.0 28467 0.48 135.8 To, 
II ay A | 27924 0.47 133.3 73.3 
DET 100.7 274.2 0.45 130.8 77.0 


IV 102.2 268.9 0-44 128.3 79.7 


0 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCT ION 


1976 
977 


978 


781 


ENDICE DE LA 
PRGOUCTION 
INDUSTRIELLE 


ee see ee ee nS PS SS ee SO, SD SD oe ey ae oes ao cin <a aoe ey Se ees ene cen ee esp es SSO OO ee = = = = 


1971=100 


106.9 
105.5 
1C7.8 
111.4 


108.4 
115.1 
117.4 
116.8 


113.9 
115.7 
WIN AS2 
114.9 


NIN BGS) 
114.4 
116.8 
124.7 


128.2 
126.6 
124.1 
118.4 


119.6 
120.3 
118.1 
MIL 


120.9 
120.6 
126.3 
NESUOS 


137.0 
L3Ge.3 
LESS S 
WAS) 


120.1 
NWI 
23 rent) 
121.2 


120.6 
119.3 
122.0 
113.0 


CAPITAL 


$ MILLIONS 


263.7 
264.7 
26528 
266.9 


268.0 
ZS 
274.1 
ZUUot 


280.2 
281.2 
282.2 
ZAKS) Sir Mh 


284.21 
282.7 
ZBNreS 
ZUS5S 


278.5 
279.8 
281.2 
282.5 


283.8 
284.1 
284.5 
284.8 


28562 
286-5 
287.8 
289.20 


290.3 
291.7 
29362 
294.7 


29662 
29724 
298.6 
299.8 


301.1 
302.1 
303.2 
304.1 


25 


CLOTHING 


VETEMENTS 


CAPITAL- 
OUTPUT 
RATIC 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
POTENTIAL 
OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D*UTILI SATION 
DE LA CAPACITE 


WOOD 
BOIS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 6C.S Wo 2 50 2eb8 al at 84.9 
Ii 64.2 $115.2 2.09 72.6 88.5 
105 66.9 1128.4 2.03 7304 Sil ah 
IV 65.0 1141.6 Pati Tce 87-5 
1962 I 66.3 1154.8 2eV0 75 oe 88.2 
11 68.7 1164.5 2.04 75.8 90.7 
Hit ep aeea| Lh74.2 1.99 7604 93.0 
lV Wl ae $205.8 2560 Tat 30 92-4 
1$63 I 73<¢ 1193.5 1.97 Tf RT 94.0 
II 73.0 1204.7 1.99 78.4 93.1 
lit 74.8 T2160 1.96 VD aol 94.5 
IV 7504 Pace 1.96 79.9 94.4 
1S64 I 8C.6 1238.5 1.85 80.6 100.0 
II rege 1254.0 1.96 81.6 94.4 
Eat 8204 1269.6 1.85 G2 ab 99.7 
IV 8d wo 1285.2 1.89 83.6 97.9 
1965 I 80.8 1300.9 1.94 84.7 95.4 
i 61.0 1322.1 1.96 86.0 94.1 
Ill 83.6 1343.3 1.93 8764 95.6 
IV 8606 1364.5 1.90 88.8 97.5 
1966 I 83.3 1385.7 2.00 Si0.iZ G2 ae 
IT 86.0 1403.7 1.96 91.4 94.1 
tig 85.5 PAT oil 2.00 92.5 92.4 
IV 84.5 1439.7 2-04 93.7 90-6 | 
1967 I 86.9 1457.7 2202 94.9 91.6 | 
ie 86.9 1463.5 2203 95.2 Slez 
ew! 88.0 1465.4 2301 95.6 92.0 
IV 83.5 1475.3 yale 96.0 87.0 
1968 I 82.6 1481.2 2026 96.4 85.7 
Il 87.6 1498.8 2-06 97.5 89.8 
II] 90.5 1516.4 2202 98.7 91.7 
IV 95.6 1533.9 1.93 99.8 95.8 
1969 I coi lpar 1551.5 2.04 101.0 90.5 
Li 96.6 1591.3 1.98 103.6 93.3 
III 92.5 1631.2 dee 106.2 Bifott 
lV 93.8 TE7 a 2eV4 108.8 86.3 
1970 I 93.5 Pei 0 Per £11.38 84.0 
1 85.4 1745.2 2.46 113.6 TS ee 
1 89.0 t7S.4 2541 £15.28 76.9 
1V 92.6 fe13.5 F536 118.0 78.5 | 
1971 I 90.8 1847.7 2644 120.3 75.6 
II 98.2 1880.5 2.30 122.2 80.4 
III Los. 1913.3 2.19 124.3 84.5 
1V 106.4 1 ji f 
: 946.1 220 126.5 84.1 | 


WOOD 
| ROIS 
| INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INOLSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
| 
| 1971=100 $ MILLIONS 
lie72 1 104.0 1979.0 2eiZ9 128.7 80.8 
| If 101.1 ROA?.2 vie 130.8 Tt 
| Islet 104.5 204364 23.35 1821.9 7806 
| IV 114.8 2075.5 my, 135.0 85.0 
4973 I rib ae AVOTIeut sis iB70 86.0 
| II WT. 2158.1 oh 140.3 83.7 
III 120.7 2208.5 Pi20 143.5 84.1 
| IV 125.5 2258.8 We 146.8 85.5 
974 «OO 1B0n4 2309.2 Cane 150.0 86.9 
| II 124.7 2360.8 Dey, 153.3 s1he3 
| III ites 240 2%5 2.50 156% 7 TH00 
| IV 104.5 246451 2.83 160.0 65.3 
ho75 oI Oe 7 251547 De Sat 163.5 6a 
II 110.5 255763 P78 L662 66.5 
| Ill 100.7 2598.9 Bh 168.9 59.6 
| IV 118.1 DEAL A pee pars 68.8 
L976 12386 2681.9 2.60 T4238 iba 
II 131.5 271285 OF 4B wena T406 
uit 1pS% 6 2TH Aa eevee ne 
IV 18626 2TTBS7 ts 180.3 76.9 
VOT I 142.8 2804.3 ge sie 1263 78.3 
| II 1363.2 282767 2149 183.8 oe 
| III 141.5 2851.2 ha 185.3 TOR 
IV 142.7 267446 2342 186.8 TEs 4 
(997s 1 140.4 2898.0 22.48 BBLS Tas 
| II 1462.6 293004 oR a 190.5 T6071 
III 14722 2962.8 28 4p HO286 76.5 
1V 14927 2995.2 2, 450 194.7 76.9 
: Ca 143.4 3027.7 2.54 196.8 72.9 
II 150.8 3070-1 2245 199.5 75.6 
| 6a 14724 31235 22.5% 20eks 72.9 
IV 143.0 3154.9 2.65 205.0 6957, 
i980 iI 144.4 B1s7es 2,66 207.8 69.5 
11 137.0 323405 2B4 21062 Sone 
III 1392S 329147 2.81 21206 65.8 
IV 4b sh 3308.9 Dh Te 21524 6824 
i981 151.3 994652 yim ri Be 6926 
ie 150.8 3380.7 2.69 219%47 6Ree 
1It 106.3 3415.3 Bae 222%0 47.9 


IV 126.8 3449.8 Brei2it 22422 5646 
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FURNITURE ANC FIXTURES 


MEUBLES EmsACCESSOIRES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY , 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE CE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 55.5 190.4 0.98 79.3 40-6 
Ti 58.0 Po 1.2 0.94 79.6 72.9 
Ta 59.7 192.0 0.92 79.9 W4.0 
IV 60.5 1O2 6% Oar 80.2 7544 
1962 I 61.1 193.5 0.91 80.6 75.8 
Tat 62x28 192.2 0.89 80.4 bi.3 
111 63.2 193.0 0.87 80.3 Ua k 
IV 63.5 192.8 0.86 80.3 79.6 
1963 I 6522 192.6 0.84 80.2 81.3 
II 65.9 193.2 0.84 80.4 82.0 
| a 68.0 193.7, 0.81 80.6 84.3 
IV 65.0 194.2 0.81 80.8 85.3 
1964 I 7004 194.8 0.79 Sick 86.8 
i eee 195.9 0.78 81.6 87.5 
1a Toee TO tel 0.78 sant 88.0 
IV 7526 198.3 0.76 82.6 90.8 
1965 I 78.6 199.5 0.73 83.1 94.6 
@! 81.2 203-8 Care”. 84.8 9526 
Ill 82.7 208.1 OA 86.6 95.5 
IV 86.1 PAIS fe fal 88.5 97.3 
1966 I 90.3 216.9 0.69 90.3 100.0 
II G22 222.5 0.695 92.6 99.5 
i? 94.0 22602 0.69 95.0 98.9 
IV S4.C 233.9 O71 97.4 96.5 | 
Lone 93.8 239.6 0.73 99.8 94.0 | 
it 94.8 244.2 0.74 FOL <7 93.2 | 
Lil 95.2 248.9 0.75 103.6 91.9 
lV 94.1 25326 Orantat 105.6 89.1 
1968 I 95.5 258.3 Ort, 107.5 88.8 
II 96.8 263-5 0.78 109.7 8862 
ig 97.3 268.8 Ow79 TERS 86.9 
IV 99.4 274.0 0.79 124.1 STe2 
1969 I 101.7, 279.3 O.7S 116.3 8725 
I] 102.4 280.9 0.78 bIG.9 87.6 
III 103.5 282.5 0.78 17.6 88.0 
IV 103.4 284.2 0.79 118.3 87.4 
1970 I 100.3 285.9 (VASA LIAO 8403 
ih 95.0 289.5 0.87 120.5 78.8 
III 95.C 293.1 0.88 p22:..0 77.9 | 
IV 94.4 296.6 0.90 123.5 T1b:4 
1971 I 89.95 300.2 0.95 124.9 Tad 
11 97.0 302.3 0.89 125.8 rire | 
Kit 105. 304.5 0.83 126.7 83.0 


IV 107.4% 306.6 0.82 P25e6 84.2 


1981 


FURNITURE AND FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


INDEX OF GROSS 
INDUSTRIAL CAPITAL 
PRODUCT ION STOCK 

INDICE DE LA SMUCKS IDE 

PRODUCTION CAPITAL 
INDUSTRIELLE BRUT 

1971=100 $ MILLIONS 
108.3 308.8 
Pie D Byron 
1 i ee) BED OS) 
ENG 318.9 
126.2 322.3 
MW ASIGS; S2U6S) 
122.1 IBIAS) 
125.7 BS er l 
128.8 34467 
B29 3 351.8 
123.7 359.0 
UC od, 366.1 
118.1 373.3 
110.4 377.6 
120.1 BM ILOS) 
120.2 386.1 
116.7 390.4 
WEIS 72 BS ete2 
123.0 394.1 
122.3 SiON Y te) 
115.8 397.7 
1C 7.4 BISie li 
108.4 400.6 
108.4 401.9 
BL eye, 403.2 
HUGi.,5 404.0 
LBL S)esat 404.8 
126.6 405.7 
NAO 406.6 
NEVE SS 407.9 
129.0 405.3 
124.9 ee Overt) 
MAT SS) 4121 
124.8 413.5 
126.2 414.5 
127.6 416.3 
136.6 417.7 
141.4 419.9 
MLE HSIE 422.1 


We Fans 424-3 


Zag 


CAPITAL- 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
PGRENT LAL 
OUTPUT 
ENDECIED DE EA 
PRODUCT ION 
PCTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D*UTILISATION 
DE LA CAPACITE 
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PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPIERS ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 =~ 6a) A574. 4 4.63 68.2 92.5 
1] Opi HOS et ie ae 68.8 9}.R 
lII Cane 4653.0 9 69.4 91.4 
1V BARE eo. ft 466 70.0 91.9 
1962. I 65.1 403 Vis 2 nih 70.6 92.3 
ri 65.5 A765 60 Lek wit 92.3 
II EGee 4798.8 Ge Lye 92.4 
LV 65.8 “eae. 5 4.65 eee 9u.3 
1963. 1 65.3 ASbb6e2 Tha i U2. 90.0 
11 65.3 4916.4 4.53 eee 94.5 
III 70.0 4966.7 43053 7401 94.5 
IV eet 5016.8 As 14.8 96.4 
1964 I wae 5067.0 4.37 75:6 97.9 
II 75.0 5152.7 4.39 1608 97.6 
Ill Se 5238.5 7 ere 78el 98.8 
1V 19.4 5324.2 4028 79.4 100.0 
ise5 Y ri) 5409.9 39 80.7 97.5 
Di io. 552561 {2286 8204 96.0 
III 81.5 5640.3 442 SA. li 96.9 
IV 82.9 5755.5 443 85.8 96.6 
1966 =I 85.8 5870.8 4037 a4 98.0 
II 87.4 6018.2 4.40 89.7 97.4 
113 87.8 S165. 7 4.48 OS 95.5 
IV 86.8 6313.1 Cite 94.) 9202 
196%. 1 ey ae 6460.5 “TO 96.3 91.0 
Il 85.1 6582.6 ey 98.2 86.7 
ia 86.9 6104.7 4.93 100.0 86.9 
IV 85.3 6826.8 Bela 101.8 83.8 
i948 1 6a0 6949.0 5.10 103.6 84.0 
II $3.7 Mole. 4 4.78 bO4..6 89.6 
lll Oy ae 7075.8 5.18 105.5 82.6 
IV qos mas. 1 4.93 106.5 86.8 
1969. 1 97.1 7202.4 414 P07 <4 90.4 
II 99.1 726808 4.68 108.4 91.4 
C11 102. 2 W235 3 4.58 109.4 93.4 
IV 10251 7401.7 4.63 210.4 92.5 
1970 102.8 7468.1 halal Mie 92.3 
Ii 100.2 7564.8 be 82 1 
Teves 88.8 
III 95.4 166126 5.13 PPA, 3 83.5 | 
IV 100. S 7758.3 4.91 PISET Sika | 
i971 . ae 7855.0 Gadd Lio 83.8 
: 7955.4 5.20 118.2 ahs | 
ee 100.8 8055.9 5.08 
= ones LL Sez 84.2 
S BY565.3 4.98 Ve ae 86.0 | 
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PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 
PAPIERS ET INDUSTRIES CONNEXES 
i Ea ae sas as SS Se = —— = 
| INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO QUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
a a eer a ti 
| 
1971=100 $ MILLIONS 
| 
Ho72 «I Weyer” Bes bas 4.94 ie 2.7 86.7 
| li 110.0 8325.0 4.82 12307 88.9 
| Ill 11C.8 8393.2 4082 eed 88.8 
1V ee B61. 4 REG? 125.8 90.7 
11673 1 117<S 8529.7 ASI i@7.0 92.8 
| 11 fede 8572.8 4.49 127. 6 55.5 
tig 106.8 8615.5 5.00 126.3 85.6 
LV tes 8655.0 4,65 128.9 92.0 
e724 I 1272S 7.02.4 TAME A 129.7 98.6 
11 126.0 S757. 5 AOS 160.5 96.6 
II] ie 26 8812.9 aS 131.3 629 
IV lize 8868.2 4,83 2p i 86.7 
\ as WOSe2 8923.8 Be 210 132.8 62.3 
li 103.2 8968.0 5), 53 123.4 77a 
| Tad 90.C 3012.3 28 V4 01 as gee | 
| IV 63.6 BH66. 5 629 34 7 62 «ill 
f 
\is7e coe 9100.7 5.84 2265.4 1303 
| re jae 164.5 4.98 i638 86.0 
| II] hie SDS 12.98 ier 3 86.8 
| IV pale 9292.0 et, 138.2 82.8 
| 
deg? 1 Tao 9355.7 See | 139.2 61.3 
I] ida se 9406.5 5.37 139.9 79.8 
111 ii2.o 9457.4 5.38 1.7 79.6 
IV 118.2 6506.3 Seay 14 <4 8326 
\eqrs 1 ae 955902 4.90 142 52 sae 
| ie 129.04 9555.5 4.69 142.2 Oa.22 
LIE 132.3 9559.9 4.58 a2 2 93.4 
| IV 132.0 S560.3 “6h 142.2 92.8 
1979 I Ee 9560.7 “AS ak 2 96.1 
| II Taras 957267 hetke omen 95.9 
| ee iB os 9584.7 “AL HAS. 6 97.1 
| IV VERS GH96 6 eas P41 . 8 99.0 
ligs0 142-2 9608.6 4.30 4.9 99.5 
| II 138.C 9706.6 4.48 ae 4 95.6 
III igace 9804.7 ee 145.9 91 06 
IV ia e 9902.8 Lab? Tae old 
1981 1 137.0 10000.9 4.65 148.8 92.1 
| II 13S.2 EOI 0.6 An bB 150.7 9204 
Dior 127.8 10260.3 BA La 152.6 83.7 


| IV 136.2 1€390.1 4 86 154.6 88.1 
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PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSICN, PUBLICATION ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY | 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCTION STOCK RATIC GUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 69.3 On 1.3 1.43 79.8 86.9 
II 68.8 917e7 1.45 80.3 85.6 
171 70.6 924.2 14:2 80.9 67.3 
1V Tie 930.6 M42 S15 87.4 
1962 I 7139 937.0 1.42 82.0 87.7 
II ies 945.2 1.44 82.7 86.2 
Let Tira! 953.5 1.44 83.5 86.4 
IV Tite | 961.7 1.46 84.2 85.2 
1963 I Tia 969.9 1-46 84.9 85.3 
11 (een 981.9 1.46 86.0 85.0 
Tis 14.3 994.0 1.46 8720 8524 
IV TSS 1006.1 1.495 6.1 83.5 
1964 I Win 1006.2 1.51 89.1 62.6 
II SRE 1033.3 AG 90.5 84.4 
Lit 7223 1048.3 1.58 91.8 78.8 
IV Ties 1063.3 1.54 93 54 8029 
1965 I ied 1078.4 Cy 94.4 Ble? 
li Te 1087.0 5a 95.2 82.2 
ITI The) 1095.7 1.50 95.9 g3..1 
IV 83.3 04.4 1.44 96.7 86.2 
1966 I 84.5 tele We | 1.43 97.4 86.7 
isk 85.4 1125.8 143 98.6 86.7 
IIl 85.8 1138.6 1.44 99.7 86.1 
IV 85.7 iS .3 1.46 100.8 85.0 
dew, “4 BT. 7 16450 are 101.9 86.1 | 
11 88.7 1173.0 144 702.7 8604 
tit 88.2 182.1 1.46 103.5 85.2 
IV 88.2 PAgis2 nA 104.3 8426 
1968 I 90.0 200.3 1.45 105.1 85.7 
II 89.9 1210.8 1.47 106.0 84.8 
III 89.2 1221.4 1.49 106.9 8364 
IV $1.2 1231.9 AW 107 28 8426 
1969 I 93.6 1242.5 1.44 108.8 8661 
LI $3.4 1252.0 1.46 109.6 85.2 
Pit 95.7 1261.6 18.42 BLO .4 86.7 
IV 64.5 e711 1.46 1g i eget 84.9 
1970 I 92.9 1280.6 1.50 Pn td 8229 
II $6.1 WAS VE Yes 1 / 1.47 13 84.9 
Oe 95.0 1306.8 1.50 114.4 83.0 | 
IV 98.1 1319.8 1.46 ine 6 84.9 | 
1971 a sik 1332.9 1.49 16.7 83.5 
a ae 1348.9 1.49 L1e.t 83.7 
. 1365.0 1.49 119.5 83.5 
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PRINTING, PUBLISHING ANO ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSICN, PUBLICATION ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRCODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 102.8 1396.9 1.48 122.3 84.1 
| II 107.7 1410.3 1.43 123.5 OTe? 
| III PT). 9 1423.7 1.38 124.6 89.8 
| IV 113.0 Pao iL 1.38 125.8 89.8 
1973 I Pe 1450.5 1.35 R27. 0 92.2 
Il 1170 1465.2 1.36 128.3 oH? 
III 120.3 1479.9 1.34 129.6 92.9 
IV L247 1494.6 iL3¢ 130.8 95.3 
1974 I 124.7 150S.3 igs? 1321 94.4 
| II 126.5 152501 eye 133.5 94.8 
| IV 125.5 1556.6 1.35 136.3 S21 
11$75 I 1272 1572.4 1.35 137.6 92.4 
Py 126.7 1587.3 1.36 139.0 S12 
IIJ 123.2 1602.2 1.36 140.23 91.4 
IV 128.0 UO LT 2 1e37 141.6 90.4 
(1976 I 125.7 1632.2 10 3u7 142.9 90.8 
| II 132.0 1646.4 1.36 144.1 91.6 
III 134.0 1660.7 1.35 145.4 92.2 
IV 137.8 1675.0 i432 146.6 94.0 
‘(1977 I 136.0 1689.3 1635 147.9 92.0 
| {t 136.1 1700.4 1.36 148.9 91.4 
i i 134.8 A ap el Wee) 1.38 149.8 90.0 
IV 136.1 1722". 7 1.38 150.8 90.2 
1978 I 141.3 1733.9 1.34 151.8 93.1 
II 144.7 1736.6 1231 152.0 95.2 
IV 145.9 W420 1.30 152.5 95.7 
1979 I 146.2 1744.7 1R3SO L527 95.7 
11 149.1 1751.9 1426 15364 97.2 
| ta 154.0 1759.2 1.24 154.0 100.0 
1980 1 154.6 773-8 1825 155.3 99.6 
II 155.7 1786.2 12265 156.4 99.6 
ig 154.1 1798.6 G27 157.4 97.9 
IV 15764 1811.0 1.25 158.5 99.3 
1981 I 153.7 1823.4 1.29 159.6 96.3 
at 157.9 1831.6 1.26 160.3 98.5 
III 155.7 1839.9 129 161.1 96.7 


IV 156.6 1848.2 1.28 161.8 96.8 
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PRIMARY METALS 


METAUX PRIMAIRES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY | 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 56.4 4106-0 4.39 73.6 76.6 
I] 59.4 4138.0 4.20 5 ee 80.0 
IT 59.8 ‘17001 Ae 74.8 80.0 
IV Ae 420202 4.18 75.4 80.5 
(see. A 60.9 4234.3 420 75.9 80.2 
II Che 4288.6 4.03 7629 oe..5 
rt 66.9 4342.9 3292 77.9 85.9 
TV 63.6 4897s 1 AS17 78.9 80.6 
1963 +1 S6n4 4451.3 4.05 79.8 33.2 
i Bib 44T3-«0 3.99 80.2 64.3 
as 68.4 4494.8 ery 80.6 84.8 
IV Ts 4516 04 S583 81.0 87.8 
1964 =I 73.4 4538.1 36:73 81.4 90.2 
II 75.6 4590.6 2E6 6 82.3 91.8 
oe: Tie HOG 3.2 Seba 83.3 San0 
1V 80.6 4695.8 B52 84.2 95.7 
1965 1 80.4 4748.5 3.56 85.2 94.4 
II 83.0 4803.3 3249 b6n 96.3 
ieiit 86.4 "4858.2 eae ee 87.1 9.2 
TV 88.0 4913.0 3537 88.1 99.9 
p66 ft 89.1 496729 536 89.1 100.0 
TI 88.5 5068.2 S846 90.9 97.4 
eet 88.2 5168.5 3.5% O27 95.1 
1V 85.7 5268.7 Bawa 94.5 90.7 
L967. 4 83.7 5369.0 S587 66.3 86.9 | 
11 83.0 5440.3 34.96 S76 85.1 
V4 eee | 5511.7 3197 98.9 84.7 
IV 87.9 5582.9 3588 100.1 87.8 
1668 4 89.6 5654.1 3.81 101.4 88.4 
1] 89.3 5708.3 3.86 102.4 87.2 
la 94.6 5762.6 3.68 103.4 91.5 
IV 98.3 5816.8 3.57 104.3 94.2 
1969 I Sh.%6 5871lel 3.59 105.3 93.6 
II 100.5 5928.6 3.56 106.3 94.5 
III 88.9 5986.2 4.06 1074 82.8 
IV 90.5 6043.7 4.03 108.4 83.5 
1970 JI 103.5 6101.2 2056 109.4 94.6 
11 99.7 6194.9 3.75 haa. 89.7 | 
171 100.9 6288.7 678 112.8 89.5 | 
IV 98.9 6382.3 3.89 144.5 8654 | 
qi. 4 ae | 6476.0 4.05 115.7 83.1 
II 100.2 6558.6 5.93 
1gs2 85.5 
III 102.5 6641.2 3.90 118.6 86 
IV 11h GI23.7 ‘Bho a 
: : 4-200 120.1 84.2 | 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCT IGN 

ENDICES DES UA 
PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 


1$71=1CC 


96.8 
Sia. 
100.9 
107.7 


108.8 
110.8 
TEAS} HO) 
LL Gre 


120.0 
118.4 
120.0 
116.S 


PUGS 5 
105.6 
LOS 1 
106.3 


108.1 
TCé.S 
104.8 
102.8 


107.0 
112.4 
THe a 
115.0 


114.4 
V2.1 
DEUS sy 
122.2 


P2a2 
122.1 
LESS Ss 
126.6 


MAT G15 
123.1 
124.8 
Ney We 


LSidheyd 
137.7 
128.6 
10S.8 


CAPITAL 


$ MILLICNS 


6806.3 
6889.3 
6972.3 
7055.22 


rey Py 
C2032 
7288.3 
7363.3 


1438.4 
153846 
7638.9 
HG3B9S3 


183967 
1940.8 
8041.9 
8143.1 


8244.4 
8318.8 
8392.2 
8467.7 


8542.3 
8608.0 
€673.8 
8739.7 


8805.6 
8828.6 
8851.6 
8874.5 


8897.4 
8920.2 
8943.0 
8965.8 


8988.6 
9054.1 
9119.6 
$185.0 


$250.5 
9309.3 
9368.1 
9426.8 


25) 


PRIMARY METALS 


METAUX PRIMAIRES 


CAPITAL— 
OUTPUT 
RATIC 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
POTENTIAL 
CUT PUT 
INCICE DE LA 
PRODUCTION 
POTENTIELLE 


CAPAGISY. 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'UTILISATION 
DER EARCAP ACI E 


36 


METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


ee ee ee ee ee SS SE See ee eeeeeeererweerewerweeN“_OOO“OOOO’O“OOOo“—---- Cee eee eer 


INDEX GF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL QUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO CUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT [NCTCE®DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=1C0 $ MILLIONS 
ie 52.3 1591.1 1.85 85.4 6162 
TI 53.7 1598.7 1.32 85.9 6265 
el 55.2 1606.3 e727 8663 64.0 
IV 55.8 1613.8 PET6 86-7 6404 
VG2 i le 1e2rs2 Pa7s 87.1 65.7 
II 59.0 1607.0 ieee Goins 68.4 
bhi 61-0 1592.8 1.59 85.5 T1e3 
IV G14 1578.5 157 84.8 Wiz Be 
1963 1 res 1564.3 ti52 84.0 74.5 
II 64.0 1558.9 1.48 8367 7604 
III 65.2 1553.5 1.45 83.4 1a 81 
IV 65.4 1548.1 1.44 Bel 78 7 
1664 <1 68.0 1542.7 1.38 82.9 8221 
ie 6Sat 1546.4 1635 83.0 Baas 
Ul 1.5 1550.1 Da30 83.2 85.9 
IV 75.6 1553.8 1.25 83.4 90.6 
1965 I 17-4 1557.5 i223 8226 92.5 
ti 1S 1583.9 pez 85.1 93 a7 
Wiel B22 1610.3 Lous 86.5 95.1 
LV 85.7 1636.5 1216 87.9 97.5 
1966 1 89.3 1662.8 iox3 89.3 100.0 
lit 89.3 1696-2 Laue oh Hi 98.0 
int 90.8 R29 7 1216 92.9 OL AT 
lV 90.2 T1i6Ae1 1.19 94.7 95.3 
CY Sy ae 90.4 1796.6 Lot 96.5 92 aT 
ee 90.1 1820.9 Tees 97.8 S241 
Tee 89.5 1845.2 L226 99.1 90.3 
IV 89.5 1869.6 1t27 100.4 89.1 
1968 I 166 1894.1 1232 £0127 86.1 
Lt 89.1 1915.3 134 102.9 86.6 
III 91.6 1536.6 1.29 104.0 88.1 
IV 93.4 1957.9 $526 105.1 88.8 
1969 1 ie) 1979.2 P24 166.3 a4 
i 98.4 2008.3 124 107.9 S143 
Lei S7.7 2037.5 1227 109.4 89.3 
IV 98.0 2066.6 er 414 30 88.3 
LOO". <1 7.9 2095.7 7530 112.5 87.0 
fat 97.0 22 Aa 2 1.33 AGT 85.0 
III $7.5 2152.8 1.35 VAS 26 84.3 | 
lV 98.3 2181.4 1.35 127. <2 83.9 | 
iol: i S7.9 2210.01 1.38 18, 7 82.5 | 
Il 100.0 2230.5 136 119.8 83.5 
III 1GC.6 2251.40 136 120.9 gaia | 


IV 102.1 Yale Uke 1.36 122.0 83.7 
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METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


nan na es see a a a ee Se ee ee 


INDEX CF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
| INDUSTRIAL CAPITAL QUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
| PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
| maa pare ee rage Eos es © 
| INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
| PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
| INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
i a a a wa a a a a 
| 
1$71=1C0 $ MILLIONS 
| 1972 I 99.8 2292.0 1.40 23-50 Spa 
II 103.53 2311-8 1.36 24 81 83.42 
| Te 105.5 2331.7 1.35 125.2 84.3 
IV 106.4 235124 185 216 B2 84.3 
1973 I 109.8 23721 Lesi2 RAGS 86.2 
| II P3222 2398.2 L209 128.8 87.9 
III W71édi 2425.3 127 £30.42 89.1 
IV 116.6 245224 1.025 ESL 37 90.8 
(1974 I L2inal 2479.5 1.19 £3321 95.5 
IJ 124.9 2509.0 L.ae2 134 AT S220 
III W495 2538.6 1.24 13633 91. 
IV V2 35 2568.1 1.87238 307.89 88.8 
(1975 I 115.0 2597.7 1.38 139.4 82.5 
1a PEO. 2624.2 1.45 140.8 1322 
III 112.9 2650.7 Wes 8) P42 32 79.4 
| 1V 113.5 2677.1 er 243,07 790 
(1976 I 16.92 270326 1.42 145.1 80 ai 
a 120.8 Dias Lait 146.2 82.6 
III 120.4 2745.7 1.39 147.3 81.7 
IV WOS1 2766.7 Lo 148.5 80.9 
11977 I 120.4 2787.8 Lie L 149.6 80.5 
11 116.9 2802.3 1.46 150.4 Ti Sal 
III DLA 2816.9 1.46 E5'1. 22 Wie 
IV 119.6 2831.6 1.45 151.9 783 
(1978 I 119.1 2846.3 1.46 152.7 78.0 
| II 124.1 265921 1.40 153.4 80.9 
III P2451 2871.9 ey Aa 154.1 80.5 
IV 124.4 2884.8 1.41 154.8 80.4 
\1979 I 124.5 289728 Laete? 155.5 80.1 
| II 128.4 2921.5 1.39 156.8 81.9 
| jit 133.2 2945.2 1.35 158.0 84.3 
IV 134.3 2968.9 1.35 159.3 84.3 
i580 Ss 136.4 2992.7 1.84 160.6 84.9 
Ii 23.24 3015.8 Wey) 161.8 7922 
III 125.9 3039.0 ee Ag] 163 61 Tae 
| IV 127.8 3062.1 1.46 164.3 70as 
(1981 I 132.0 3085.2 Ld&2 165.6 12 a 
Il 13641 3101.1 1237 166.4 83.0 
big 135.5 Sil by meet 1.40 167.3 81.2 


IV V2 ere SZ See) 1.50 168.1 75.7 
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MACHINERY 


MACHINES 


a a a a ee ee 


INDEX CF 
INDUSTRIAL 
PRODUCT ICN 

[INDICE DESEA 
PRODUCTION 
INOUSTRIELLE 


CAPITAL 


CAPITAL— 
OUTPUT 
RATIC 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
PCTENTIAL 
OUTPUT 
ENDICIES DE, WA 
PRODUCTION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
T AUX 
D'UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


. 


SCH: 


1962 


USi63 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


1969 


LO 


1$71=1C6 

I 44.4 
Il 45.5 
II] 45.9 
IV 46.7 
if 48.5 
fai 50.1 
Pit BYyAA S| 
IV 5369 
I 54.0 
Il 54.8 
jE Sve Tl 
IV 57.7 
I (Sb) 
Il 64.8 
II! 67.8 
IV 68.4% 
I 69.0 
rel 71.7 
JUHU} 14.26 
IV 78.0 
I 8C.0 
Tp 82.5 
Dig 85.1 
IV 87.1 
I 85.9 
I] 85.8 
Pig 86.2 
IV 84.7 
I 83.7 
si 82.5 
Hage 88.5 
IV 88.9 
I $4.2 
II 97.5 
HEA 99.9 
IV 99.8 
I SS.5 
I] 96.1 
AEs! SD eal 
IV Silo 
I 97.0 
I] SHORE) 
et $8.6 
IV 1C7.2 


$ MILLIONS 


576.25 
DU ae 
DIB!Z 012 
585.1 


588.0 
IOS 
SIRS 
605.3 


611.1 
620.4 
629.8 
639.1 


648.5 
66404 
680.4 
6966.2 


i i2e1 
T2402 
3 Gin. + 
148.4 


760.5 
T7667 
(OBSe 
809.2 


825.5 
840.5 
855.6 
870.7 


685.8 
897.2 
908.6 
920.0 


9316.5 
IQR) 
952.4 
962.8 


DUBS 
988.3 
1003.3 
VOD Ss 


1033.3 
1041.9 
1050.5 
1059.0 


ee 


| 3S) 


MACHINERY 
MACHINES 
SS i ee 
| INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIC OUTPUT RATE 
| INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
| PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D" UTILISATION 
| INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
I a EE La PACT 
| 1971=100 $ MILLIONS 
lieg2 = 105.3 106746 421 125:.5 772m 
| fat (i325 wow tse ree 136.6 83.1 
| III pe 1085.8 es 137.8 A326 
IV ls. 1094.7 1.15 138.9 81.8 
1973 1 ipa as V10367 1.07 EeOnG 8861 
II Neh eae Pile s7 "ies a 12305 a5 25 
Ill ere 1133.8 1.08 ioe Cee 
IV eget 1148.8 1.08 pe S6.y 
1974 J 138.4 P6249 1.01 148.3 S34 
| Ti 141.3 acer, 1.0C 150.8 93.7 
Vit Tito i268. 6 T.92 153.3 92-0 
IV 147.5 fo gos 0.99 155.8 94.9 
| II Eee 126506 1.09 160.9 85.9 
111 1255 1288.0 1.08 M328 86.8 
1V 140.7 921023 rea VAGAC 8404 
a6 Od 135.9 133226 ly, 16955 80.2 
II WAN teal 1352.1 “iexp 171.9 8224 
III SPA ae Tee Wy, 1-16 174.4 Bii2 
IV ais i391.2 4547 W629 80.2 
egy ol Vu8).% 1410.8 a4 7 17924 7929 
/ II 144.2 1425.7 Leis 181.3 79.5 
III 159.6 LEGO. 7 163 183.2 7518 
IV Cae 1455-7 iAp> 185.1 77 
| 
1978 148-1 1470.7 119 187.0 7928 
| II 166.3 1483.9 Pea 188.7 BG 
1 iI, 159.6 1497.2 ee. 190.4 83.8 
lV lev 6 1510.4 1.08 192.1 8708 
1979 I izT6 1523.6 Poke 193.7 91.7 
II 133°) 1543.9 101 196.3 6358 
III (eee 156403 0.95 198.9 98.9 
1V 201.5 1584.6 0.94 201.5 100.0 
1980 1 191 32 1605.0 1.00 204-1 63 7 
lal 190.0 fo30 02 1.02 20723 91.7 
III 1Bee7 1655.4 le O7 210.5 8767 
IV 183.9 1680.6 1.09 PAS. 7 86.1 
ngs. 1 203.0 1705.8 1.0C 21.6.9 93.6 
| II 195.5 172828 1.6 915 <8 88.9 
ill tous 1751.9 1.06 222.8 88.7 


IV DoiZre 1775.0 1.10 225.7 85.1 
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TRANSPORTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSPORT 


INDEX CF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPLT PCTEATIAL UTILIZATION | 
PRODUCTION STOCK RATIO CUTPUT RATE 
INDICE CE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 <4 30.5 1844.0 2.65 6907 43.7 
11 30.8 1855.6 2.68 TOe2 43.9 
we 31.4 1867.3 2265 7026 44.5 
1V 35.1 1878.9 EY 20 49.4 
BOG2> a 35.8 1890.6 2.35 71.5 50.1 
in 38.1 1902.2 2e22 fie 53.0 
hid 37.3 1913.8 2.28 h2e4 51.5 
IV ae 1925.3 2.08 7296 56.5 
1963. I 41.5 1936.5 2-08 T3e2 56.7 
11 43.3 1959.7 2201 wae 58.4 
III 41.6 1982-6 2.15 75.0 54.7 
IV 50.3 2005.5 TET 75.8 66.3 
1964. “a 49.8 2028.5 1S 76.7 64.9 
Il 4926 2068.8 1.86 72 63.4 
III eat 2109.1 1.99 79.8 59.1 
IV 4722 2149.3 2203 81.3 58.1 
1965 I 56.3 2189.5 peas 82.8 68.0 
Il 60.7 2252.0 1.65 85.2 rae: 
III 5626 2314-6 ee 2 87-5 64.7 
IV 66.5 2371.1 1.59 89.9 74.0 
1966 1 bteG 2439.7 ie62 92.3 7226 
II 64.2 2508-8 Lem 94.9 Ue 
III 59.4 257729 1.93 97.5 60.9 
IV 69.9 264720 1.68 100.1 69.8 
1967 I 7204 274651 LeG7 10257 70.5 
II 752€ 2765.8 Lees 104.6 12.383 
ri ete9 2815.6 1261 106.5 W342 
IV 77.5 2865.5 1.64 108.4 W105 
1968 I 73.4 2915.4 LeeT V0.2 66.6 
II 89.2 2944.6 Le47 111.3 8061 
III 91.2 297329 1.45 112.5 81lel 
IV $5.7 3003.1 1.40 113.6 84.3 
1969 1 96.4 303224 1.40 Uae? 84.1 
nM 93.5 3072.5 1.46 M6 32 80.8 
111 101.4 3112.6 Lae TAT 86.2 
IV 9823 3152.6 Le43 ang 32 82.5 
L970 91.5 3192.7 1.55 PAGa7 75.8 
II $1.4 3251.5 1.58 122.9 74.3 
bi 8744 3310.4 1.68 125.2 69.8 
IV 7252 3369.2 2208 127.4 56.7 
Po72 i 9722 3428.1 1.57 129.4 7501 
II 96.2 3455.5 1.59 
a 130.4 7308 
102.5 3482.9 a5 131.4 78.0 


IV KOSie2 3510.3 1.51 13255 77.9 
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TRANSPORTATION EQUI PMENT 


MATERIEL DE TRANSPORT 


| INOEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
| INOLSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
| PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE CE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
| 1971=100 $ MILLIONS 
972 I 1C6.8 3537.7 1.47 133 27 79.9 
11 107.9 3557.2 PteT 134.4 80.3 
YI OLIATS 3576.7 SLATS 135.2 80.6 
IV 121.0 3596.1 WIa2 135.9 89.0 
isga id 1337 SeneS R20 S66 97.9 
| II 135.9 3650.9 1.19 137.9 98.5 
III 138.0 3686.4 eas 139.3 99.1 
IV 138.0 3721.7 i.e 140.6 98.2 
S74 I 135.6 3757.0 1R20 142.1 98.3 
| II 133.1 3814.0 tei7. TA4.2 F263 
PET 138.4 3871.1 Los 146.4 94.6 
| IV 144.5 3928.1 E22 148.5 97.3 
p75 «= 124.6 3985.2 L.42 150.5 62.8 
| Pe Pa 7e2 4024.3 RBG 152.0 Fon 
Vy 145.7 4063.5 p SaeyA 153.5 94.9 
| IV 143.5 BNO 207 27 155.0 92.6 
976 I 145.3 4142.0 LeA2T, 156.5 S259 
II 149.2 4168.4 1.24 157.5 OGhaT 
Ili 151.4 4194.8 AS 158.5 95.5 
IV 14752 422132 27 159.5 92.3 
977 I 155.6 4247.6 1.18 160.5 99.5 
II 160.4 4292.8 PALS 1V62.2 98.9 
Il1 157.0 4338.0 1k 163.9 95.8 
IV 158.3 4383.2 1.23 165.6 95.6 
b7e Ok 152.0 4428.4 1.29 167.3 90.9 
II 161.3 4469.5 Ie23 168.8 95.5 
III 170.4 4510.7 1.18 170.4 100.0 
IV 167.6 4551.9 124 17210 97.5 
pas. I P72.2 4593.1 1.19 1731.5 99.2 
: ri 153.1 4665.2 1.35 176.2 86.9 
Ill 146.1 4737.4 1.44 179.0 S186 
IV 138.6 480926 1.54 POTENT 76.3 
780 I 132% 4881.9 1.64 184.4 Tied 
sal 11S7 5015.1 1.86 189.5 Gas 
rit 124.8 5148.3 1.83 194.5 64.2 
Iv 135.3 5281.5 1.73 199.5 STS 
81 I 12°71 5414.7 1.89 204.6 Gael 
III 136.6 5697.9 1-85 21512 63.5 


IV 118.7 5839.4 2-19 22026 53-8 
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ELECTRICAL PRCDUCTS 


APPAREIL US: Et, GOURNETURESTHEBECTRIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRCDUCTION STOCK RATIC OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PRODLC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLICNS 
isép I Aue STs 1045 65.3 OPet 
11 Gove 66549 iNeA.0 65.9 TG 
gant 45.0 874.8 ines C626 T3206 
1V 51.9 88367 Ley Ge.5 Tet 
1962 1 54.3 892.7 ies 65.0 79.9 
II 55.9 904.5 1 68.9 81.2 
eal 58.3 Bie 4 us 69.8 83-06 
IV 59.3 928.2 ee, 70.7 83.9 
i963 1 59.6 946.0 wae Te.G 83.3 
rh Ont 951.7 HS, 72.5 83.8 
oe 62.3 963.4 a6 Tae 84.9 
IV 6456 975.0 v3 Tn 2 87.0 
Woe4 GEL 986.6 eee Te Ppl 87.9 
II bere 995.9 aes 76. 89.8 
III &S.9 1013.2 1.08 TT 90.6 
IV Tite 1Opee 4 ae, 78.2 916 
1965] 1465 1039.7 104 7302 94.1 
IT Tee 1058.6 ics 80.6 95.0 
Tut Feel 1077 <6 18.03 82.0 95.2 
1V 80.6 1096.6 102 83.5 96.5 
196G “3 82.4 LS 6 tek 84.9 97.0 
II SOL 1143.8 0.95 She) 99.2 
III 89.0 pine 1 0.99 89.2 99.7 
IV sier4 1200.4 0.98 ny 109.0 
1967 1 89.1 1228.7 1.03 Sze 95.2 
II Ben2 1254.1 L109 95.5 90.3 
Ill 87.7 1279.26 1.09 9744 90.0 
1V 90.1 1305.0 1.08 99.4 90.7 
igen I 90.3 1330.5 leo 104.3 89.1 
Ti 90.9 1947.4 Pett LOR:6 88.6 
111 927 WEST 1.10 103.8 89.3 
IV SEn7 1380.3 1.09 VOS.-1 90.1 
tees? 1 S76 1396.9 re, 10a 91.8 
II 10065 ae el 1.05 107.8 9922 
Ill 100.3 1435.4 1.07 109.3 91.8 
IV $9.9 TAS 7 0S 11008 90.2 
wie “x 98.2 14740 hae 1hse.-2 87.5 
III 93.9 1506.5 ee 114.7 81.9 
IV gala 1522.8 eee 115.9 80.6 
iem 95.5 1539.1 120 Lapeer 81.9 
II 99.2 1557-4 Leer 11s". 83.7 
III 100.6 1575.7 fe } 
e Ley 119.9 83.9 


IV 104.2 LS SS 1.14 121.3 85.9 
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ELECTRICAL PRODUCTS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES 


| INDEX OF GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY 
| INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PROCUCT ION STOCK RATIG CUTPUT RATE 
| INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
| PRODUCTION CAPITAL DE PROBUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
| 1971=100 $ MILLIONS 
972 I 10347 1612.2 balé 122.5 84.6 
| 11 10604 1627.0 el 4 W2aa7 86.0 
ii 110.8 1641.8 hati 124.8 88.8 
1V CRiGlaa’ 1656.6 Kel} 125.9 88.5 
ae 122.8 1671.5 aoa L2%e2 96.5 
| rhe Dione 1693.7 1.08 128.9 90.06 
oe Near ae) E7L6.0 1.05 VA ..6 93.2 
| 1V 123.6 kas8e2 1.05 £312 <3 944 
914 OI Wee 1760.5 1.04 134.0 94.9 
| II Vazac 1780.3 1.00 135.5 98.0 
| III 129.5 1800.2 1.04 E7510 94.5 
| IV Pavihe 1820.0 hal 2 138.5 88.1 
> ont 126.8 1839.9 ele 140.0 Be 
| a o.2 1855.3 ba2t 141.2 81.0 
III 114.5 1870.8 Fa22 £42a3 80.4 
| TV 1£9.3 1886.2 etye 143.5 83.1 
976 I 119.7 1901.6 tol9 144.7 82a 
ia Leoat 1916.23 1.20 145.8 Shalt 
111 ree b92i<1 ka22 £46.59 80.5 
IV 115.7 1945.9 aca 148.0 78.2 
co vap255 1960.7 1.30 149.2 75.4 
II re aa LOTS a3 t 150.0 7501 
Did 110.8 1982.4 134 150.8 7355 
IV 109 «i 1993.3 beae 151.7 Tess 
lowe 109.6 2004.3 bo37 152.5 71.9 
II Tee 2010.0 a3 5 152.9 1269 
cei ieee 4 2015.7 be34 153.4 Tad 
IV 119.4 2621.5 bay 153.8 7386 
loge 12 ue 2620.2 a2 154.62 79.0 
| II 124.0 2036.8 P23 155.0 80.0 
| III 128.4 204665 1.19 155.7 82.5 
IV 125.5 2055.7 ree 15604 BOw2 
ogo 124.7 206561 1.24 157.1 79.4 
| 11 ewes 2086.5 1.28 158.7 7649 
II] nig Rats 2108.0 1.30 160 «4 75.8 
IV iso 2025.03 129 16240 Tea 
ogi 1 12729 2150.7 Vee 163.6 Tone 
II Ney es 2170.6 ial 165.1 BET 
III P2608 2190.5 1.20 166.7 S2al 


IV 128.4 2210.4 be29 168.2 1604 
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NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


INDEX CF GROSS CAPITAL INDEX OF CAPACITY | 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOGKSDE COERRIOGRENM UNDEGE SDE IEA T AUX 

PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D®*UTILISATION 

INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE FWARIGAPAC ITE 

1$71=100 $ MILLIONS 
se) oy k I 56.1 1451.2 3-47 WSrent (es 
et Dore 1461.6 Bo SZ oes 1425 
III 60.5 1472.1 3426 UDa8 7528 
IV 6202 1482.6 3.-2C 80.4 les 
1S62 I 63.0 1493.1 3-18 81.0 77.8 
II 68.9 US OMe Zoe 81.8 84.3 
Tet 69.4 Wiis L 2-94 82.5 84.1 
IV 70.6 1D le 1: Paes s) fe. 83-3 84.8 
Bice I 66.2 1549.2 3214 84.0 78.8 
JH 68.S DD ile d: 3202 84.1 Sie 
tole 70.3 1553.0 2296 84.2 83.5 
IV 68.9 1554.7 3.03 84.3 81.7 
1964 I 1625 1556.5 Zones 84.4 90.6 
UI 1222 1566.5 Zook 85.0 85.0 
MOEN 14.7 1576.5 AOS Bibi D 87.4% 
IV 80.4 1586.5 2-65 86.1 93-4 
IGS I 81.8 1596.5 2-62 86.6 94.69 
II 81.2 1615.8 POT 87.6 IZ eo 
1 83.8 W635 62 2-62 88.7 94.5 
TV 86.1 1654.5 2258 CIO Us 205) 
1966 I 90.8 1673.9 2047 90.8 100.0 
Tul 85.5 1715.2 2-69 93.0 Moos) 
III 84.9 1756.5 ZU LIDS 2 89.1 
IV 82.5 1797.7 Zee 9.5 84.6 
1967 I 81.3 1839.0 3.03 99.8 81.5 
I] 1824 1870.8 3.20 101.5 Cle3 
III 19.9 1902.6 Bo 3U8) 163.2 1724 
IV 83.0 1934.4 Bods) 104.9 7921 
1968 I 82.1 1966.2 Zo2t 106.7 77.20 
II 8S.8 1986.7 Do ST 107.8 83.3 
ar 89.2 AON) Ge 3-02 108.9 81.9 
IV 87.5 2027-6 3.11 110.0 7926 
1969 I 90.3 2048.1 3-04 l1li.l 81.3 
II 91.3 207622 3.05 112.6 81.1 
er 91.4 2104.3 3.09 114.1 80-1 
IV 89.1 2132.4 BNG 21 ILS Ff 7720 
1970 I 87.5 2160.6 Byr5.5) 11 Hoe aoe 
TA 83.0 2191.9 3.54 118.9 69.8 
ee 85.4 222363 3-49 120.6 70.8 | 

V 90.3 2254.7 Ze35 122.3 73.8 
Load I 91.6 228662 3.34 123.8 74.20 
Il 98.9 2301.5 3-11 124.6 1944 
bit 101.4 2316.8 3-06 125.4% 80.8 


IV 106.8 2332.0 Zee 126.2 84.6 
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NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL QUT PUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO QUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
| INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
i a a ae en we ae nn a a ee ae ee ae Sn ah cela og eta 
| 1$71=100 $ MILLIONS 
Hie72 of 10322 ES fn) 304 427 20 Sie 
II 108.7 2S 7302 Zn 92 128.4 84.6 
III 110.9 2399.42 2.89 129.8 85.4 
lV 17265 242562 2.88 ita 2 8567 
(W733 12027 2451.2 eT ¥32 07 91.0 
| II Tive2 2488.0 2.84 isa 87 87.0 
rer Pz20%%6 252429 2.80 136.7 88.2 
1V 119.7 256127 286 ra0 87 86.3 
\o74 130.8 2598.5 2266 140.8 92.9 
| II 126.8 262450 QT Tao a2 8902 
Rit 12329 2649.56 rrr 14306 pe 
IV Tio !3 267501 3.00 145.0 S204 
\fo75 = Li4 St 270067 Rey te h2 78.0 
| II P7149) 272720 2210 047 <7 TELS 
| iar 118.9 275363 Beto 149.1 79.8 
| IV 124.1 2779 €5 2.00 150.5 82.5 
97 = 154 2805.8 3.00 151.9 82.5 
| TI pose? 2839.7 3.09 153.8 8001 
Ill 118.6 2873 06 3.24 155.6 762 
IV 1427 2907 «4 3319 £5.7 $4 72.9 
lez? f2rso 2941.2 225 159.3 760 
Il 115.8 297302 3532 PEYLO 7404 
III 118.2 3005.3 ae 40 162 O77 7286 
IV 119.0 30373 3.40 164.5 12 a 
1978 1 121.5 306904 30308 £6602 oe 
II 125.5 3093.6 3.30 BETES 74:5 
Ill 129.4 Siti s8 3493 168.8 7626 
IV 133.97 3141.9 34.25 E7001 78.6 
ho on ee gl SP6621 Bee $7104 76.5 
| TI 138.5 3202.8 3.09 17:3 24 Toye! 
3 140.9 3235.6 3.08 eS 34 80.3 
| IV 135.3 SP 7603 ek teres 1603 
1980 1 Tres 221380 3.38 £79 54 TERE 
Td 125.0 3337.8 3.57 180.7 ENA, 
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PETROLEUM AND COAL PROCUCTS 


DERIVES DU PETKOLE ET DU CHARBON 


INDEX OF GROSS CAPA — INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL QUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
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PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCT IGN D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT GAPISTAL POMENTBEEEE DESEANICAPAC ITE 
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PETROLEUM AND CCAL PROCUCTS 


DERIVES DU PETROLE ET DU CHARBON 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRCDUCTS 


PRODUITS CHIMI QUES 


INDEX CF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INOICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILI SATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRCDUCTS 


PRODUITS CHIMIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
| INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
| PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
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MISCELLANEOUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES DIVERSES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATIGN 
PRODUCTION STOCK RATIC CUT PUT RATE 
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INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
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CAPACITY UTILIZATION RATES 


TAUX D'UTILISATION DE LA CAPACITE 
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Chart — 1 Graphique — 1 
Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1962-1981 
Taux d’utilisation de la capacité dans les industries manufacturiéres au Canada, 1962-1981 
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INTRODUCTION 


_ From the point of view of utilization of 
resources available for the production of 
goods, there is a significant similarity 
between the labour force and the stock of 
capital in place. Any degree of under-util- 
ization in either type of resource indicates 
the gap between potential and actual use of 
these resources. However, when the socio-— 
osolitical implications of unemployed re- 
sources are considered, then the difference 
vetween capital stocks and labour becomes 
substantial. 

_ It is common knowledge that the stock of 
capital in place typically is not used with 
-he same degree of intensity over the year. 
‘ecently, increasing attention has been fo- 
cused on the measurement of productive 
yotential and the extent to which it is 
fealized. This capacity utilization measure- 
lent is an interesting way of examining the 
‘relationship between the total resources 
vailable and the level of potential output. 
lithin this context, utilization measures 
‘ould establish significant yardsticks in- 
icative of trends and cycles “in capacity 
tilization. 


Economists, particularly in the United 
tates, in their efforts to measure capacity 
ave developed a number of alternative 
ethods varying from direct annual surveys 
0 econometric models. 


At present in Canada, the Department of 
ndustry, Trade and Commerce produces an 
odex of capacity utilization for the goods- 
roducing industries by using the Wharton 
chool trend-through-peak estimation pro- 
edures.(1) This index is derived from 
2asonally adjusted quarterly indexes of in- 
istrial production, which are charted and 
le peaks selected by inspection. These 
2aks are considered to be the capacity out- 
1t of the industry. Successive capacity 
aks are joined by a straight line to in- 
-cate the capacity during the intervening 
2riods. Forward extrapolation of the same 
‘raight line generates capacity measures 
© periods following the last peak until 
'€ actual production index intersects the 
me. 


) These indexes are published in Rate of 
| Capacity Utilization, Canada. Department 


| of Industry, Trade and Commerce, Ottawa. 
| 


INTRODUCTION 


Si l'on se place dans la perspective de l'uti- 
lisation des ressources disponibles, on constate 
une certaine similitude entre la main-d'oeuvre 
occupée et le stock de capital en place. Tout 
degré de sous-utilisation de l'une ou l'autre de 
ces ressources indique qu'il existe une diffé- 
rence entre leur utilisation potentielle et 
réellé.  “Cepéndant, si l'on ‘tient compte des 
implications sociales et politiques de la non- 
utilisation des ressources disponibles, la dif- 
férence entre les stocks de capital et la main- 
d'oeuvre s'accroft. 


Il est reconnu que le stock de capital en 
place n'est pas utilisé dans la méme proportion 
d'une année a4 l'autre. Depuis quelque temps, on 
cherche de plus en plus @ mesurer d'une facgon 
précise la différence entre le potentiel de pro- 
ductivité et la productivité réelle. Cette mesure 
de l'utilisation de la capacité peut servir 4 
examiner la relation existant entre l'ensemble 
des ressources disponibles et le potentiel de 
production. De plus, une mesure de utilisation 
de la capacité pourrait servir 4 mesurer les ten- 
dances et les cycles a l"intérieur de celle-ci. 


Dans le cadre de travaux sur la mesure de la 
capacité, des économistes, en particulier aux 
Etats-Unis, ont mis sur pied un certain nombre 
d'autres méthodes de quantification allant des 
enquétes annuelles directes aux modéles économé- 
triques. 


Au Canada, le ministére de l'Industrie et du 
Commerce produit actuellement un indice de l'uti- 
lisation de la capacité pour les industries de 
biens d'aprés les méthodes d'estimation de la 
tendance générale par les sommets de 1'école 
Wharton(1). Cet indice est calculé 4 partir d'in- 
dices trimestriels désaisonnalisés de la produc- 
tion industrielle, qui sont reportés sur un 
graphique sur lequel on choisit les sommets. On 
considére que ces sommets’ représentent la 
capacité de production de l'industrie. Les diffé- 
rents sommets atteints au cours de chaque trimes-— 
tre sont reliés par une ligne droite de facon a 
indiquer la capacité au cours de la période com- 
prise entre deux sommets. Une extrapolation 
directe de cette méme ligne droite permet de 
mesurer la capacité pour la période comprise 
entre le dernier sommet jusqu'a l'intersection 
par l'indice de la production réelle de la ligne 
droite. 

(1) Ces indices sont publiés dans Taux d'utili- 
sation de la capacité. Ministére de 1'Indus- 
trie et du Commerce, Ottawa. 


The Statistics Canada approach represents 
an alternative measure and is based on the 
capital-output ratio of each industry. It 
provides a basis for establishing the capac— 
ity output series with which actual output 
data are compared in order to derive the 
utilization rates. The definition of capac— 
ity in this procedure is the maximum output 
obtainable under "normal" technological and 
market conditions. 


Some differences in level exist between 
the Statistics Canada series and those of 
the Department of Industry, Trade and 
Commerce. This situation is to be expected, 
of course, given the different estimation 
procedures underlying each set of measures. 


The Statistical Tables show quarterly in- 
dexes of capacity utilization in Canadian 
manufacturing broken down into various major 
groups according to the 1970 Standard In- 
dustrial Classification. 


The methodology used to 
indexes is based on a 
actual output of an industry during a 
certain time period with the estimated 
capacity output during that period. (2) 


produce these 
comparison of the 


The estimated capacity output is based on 
a capacity capital-output ratio derived from 
the industry's gross stock of fixed capital, 
measured in 1971 dollars. These capital 
stock estimates are produced by the National 
Wealth and Capital Stock Section of Statis-— 
tics Canada, and a brief outline of the 
method used to derive the estimates 
follows. (3) 


The measurement procedure underlying the 


capital stock estimates is known as_ the 
“perpetual inventory” method. Briefly, this 
method involves the accumulation, over a 


period of years, of investment expenditures 
by industry to obtain its capital stock in 
any given year. The basic ingredients 
required are: 


Annual investment series in current dollars 
by industry and category of expenditure; 


price deflators relating to the investment- 
series; and 


estimates of the average economic life of 
the assets used in the various industries. 


(2) The concepts of capacity used follows 


the work of Daniel Creamer, "Capital 
Expansion and Capacity in Post-War 
Manufacturing", Studies in Business 


Economics, No. 72 National Industrial 
Conference Board, New York, 1961. 

(3) Capital stock estimates are published in 
Fixed Capital Flows and Stocks, Cata- 
logue 13-211, Annual. 


L'approche de Statistique Canada est en fa 
un autre genre de mesure et repose sur le coe 
ficient de capital de chaque industrie. El 
permet d'établir des séries sur la capacité | 
production que l'on compare aux données sur , 
production réelle de fagon da obtenir les tar 
d'utilisation. La capacité, d'aprés cet 
méthode, se définit comme le maximum de biens qi 
l'on peut produire dans des conditions technol: 
giques et commerciales “normales”. 

Il existe certaines différences. de nig 
entre les séries de Statistique Canada et cell: 
du ministére de l'Industrie et du Commerce. | 
va sans dire que ces différences proviennent | 
fait que les méthodes d'estimation de chacun d 
ensembles de mesures sont différentes. 

Les tableaux statistiques présentent des i, 
dices trimestriels de l'utilisation de la cap) 


cité pour les industries manufacturiéres |. 
Canada ventilés en principaux groupes selon 
Classification des activités économiques, | 


ID7O)e 

La méthodologie inhérente au calcul de ces i 
dices repose sur la comparaison de la producti 
réelle d'une industrie au cours d'une certai, 
période avec la capacité estimée de production | 
cours de cette méme période(2). | 


4 


La capacité de production estimée est calcul, 
d'aprés le coefficient de capital de capaci) 
obtenu a partir du stock brut de capital fixe 
l'industrie, mesuré en dollars de 19/71 sge) 
estimations du stock de capital sont produit 
par la Section de la richesse nationale et | 
stock de capital de Statistique Canada. Voici ul 
bréve description de la méthode utilisée po 
calculer les estimations(3). 
i 
La méthode de mesure des estimations de stoc 
de capital est celle de “l'inventaire perpétuel’ 
En bref, il s'agit d'accumuler pendant un certa, 
nombre d'années les dépenses d'investissement — 
l'industrie pour obtenir son stock de capit| 
pour une année donnée. Les éléments fondamenta 
nécessaires sont: } 
| 
| 
Les séries annuelles des investissements, P: 
industrie et catégorie de dépense; | 


| 
les indices de déflation se rapportant aux séri_ 
sur les investissements; 


\ 
les estimations de la durée de vie économiq 
moyenne des actifs utilisés par les différent | 
industries. 


| 
| 
| 


(2) La définition de la capacité utilisée ici e' 


celle qu'a formlée Daniel Creamer da 
“Capital Expansion and Capacity in Post-W 
Manufacturing”, Studies in Business Econo. 
ics, n° 72, National Industrial Conferen 

Board, New York, 196l. 
(3) Des estimations du stock de capital 80 

publiées dans Flux et stocks de capit 


fixe, n° 13-211 au catalogue, annuel. 


To illustrate the mechanics of the 
perpetual inventory” method, an example of 
he actual computing process is given. (Text 
able I summarizes the computational proced- 
re involved in this example.) Assume that 
he capital assets in a particular industry 
emain in production for 10 years before 
hey are retired. We start with year one and 
djusting for prices, we accumulate the in- 
estment expenditures pertaining to the 
ypes of capital assets in question for a 
eriod of 10 years. In the tenth year, a 
easure of the gross stock of this indus- 
ry's capital assets is obtained. In the 
leventh year, we deduct from the accum- 
ated total the investment expenditures of 
he first year and add the purchase of 
apital assets of the eleventh year. We pro- 
zed in the same manner for all subsequent 
2ars. 

: 

In the gross capital stocks, capital 
ssets are included at their full value 
iring the entire time they remain in the 
apital stock. In other words, the deduc- 
ions from gross investment are due to the 
act that assets in question have ceased to 
sist. An alternative set of measures of 
ipital stocks is derived by adjusting the 
ilue of the assets in existence for the 
2ar and tear and obsolescence they undergo 
iring their service life; these estimates 
-e known as net capital stocks. Calcula- 
tons of net capital stocks are made by 
plying a depreciation formula to the gross 
cock estimated. The net stock is equal to 
ie difference between the cumulative value 
: past gross investment and cumulative 
‘:preciation. 


The quarterly capital estimates are de- 
-ved by applying a linear interpolation to 
'e annual capital stocks. The stock estim- 
‘eS are adjusted for pollution abatement 
penditures and then combined with the 
‘asonally adjusted quarterly production in- 
‘wes to derive quarterly capital-output 
tios for the whole period. The production 
dexes for the Petroleum and Coal Industry 
e the gross output rather than the gross 
mestic product which are used for all 
her industries. It is felt that the gross 
tput index better reflects the performance 

the industry in the light of significant 
ice changes. (4) 


) The indexes of industrial production 
_ used are those published in Gross Do- 
mMestic Product by Industry, Catalogues 
61-213, and 61-005, Statistics Canada. 


Pour expliquer le mécanisme de “L'inventaire 
perpétuel”, voici un exemple du processus réel 
du calcul. (Le tableau explicatif I résume le 
Processus du calcul.) Supposons que Il'actif 
immobilisé de l'industrie demeure en production 
pendant 10 ans avant d'étre retiré. On commence 
par la premiére année et, aprés déflation, on 
accumule les dépenses d'investissement se rap- 
portant aux catégories de capital considérées 
pour une période de 10 ans. La dixiéme année, on 
obtient une mesure du stock brut des actifs immo- 
bilisés de cette industrie. La onziéme année, on 
déduit les dépenses d'investissement de la pre- 
miére année du total cumlatif et on ajoute les 
achats d'actifs immobilisés au cours de la 
onziéme année. On procéde de la méme facgon pour 
toutes les années suivantes. 


On regroupe dans les stocks bruts de capital 
les actifs immobilisés 4 leur valeur intégrale 
tant que ces actifs font partie du stock de 
capital. En d'autres termes, les déductions sur 
les investissements bruts s'expliquent par le 
fait que les actifs en question ont cessé 
d'exister. On obtient un autre ensemble de 
mesures des stocks de capital en ajustant la 
valeur des actifs existants pour prendre en 
compte l'usure et l'obsolescence qu'ils subissent 
lors de leur durée de vie, et l'on appelle ces 
estimations stocks nets de capital. On calcule 
les stocks nets de capital grace 4 une formule 
d'amortissement que l'on fait intervenir dans les 
estimations des stocks bruts. Le stock net est 
égal a la différence entre la valeur cumlative 
des investissements bruts antérieurs et la dépré- 
ciation accumulée. 


Les estimations trimestrielles de capital sont 
calculées d'aprés une interpolation linéaire des 
stocks annuels de capital. Ces estimations de 
stocks sont ajustées pour ternir compte des 
dépenses engagées au titre de la réduction de la 
pollution et ensuite combinées aux indices tri- 
mestriels désaisonnalisés de la production pour 
donner les coefficients de capital trimestriels 
pour l'ensemble de la période. L'indice de la 
production pour l'industrie des dérivés du pé- 
trole et du charbon est l'indice de la production 
brute au lieu de celui du produit intérieur brut 
qui est utilisé dans les autres industries. En 
vue d'importants changements des prix, on croit 
que l'indice de la production brute soit plus 
représentatif de la performance de cette indus- 
trie 4) 


(4) Les indices de la production industrielle 


utilisés ont été publiés dans Produit inté-— 
rieur brut par industrie, n° 61-213 et 61-005 
au catalogue, Statistique Canada. 


These ratios are expressed in the Statis- 
tical Tables in constant 1971 dollars in 
order to show the degree of capital inten- 
sity in the various industries. The minimum 
capital-output ratio during this period in- 
dicates the historical capacity peak. When 
we divide the capital stocks series by the 
minimum capital-output ratio, we obtain a 
series of potential output. The annual capa- 
city rates are obtained by applying the same 
technique to annual series on production and 
capital stocks. 


Ash thesstinal ssitep sings.chi's procedure, 
actual data for individual production in- 
dexes are expressed as a ratio of the poten- 
tial output series in percentage form to 
obtain the indexes of capacity utilization. 


We summarize the procedure of measuring 
the capacity and operating rates in _ the 
following fashion: 


Let Ky = fixed capital. stocks at time tf, 


let = capacity capital-output ratio 


a0 
Po 


where K, = fixed capital in benchmark 
period(5) 


and Py = capacity output in the same period, 


let P= acttal outputeat time, 6, 


and CP, = estimated capacity output at 


time t. 
Then Kr¢ + eS = CPt. 

Po 
Pr = percentage of capacity utilized 
of x. .00 at time t; that is, the capacity 
CPy utilization rate. 


Of course, in subsequent periods, if a 
lower capital-output ratio occurs, it is 
adopted as the capacity ratio, and the 


entire series is adjusted accordingly. 


This formula was used to calculate the 
manufacturing industry capacity utilization 
rates shown in the Statistical Tables. The 
indexes for durable, non-durable and total 


(5) As noted previously, this benchmark per- 
iod is the time when’ the 
capital-output ratio occured. 


minimum 


Dans les Tableaux statistiques, ces coeff: 
cients sont exprimés en dollars constants de 19 
de fagon 4 indiquer le degré d'intensité de cap: 
tal des différentes industries. Le coefficient « 
capital minimum au cours de cette période indiq 
le sommet historique de la capacité. Lorsqu'¢ 
divise les s@éries des stocks de capital par 
coefficient de capital minimum, on obtient w 
série de la production potentielle. Les ta 
d'utilisation de la capacité annuels s'obtienne 
en appliquant la méme méthode aux _ sérii 
annuelles de la production et des stocks de cap: 
tal. 


Enfin, les données réelles pour les indices : 
production individuels sont exprimées en tant q 
ratio des séries de la production potentielle 
pourcentage pour obtenir les indices de 1l'util’ 
sation de la capacité. 


Nous pouvons résumer ainsi la marche 4 suiv' 


pour la mesure des taux d'utilisation de la cap. 
cité et d'activité: | 


Soit Ky = stocks de capital au temps t, 


A 


et soit = coefficient de capital de la 


oO 
Po capacite 


ou Ky = capital fixe au cours de la période 
repére(5) 


eG Pg production potentielle au cours de la 


méme période, 
soit Py = production réelle au temps t, 


et CP; = production potentielle prévue au 
temps t. 


Alors Kt nES = CPr- 


Po | 

Pr = pourcentage de la capacité utilisée | 

_.. x 100 au.temps t3iccest-aqdine Le jtare | 

CPt d'utilisation de la capacité. 
Bien entendu, lorsque l'on enregistre 


coefficient de capital plus bas, au cours d 
périodes qui suivent, on le considére comme @ta 
le ratio de capacité, et toute la serieme) 
ajustée en conséquence. / 

Cette formule a été utilisée pour calculer 1 
taux de l'utilisation de la capacité des indu 
tries manufacturiéres présentés dans les Tablea 
statistiques. Les indices ont @té calculés pl 


(5) Comme il a @té mentionné auparavant, cet 
période repére est le moment owt l'on a © 
registré le plus bas coefficient capita) 
production. 


| TEXT TABLE I. Exemple: Assumed Service Life = 10 Years = L 


| TABLEAU EXPLICATIF I. Exemple: Durée de vie supposée de 10 ans = L 


’ 
ps Say pan hea nn Gees ed ee ee he bs Pe ey ee 


Data on Deflator Constant Discards, Columns Gross Depreciation Net Net stock, 
current year 12 = dollar move (3)-(4) stock, Invest- column (8) 
dollar 1.000 gross fixed column (3) column (5) Ue Oana ment after 
gross fixed capital on 10 after 2L columns cumulation 
| capital formation years cumulation (3)-(7) 
formation columns 
(2) = (2) 
Year 
Données Indice de Formation Retraits, Colonnes Stocks Dépréciation Investis- Stocks 
Année sur la d@éflation = brute de descendre (3)-(4) bruts, sement net, 
formation 1.000 pour capital la colonne (3) colonne (5) I CGR KG = 1) net colonne (8) 
" brute de l'année 12 fixe en de 10 ans aprés 2L colonnes aprés 
capital dollars cumul (3)=(7) cumul 
fixe en constants 
dollars colonnes 
courants GEC) 
Q) (2) (G3) (4) G) (6) @) (8) (9) 
| 
In P Kn 
| Ke 
| a: 17.6 +772 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 
L 2 36.2 +825 43.9 43.9 66.7 4.5 39.4 62.2 
| 3 20.4 -857 23.8 23.8 90.5 7.9 15.9 78.1 
4 15.3 -855 17.9 17.9 108.4 9.9 8.0 86.1 
5 19.7 -868 22.7 ST) 131.1 12.0 10.7 96.8 
6 27.2 907 30.0 30.0 161.1 14.6 15.4 112.2 
7 35.0 -928 37.7 S77 198.8 18.0 19.7 131.9 
1 38 20.5 +967 eA yee Dibkay 220.0 20.9 3 132.2 
9 13.8 979 14.1 14.1 234.1 22.7 = 8.6 123.6 
10 27.0 +982 27.25 20e5 261.6 24.8 2.7 126.3 
11 27.2 -986 27.6 22.8 4.8 266.4 26.4 1.2 127-5 
I 
12 21.8 1.000 21.8 43.9 PPA 244.3 25.5 Sor 123.8 


anufacturing were derived by aggregation, 
sing the same weights as the 1971 Gross 
omestic Product. (6) 


The statistics presented here are only 
tatistical estimates and they are not oper- 
ting ratios based on either engineering 
2asures, such as productive machine hours, 
ct survey results. 


5) For the period prior to 1971 the data 
are not available on a 1971 base. To ob- 

| tain a continuous record on a 1971 base, 
the indexes on a 1961 base were mechan- 
ically rebased to 1971 by multiplying by 
100.0 and dividing by the 1971 index 
value on a 1961 base. An adjustment has 
been made to the production indexes for 
Rubber and Plastics Products, and Mis- 
cellaneous Manufacturing, based on the 
annual Real Domestic Product Indexes, to 

_ capture the trend of the individual in- 
dustries according to the 1970 Standard 
Industrial Classification, from 1961 to 
F970. 


agrégation tant pour l'ensemble des industries 
manufacturiéres que pour les industries des biens 
durables et non durables 4 partir des mémes pon- 
dérations que celles pour du produit intérieur 
brut de 1971(6). 


Ces chiffres représentent uniquement’ des 
approximations et ne sont pas des coefficients de 
fonctionnement basés sur des mesures industriel- 
les, comme les heures de production des machines, 
ni des résultats d'une enquéte. 


(6) En ce qui concerne les années antérieures 4a 
1971, les données ne sont pas disponsibles 


sur la base 1971 = 100. Pour obtenir une con- 
tinuité des données de ces années, les in- 
dices sur la base 1961 = 100 furent convertis 


arithmétiquement a l'année de référence 1971 
en les multipliant par 100.0 et en divisant 
le produit obtenu par la valeur de l'indice 
de 1971 sur la base de 1961 = 100. On a 
ajusté les indices de production de 1l'indus- 
trie du caoutchouc et des produits en matiére 
plastique, et des industries manufacturiéres 
diverses, basés sur l'indice annuel du pro- 
duit intérieur réel de fagon 4 connaitre la 
tendance des industries selon la Classifica- 
tion des activités économiques de 1970, pour 
la période de 1961 4 1970. 


Given the many conceptual and measurement 
problems surrounding the notion of capacity 
utilization, the utilization rates shown 
here are indicative of trends and cycles in 
the utilization of capital. The indicated 
level is only a statistical approximation 
and should be viewed as such. For example, a 
rate of 100% indicates a high level of cap- 
ital utilization which is considered a peak 
for the period observed. 


- 10 - 


Etant donné qu'il existe plusieurs probléme 
relatifs a la notion du taux d'utilisation, i 
conviendrait de noter que les taux d'utilisatio 
publiés ne constituent pas des mesures exactes 
mais des statistiques indiquant les tendances e¢ 
les cycles d'utilisation du stock de capita 
fixe. Par exemple, un taux de 100% indique Ul 
haut niveau de l'utilisation de capital qui es 
considéré un sommet pendant la période observée, 


Statistical Tables Tableaux statistiques 
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FOOD AND BEVERAGES 


ALIMENTS ET BOISSONS 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PUTENTIAL UTILIZATION 
PRUDUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I Bo ee 3559.8 Deriat! 64.4 96.6 
ii 63.0 3610.0 Pre | 65.3 96.5 
Tit 65.7 3660.3 Beil 66.2 99.2 
IV 66.1 3710-5 2213 re ieee | 98.5 
1962 I 66.4 3760.8 215 08-0 97.6 
Il 67.9 3811.2 2S 68.9 98.5 
III 68.1 3861.6 2eLs 69.9 97.5 | 
NY 68.1 3912.0 2.18 70.8 96.2 
1963 I 69.3 3962.5 Pe UT] eg? 96.7 
ei TOse 4007.2 2516 72.5 96.8 
lial ier 4051.9 2.16 rere Sp0 
IV Tl. 4096.6 25 T4el 97-4 
1964 I 1463 4141.4 2a 74.9 99a02 
II 74.26 4188.1 Zets 75.8 98.5 
Pi 74.9 4234.9 214 76.6 97.8 
IV 76.9 4281.7 2a eS I Ie 
1965 f 76.8 4328.5 Leite) 78.3 98.1 
is 76.3 4379.6 CA 1962 96.3 
gen 78.4 4430.7 Dale 80.2 97.8 
IV 8020 4481.8 PA i Set 98.7 
1966 =I 80.6 4532.9 Zei3 82.0 98.3 
II 82-0 4590.5 Qe le 83.0 98.7 
Pht 82.6 4648.1 Zar Soe) 9822 
IV 84.4 4705.6 aes B51 99.1 
| 
1967 I 85.2 4763.2 Pee B65 2 98.9 | 
igi 86.8 4824.8 Page 87.3 99.4 
lil 88.4 4866.5 2.09 88.4 100.0 
Iv 88.6 4948.1 Rabi 89.5 99.2 
1968 I 89.2 5009.8 213 90.6 93.4 
ai S827 5068.0 Zal6 Silat 96.7 
TI 89.7 5126.2 epawe G2or 96.7 
Iv ees 5184.3 Do 14 93.8 9748 
1969 I 92.0 5242.5 22r6 94.8 97.0 
il Gled 5303.3 2249 95.9 eye | 
a 93.5 5364.1 ede 97-0 96.4 
IV 94.2 5424.9 Dale 98.1 96.0 
1970 I 95.3 5485.7 PES 99.2 96.0 
Il 94.3 5552.3 2023 100.4 G09 
Tis 96.2 5618.9 Pat 101.6 94.6 
Iv 97.0 5685.5 iayae 102.9 94.3 
197l so 97.8 5752.61 Pe. 104.0 94.0 | 
ri 99.1 5811.6 EE: L05< 8 94.3 | 
II1 LOL. 7 BAT ie | 2619 10662 95.8 


IV 101.3 5930.5 Pita 2: 107 
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FOOD AND BEVERAGES 


ALIMENTS ET BOISSONS 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX CF CAPACITY 
INOUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STUCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRUDUCT LUN CAPITAL DE PRODUC TION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PUTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIUNS 
972 I 102.8 5990.0 220 108.2 95.0 
lil 105.3 6048.7 ZoLiz 109.3 96.3 
reriz 105.7 6107.4 2.19 110.4 95.8 
IV 108.0 6166.0 2.16 U4 96.9 
1973 I 107.8 6224.7 PSs) U2 ae 95.8 
Pi 166.5 6297.1 2.24 113.9 9343 
III 108.8 636926 Pare BRS ore 94.5 
IV Lashes 6442.0 aA) TG ES 95.9 
974 I i09.5 6514.5 2525 Bees 92.9 
ii 108.5 6586.3 2.30 119.1 9Lel 
Pil 106.5 6658.1 Dail 120.4 88.4 
Iv 105.0 6729.9 2043 217 86.3 
975 I 105.1 6801.8 2.45 23 20 85.5 
Di T0622 6852.6 2.44 123.9 85.7 
Ill 108.6 6903-5 241 124.8 87.0 
Iv 109.4 6954.3 Pal 125.7 87.0 
976 I DUEL Sa 7005.1 2.38 126.7 87.9 
li 115.2 7043.9 Zen 127.4 90.4 
eet 115.5 7082.8 Desi2 281 S022 
IV 114.0 TAZ S6 2.36 128.8 88.5 
977 I 114.9 7160.4 2.36 129.4 88.8 
iti 115.4 7205.9 2.36 130.3 83.6 
Det 115.5 7251.25 2938 P31 31 88.1 
Iv 115.5 7297.0 R39 131.9 87.6 
978 I 116.3 7 342.6 2.39 i238 8726 
Li 114.6 7386.5 2.44 133.6 85.8 
DET Piz si 7430.5 2.40 134.4 Wy ee 
IV 118.4 7474.4 2639 $35 21 87.6 
979 I 119.7 7518.3 2.38 135.9 88.1 
II 118.9 7572.9 Zee 1 136.9 86.8 
PLI Liste 762725 2.43 137.9 86.0 
Iv 122.5 7682.1 DENT | 138.9 88.2 
980 I 121.5 7736.7 2-41 139.9 86.9 
BI 122.0 7810.3 Delgo P4122 86.4 
PEL 119.5 7884.0 2.50 142.6€ 83.8 
IV 119.9 7957.6 2.51 143.9 83.3 
981 I 1:23 35 8031.3 2.46 145.2 85.0 
aI 125.0 8092.2 2645 146.3 85.4 
Lid 125.8 8153.1 2.45 P4704 85.3 
Iv T2256 8214.0 2254 148.5 82.5 


982 I 120.1 8275.0 2-61 149.€ 80.3 
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TOBACLG PRODUCTS 


TABACS 
INDEX OF GROSS CAPITALS INDEX CF CAPACITY | 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION ! 
PRODUCTION STOCK RAT 10 UUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTIUN CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PUTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLICNS 
1961 I Tes 165.4 27 Ri <0 93.9 
II ee TPS Te hepeyg 78.1 93.6 
I11 7303 UO cL Qs) Poe 2 O0I6 
Iv hee bi2e4 1.30 80.3 eee, 
ise2 1 75.8 174.8 1.28 81.4 93o1 
II 7409 ity ey 1.30 61.6 91.8 
111 1504 175.6 rhea) oa.7 9239 
IV Teal 175.9 1.28 81.9 92.9 
a 7920 177.5 1.25 82.6 95.6 
III Thee 178.8 1.26 SS. 94.4 
Iv 77.5 180.0 1.29 83.8 92.5 
1964 1 RT| 181.3 135 84.4 88.5 
Il 80.1 182.8 27 85.1 94.1 
lil 85.8 184.3 tate 85.8 100.0 | 
IV 84.5 185.8 eee 86.5 97.7 } 
1965 I Beal 187.3 ley 67.2 94.2 | 
ii 84.6 189.9 hes 88.4 95.7 | 
Tau 85.5 192.6 1.25 89.7 95.4 
IV 86.1 195.2 a2 90.9 94.7 
1960 I 89.2 197.9 1 23 Sea 96.8 | 
i 84.9 AO Weel led 93.6 90.7 
ou 85.2 204.3 133 S544 89.6 
IV 90.5 207.5 hc Pal 96.6 93.07 | 
| 
WECT? kt 93.6 DAMLOVERT 2s 98.1 4) S565 
11 93.4 213.8 ear 99.5 93.8 | 
(11 921 217.0 Tey LOU. 0 91.2 
iv 90.5 220.2 1.35 102.5 88.3 
96s 1 89.7 ROB 4 1.38 104.0 6602 
I 89.1 22 Gall Li 41. Looe 84.6 
111 89.9 226.68 Le wil 106.5 84.4 
lV 92.8 23165 1b. 38 107.8 86.1 
lI 934i 23662 1.41 po. 0 84.7 
111 92.4 2BiB.<2 1.43 10n.S 83.3 
IV oA ne 240.1 1.42 Pin, 8 83.8 
1970 1 96.7 242 0 1.39 U2 a 85.8 
II 100.2 Pea | 1.35 113.5 88.3 
lll 98.2 245.5 We ie. 3 85.9 
lV 102.41 Pht <2 PREVA aS Al 88.7 
1971 I 95.6 249.0 1.44 115.8 82.6 | 
[I 98.9 25023 1.40 116.4 85.0 
III 101.4 io Pea, 1 Sat 117.0 86.7 | 


iV Woy war 253.0 155 ThiWli<.6 88.5 
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TOBACCO PRODUCTS 


| TABACS 
iene ae os ee a a SS aS a a ae Se a ee a ee ee ee ee 
| INDEX OF GROSS CAPITAL- INUVEX OF CAPACITY 
| INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRGOUCTION STOCK RATIO UUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE CUEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT IUN CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
| INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
| 1971=100 $ MILLIONS 
972 I LOZ 2% 254.4 37 118.4 86.7 
| II 108; 7 254.6 1.36 118.5 87.5 
Tia 105.6 254.9 1.34 18.6 89.2 
IV 104.9 255.1 1.35 G7 88.4 
973 I 104.8 255.4 135 118.9 88.1 
ii 104.1 25524 1.36 1 ie<9 87.6 
III 106.2 255.5 #333 118.9 89.3 
IV 106.6 255.5 P33 bisc9 89.6 
974 «OSI 122.1 25526 1.26 119.0 94.2 
| i 113.2 259.0 £27 120.6 93.9 
cei 10923 262.5 #553 R222 89.4 
IV leer 266.0 Looe 123:..8 90.5 
U5 )~Ctiéd 110.5 269.5 1.35 125.4 88.1 
Il 106.9 2714 1.41 126.3 84.6 
es | 110.8 273.4 eee! 2% 2 Pe | 
Iv I3.2 27524 1.35 126.2 88.3 
a 114.4 ORT 1.38 D29;1 86.3 
Il Ti@.9 2b7 62 1.36 129.0 87.5 
lil 109.7 Phil 1.40 128.9 85.1 
IV 102.9 276-9 1.49 128.8 79.9 
177 I 112.4 276.8 Peat 128.8 Bites 
Il 11048 ZT 8 1.39 129.3 85.7 
I11 110.5 278.9 1.40 129.8 85.1 
Iv 148.1 279.9 1231 £3062 90.7 
7) aa | 14a. 281.0 1.36 130.8 87.7 
1 108.6 282.1 1.44 Pe 3 82.7 
Die 111.5 2832 eat 131.8 84.6 
IV 123.4 284.3 a39 132.03 85.7 
je 1 115.2 28524 ew 132.8 86.7 
hat 1vz,.9 286.8 1.35 133.5 88.3 
11 177.3 288.3 1.36 134.2 87.4 
IV 115.2 28927 1.39 134.8 85.5 
ae 120.5 291.2 1.34 135.5 88.9 
1 117.6 292.0 1.38 135.9 86.5 
eI 120.8 29229 1.34 136.3 88.6 
Iv 120.9 293.8 1.35 1360:7 88.4 
: a 122.3 294.7 1.45 137.1 82.3 
rst 116.8 296.7 Poh 138-1 84.6 
ig 130.4 298.8 P27 139.0 93.8 
IV 124.6 300.8 1234 140.0 89.0 


182 I 121.6 302.9 1.38 141.0 86.3 
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RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAQUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


i as aa a ae ee eee rere cow ee 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCTION 

INDICE DE LA 
PRODUCT ION 


STOCK DE 
CAPITAL 
BRUT 


CAPITAL-— 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
POTENTIAL 
OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCTION 
POTENTIELLE 


CAPAC THY, 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'UTILISATION 
DE UA, CAPACIE 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


1969 


1970 


1971 


INDUSTRIELLE 
1971i=100 

I 35.0 
Il 36.9 
III 3959 
IV 43.9 
I 45.1 
II 50.4 
III 530% 
IV 5264 
I 54.1 

jt yt 54.3 
III 50.7 
IV 52.1 
I 58.0 
II 5926 
IIl 566% 
IV 58.7 
I 59.8 
II 61.1 
I1I 61.2 
IV 66.6 
I 71.8 
yt 71.8 
Iil 68.8 
IV 70.7 
I 1226 
II 1526 
III 84.1 
IV 79.0 
I 91.1 
II 79.0 
Iil 78.2 
IV 87.7 
I 91.6 
II 93.2 
iy 90.8 
IV 9542 
I 95.7 
Il 91.9 
ICH 98.0 
IV Ole 
I S3eL 
| 98.2 
III 104.7 
IV 105.0 


$ MILLIONS 


459.3 
462.9 
466.6 
470-2 


473-9 
475.5 
477-1 
478.7 


480.4 
484.0 
487.7 
491.3 


49/5750 
501.8 
508.6 
515-4 


Byars! 
530-4 
53860 
546-5 


554.6 
569.4 
584.3 
Deiat 


614.0 
621.7 
629.5 
637.2 


645.0 
655.0 
665.0 
674.9 


684.9 
Oe 
718.1 
134.7 


oureS 
766420 
780.7 
795.3 


810.0 
834.8 
S595 7 
884.6 


——E 


Les 


RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INOUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PRUDUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
| INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
| PRODUCT ION CAPITAL DE PRGBUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
972 I 107.2 909.5 1.57 128.5 83.5 
II 116.9 927.5 iz. 131.0 89.2 
III 115.3 945.5 12.52 133.5 86.3 
IV 118.6 963.5 52 136.1 87.2 
973 I 2632 981.5 1.44 138.6 oh 
II 1252.8 1008.2 1.49 142.3 88.4 
Ill 134.9 1035.0 1.42 146.1 92.3 
IV 137.3 1061.7 1.43 149.9 91.6 
974 I 138.2 1088.5 1.46 153.7 89.9 
| ey 134.5 1110.8 1.53 156.9 85.8 
III 128.4 1133.1 1.64 160.0 80.3 
IV 130.4 1155.4 1.64 163.1 79.9 
975 I 12735 LITT. 7 ra 166.3 TOrnt 
it 119.6 1192.0 1.85 168.3 Tlied 
area 119.0 1206.4 1.88 LVOs4 69.9 
IV 12352 1220.7 1.84 i2s4 Teas 
376 I 128.4 1235.1 1% 9068 174.4 73-6 
II 136.2 1243.3 1.69 175.6 77.6 
III 140.6 e2517..5 1.65 176.7 79.6 
IV 140.0 1259.6 1.67 177.9 T8607 
77 I 145.3 1267.8 ee 179.0 81.2 
II 145.3 1275.8 1.63 180.2 80.6 
lil 147.3 1283.8 1.62 181.3 81.2 
IV 14230 1291.8 1.69 S224 77.9 
178 I 144.6 1299.8 1.67 183.6 78.8 
li 15222 1306.5 1.59 184.5 82.4 
rer 155.2 1313.2 1.57 185.4 83.7 
IV 166.7 1319.8 1.47 186.4 89.4 
179 I 170.9 1326.5 1-44 187.3 SZ 
II 176.1 1338.6 141 189.0 93.2 
Iii 178.2 1350.7 1.40 190+? 93.4 
Iv 168.4 1362.8 1.50 192.5 87.5 
180 I 160.8 1374.9 1.58 194.2 82.8 
Li 151.8 1385.8 1.69 195.7 77.6 
ie 148.4 1396.7 1.74 197.2 Tae 
Iv 152.0 1407.5 lieit-2 198.8 76.5 
81 I 152.1 1418.4 1.73 200. 3 75.9 
ig 161.6 1438.8 1.65 203-2 79.5 
11 164.9 1459.3 1.64 206.1 80.0 
Iv 144.0 1479.7 1.90 209.0 68.9 


'82 I 135.5 1500.1 2-05 211.8 64.0 
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LEATHER 
CUIR 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY ) 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RAT 10 OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 86.6 156.7 1.04 99.2 87.3 
ai 89-5 156.6 1.00 99.2 90.2 
III O1.2 156.6 0.98 99.2 91.9 
IV 92.9 156.5 0.97 99.1 93.7 
1962 I 92.9 156.5 0.97 99.1 93.7 
ii 94.3 156.4 0.95 99.1 95.2 
Ill 93.2 156.3 0.96 99.0 94.1 
IV 91.8 156.2 0.98 98.9 92.8 
1963 I 53.5 156.1 0.96 98.9 94.4 
iE 92.8 156.3 0.97 99.0 93.7 
III 92.0 156.5 0.98 99.1 92.8 
Iv 95.5 156.7 0. 94 99.2 96.2 
1964 I 96.9 157.0 0.93 99.4 97.4 | 
II 96.9 IST st 0.93 99.5 97.4 
III 9704 157.2 0.93 99.6 97.8 
IV 96.6 157.3 0.93 99.6 97.0 
1965 I 98.4 157.5 0.92 99.8 98.6 
II 967 TSo 0.94 99.9 96.8 | 
IIl 98.0 158.0 0.92 HO Ole! 97.9 
IV 100.2 158.2 0.91 0 0%.2 100.0 
1966 I 99.5 158.4 0.91 100.3 99.2 | 
II 100.8 159.5 0.91 101.0 99.8 
III 97.8 160.7 0.94 1042.8 96.1 
IV 99.1 161-8 0.94 102.5 96.7 
| 
1967 I 96.0 163.0 On.oir 103.2 93.0 
ti 94.8 163.9 0.99 103.8 91.3 
Ili 96.4 164.9 0.98 104.4 92.3 
iv 99.1 165.8 0. 96 105.0 94.4 
1968 I 100.9 166.7 0.95 105.6 95.6 
bi 103.5 167.9 0.93 106.3 97438 
oe 100.9 169.1 0.96 107.1 94.2 
IV L0B6i7 7063 0. 94 107.9 96.1 
1969 I 105.4 er a eae 0.93 108.6 oy 
ED 105.7 172.8 0.94 109.4 96.6 
i ae 103.1 W142 0.97 110.3 93.4 
IV 95.7 175.6 1.05 Le 2 86.0 
1970 I 95.5 UT Te sO 1-06 ML Zell 85.2 
ia 93.7 177.6 1.09 Lie. 5 83.3 
lil 97.5 178.2 1.05 112.9 86.4 
IV 99.1 178.8 1-03 113.2 87.5 
1971 I 100.2 179.5 1.03 113.6 88.2 
ee 96.6 180.4 Le One 1452 84.6 
LEI 99.7 181.3 10% 114.8 86.9 


IV LO2<i2 182.1 1.02 11543 88.6 


19 


LEATHER 
CUIR 
yo-- - -- --- -- - -- -- -- == —- - +--+ 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL GUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INOICE DE LA TAUX 
PRUDUCT ION CAPITAL DE PRUDUC TION D'UTILISATION 
: INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PUTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
io72.Sts 97.8 183.0 POT 115.9 84.4 
bey 94.1 185.4 1.13 Wi 80.2 
lil 99.0 187.9 1.09 119.0 83.2 
IV 94.4 190.3 1.16 120.5 78.3 
3 2C 100.1 192.8 Palo 121.9 82.1 
li 98.0 194.1 1.13 122.7 79.9 
Ili 99.1 195.5 1.13 123.6 80.2 
Iv 102.1 196.8 1.10 124.4 82.1 
974 I 104.0 198.2 1.09 125.5 82.8 
| II 104.5 199.9 Tro 126.6 82.5 
TU 100.8 20a 1.15 127.8 78.9 
IV 98.6 203.4 1s 128.8 76.5 
() Cos ( 99.4 205.2 1.18 129.9 76.5 
II 98.9 206.6 1.20 130.8 TH 
I11 100.7 208.1 1.18 SC rT. 76.5 
Iv 105.6 209.5 1.14 132.6 79.6 
(Sn | 107.6 211.0 oh 133.6 80.6 
II 108.9 201i 7 TRL 134.0 81.3 
III 104.2 22.5 U7 134.5 AGS: 
IV 103.6 213.2 es} 134.9 76.8 
Gr iit 100.9 214.0 i 7172 135.5 74.5 
II 96.5 214.5 bed 135.8 Tiel 
Pil 95.7 215.0 1.29 136.1 70.3 
IV 93.5 2565 1.32 136.4 68.5 
978 =I 101.8 216.0 Meiz2 136.7 74.5 
11 108.9 216.2 1.14 136.8 79.6 
ILI 104.1 216.4 1.19 137.0 76.0 
IV 112.8 216.6 1.10 eT | 82.3 
979 «I TY. I2 216.8 ait 137.2 81.0 
II 112.3 216.9 ba 137.3 81.8 
EY Vil 23 Zhe. Beit 137.4 81.0 
IV 106.5 Zbiae 1.17 137.5 Tlie 
980 I 107.0 217.4 Te 137.6 77.8 
wt 110.4 216.5 1.13 138.3 79.8 
III 113 <2 219.6 nS. 139.0 81.4 
IV DTOM1 220.7 We eS} 139.7 78.8 
981 I TZU 7 221.8 1.04 140.4 86.7 
Er 119.1 2222 TOY 140.6 84.7 
III Pies) 222.6 LO 140.9 82.4 
Iv 116.3 223.0 1.10 141.1 82.4 


982 I 101.8 22364 1.26 141.4 T2200 
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TEXTILE 
TEXTILES 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POT ENT IAL UTILIZATION | 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENT IELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 49.0 1365.6 4.25 91.2 53.7 
II 50.8 1363.0 4.09 91.1 55.8 
iit 53.5 1360.4 3.88 90.9 58.9 
IV 54.7 1357.7 S278 90.7 60.3 
1962 I 55.7 1355.1 Carl 90.5 61.5 
Il Sy see 1357.6 3.62 90.7 631 
fat 59.3 1360.1 3.50 90.9 65.3 
IV 58.9 1362.5 3.53 91.0 64.7 
1963 I 59.8 1365.0 3.48 Gi. 2 65.6 
ne 6201 1373-9 35 37 91.8 617 
III 64.1 1382.9 3.29 92.4 69.4 
IV 66.3 1391.9 3.210 93.0 The 
1964 I 68-0 1400.9 3.14 93-6 Woe 
re Tet e226 3.09 95.0 T38 
fas TOe7, 1444.4 Bn lid 96.5 Te 
IV 69.3 1466.2 3.28 98.0 10.3% 
1965 I 70.5 1488.0 3.22 99.4 70.9 | 
Li 70.9 1513.5 3.25 101.1 701 
LEE 74.5 1539.0 37.5 102.8 72.5 
IV 73.9 1564.5 3,28 104.5 70.7 
1966 1 14.5 1590.0 3.25 106.2 70-8 
Tt i eae. 1609.3 3244 107.5 66.4 
Ill $ES 1628.7 3.46 108.8 66.0 
IV y faye 1648.0 3.34 tO. tT 68.4 
1967 I Tt 1667.3 3.45 PDU4 66.2 
EE 74.3 1678.7 3.44 Ri2s2 66.2 
Ili 76.0 1690.2 3.39 £102.5 Bias 
iV 77.6 1701.6 B34 Wee ew; 68.3 
1968 I 78.9 17 3)o 1 3), 1 114.5 68.9 
II 81.5 EE eg 3..22 E552 70.8 
Liz 85.6 1734.4 3.09 115.9 73.9 
IV 89.9 1745.1 2.96 116.6 TiN 
1969 I 94.0 1755.8 2.85 Fy Opec: 80.1 
II 98.1 IT? «2 2075 118.4 82.9 
DEI 96.3 1788.6 2.83 119.5 80.6 
iV 92.8 1805.0 2 oir 120.6 77.0 
1970 I 91.7 1821.5 2.03 2b? 7524 
Il 9123 1836.2 Oi E220 74.4 
Ill 89.8 1850.9 3.14 2 3-7 7226 . 
IV 93.0 1865.6 3.06 124-6 74.6 
1971 I 96.1 1880.4 2.98 125.6 76.5 
ei 97.4 1888.9 2-96 W261 Thee 
III 101.0 1897.4 FB86 127 79:9 


IV 105.4 1905.9 Zeno ATC 82.8 | 


Zit 


TEXTILE 
TEXTILES 
| INDEX UF GROSS CAPITAL- INDEX CF CAPACITY 
| INDUSTRIAL CAPITAL UUTP UT POTENTIAL UTILIZATION 
PRUDUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
| PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D* UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
| 1971=100 $ MILLIONS 
tm)C 107.4 1914.4 puie 127.9 84.0 
II ie 1920.5 2.60 128.3 87.8 
| Bee 114.1 HO26'.6 Bas 7 128.7 88.7 
Iv 118.4 1932.7 2049 209.1 91.7 
tm it 118.8 1938.9 2.49 129.5 91.7 
Li 119.5 1947.9 2.48 130.1 91.8 
i 118.0 1956.9 2.53 130.7 90.3 
Iv 2Oaz 1965.9 2-48 i513 91.9 
bm iI 12053 1975.0 2.50 131.9 91.2 
II UDTOZ 1985.9 2.58 132. € 88.4 
| Bae £502 1996.8 236% 133.4 86.4 
IV 107.0 2007.7 2.86 154.1 79.8 
im 1 105.2 2018.6 bt9D 134.8 78.0 
| Ti fowe1 2029.5 2.89 135.€ 79.0 
III 112.8 2040.4 Daze $36<3 82.8 
IV LU7.8 2051.3 2.65 157.0 86.0 
tie 1 114.9 2062.2 2.74 137-7 83.4 
II 112s2 2068.7 2.81 138.2 81.2 
Ili 11334 2075-2 2.79 138.6 81.8 
IV 12 2081.6 2. 83 139.0 80.7 
iam 46 115.7 2088.1 2.75 139.5 83.0 
ll 121.2 2082.5 2362 139.1 a Pee! 
III 129SS 2076.9 2460 138.7 87.8 
Iv 2321 ENS ley 2.56 138<2 89.0 
178 «OI 12364 2065.6 2.55 138.0 89.4 
Il 12602 D064. 2 2.49 137.9 91.5 
REI 125.5 2662.8 2.51 137.8 91.1 
Div 13be2 2061.4 2.39 13 7s7 95.3 
179 I T3407 2060-0 2.33 137.6 97.9 
ro 136.6 2062.0 BS 30 Vaied 99.2 
III 137.5 2064-0 2629 A3729 99.7 
IV 13220 2066.0 2.39 138.0 95.7 
go 1 129.3 2068.0 2244 138.1 93.6 
Il 124.5 2073-5 2.54 138.5 89.9 
Ill £2757 2079.1 2.48 138.9 92.0 
IV 13267 2084.6 2.39 139.2 95.3 
181 I 132.7 2090-1 2-40 139.6 95.1 
II 140.1 2097-6 2.28 140. 1 100.0 
III 43352 2105-2 2.41 140.6 94.7 
IV 120.5 C264 2567 141.1 85.4 


182 I 108.8 2120-3 2.97 141.6 76.8 
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KNITTING MILLS 


BONNETERIE 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX CF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE CUEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PUTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 47.6 Lg.4 tO 2.05 83.1 57.3 
a 48.7 1751 2.02 83.6 58.3 
III 50.0 176.2 1.98 84.1 59.4 | 
IV cel Wiles 1.95 84.6 60.4 
1962 I 52 a0 178.5 192 85.2 61.1 
II 52.8 179.4 1.91 85.6 61.6 
jee 54.3 180.4 1587 86.1 63.0 
IV 55.2 181.3 1.84 86.6 63.8 
1963 I 57.8 182.2 Leal 87.0 66.4 
igi 60.7 184.1 1.70 87.9 69.1 
III 61.3 186.0 1.70 88.8 69.0 
IV ble¢ 187.8 eral 89.7 68.8 
uo64 6206 189.7 ben7.0 90.6 69.510 | 
II 64.9 191.6 1.66 91.5 71.0 
III 65.0 193.6 1-67 92.4 10.3 
IV 65.1 195.6 1.69 93.4 69.7 
1965 1 one 197.6 1.68 94.3 Tie | 
il 66.3 199.3 1.69 95.1 69.7 | 
Ill 67.6 201 <1 Ont. 96.0 1054 | 
IV 68.7 202.8 1.66 96.8 TAO 
1966 I 69.7 204.6 1-65 9:1 a1 Taw 
Ii 68.1 206.4 Lato 98.5 69.1 
II1 6tal 208.3 ths 99.4 68.1 : 
iv Gilee 21.081 aR 100.3 67.0 
| 
RoeT al 65.7 212.0 on Woe & 64.9 
ba 67.0 2A et Pare 10d: ot 66.3 | 
Tig 6729 Da loa4 WATS 100.9 67.3 
IV 69.3 Zia aol Wezel 100.8 68.8 
1968 I 73.5 2108 1.61 100.6 13.0 
II 77.5 210.9 153 1G) cal T7720 
I1I 80.8 21,1 «0 1.47 100.7 80.2 
IV 83.8 Zid «0 Loeb 100.7 oe ee 
1969 I 83.5 ZAI 1.42 100.8 82.9 i 
[i 85.8 213-0 1.39 TOM cat 84.4 
lil Beas 214.29 POETS 102.€ 85.1 
Iv 87.9 Pb si8 ay) 103.5 84.9 
i970 I 90.4 218.7 1S 104.4 86.6 
ll 89.3 219.8 1.38 104.9 85.1 
Ili 90.1 22100 ees) 105.5 85.4 | 
IV 94.0 2221 1.33 106.0 88.7 
1971 I 93.8 223.3 ee 106.6 88.0 | 
II 94.3 Lea | y pays’ 107-0 88.1 . 
ii 104.4 225.0 Np | LO 118 OT.2 


iv 107.8 225.8 1.18 107.8 100.0 


23 


KNITTING MILLS 


) BONNETERIE 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX CF CAPACITY 

INOUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 

| INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
| PRODUCTION CAPITAL DE PROGUOUC TION D'UTILISATION 
i INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

972 I 98.1 226.7 1.30 108.2 90.6 

Il 105.8 229/65 1.22 109.6 96.6 

III 109.5 23204 1.19 111.0 98.7 

IV 108.9 ZBDGC 1.21 112.3 97-0 

373 I 110.4 238-1 1.21 113.7 Oifcenl: 

II 111.7 240.9 1.21 115.0 97.1 

lil 111.0 243-7 1.23 116.3 9564 

IV 115.3 246.5 1.20 li?.7 98.0 

374 I 117.3 249 23 1.19 119.0 93.6 

ii 108.2 250.5 1.30 119.6 90.5 

Iil 105.3 251.8 1.34 120.2 87.6 

IV 101.2 253-0 1.40 120.8 83.8 

715 I 103.7 25422 1.38 121.4 85.4 

II 107.8 253-4 1.32 121.0 89.1 

III 106.1 252067 1.34 120.€ 87.9 

IV 110.0 251.9 1.29 120.3 91.5 

376 I 105.0 251-2 1.34 119.9 87.6 

II 108.5 251.0 1.30 119.8 90.5 

III 105.7 250.9 1.33 119.8 88.2 

IV 98.8 250.7 1.42 119.7 82.5 

17 I 101.0 250.6 1.39 119.6 84.4 

II 97-1 250.0 1.45 119.4 81.4 

Ili 101.1 249 4 1.39 119.1 84.9 

IV 102.0 248.8 1.37 118.8 85.9 

778 I 101.0 248 -3 1.38 118.5 85.2 

Ili 106.1 24726 1.31 118.2 89.8 

Iil 105.5 247.0 1.31 117.9 89.5 

IV 106.7 24664 1.30 117.6 90.7 

79 I 110.7 245-8 1.25 117.3 94.3 

li 116.1 245-8 1.19 117.3 98.9 

JOG 111.9 245-8 1.23 117.3 9564 

Iv 112.4 245-8 Roe) 117.3 95.8 

180 I 112.1 245.8 1.23 117.3 95.5 

Il 111.3 246-8 1.25 117.8 94.5 

LTT. 116.0 247-9 1.20 118.4 98.0 

Iv 114.9 248.9 1.22 118.8 96-7 

81 I 111.4 249 29 1.26 SIs S 93-4 

Di 111.1 249 «4% 1.26 119.1 Bio 

III 111.8 249.0 1.25 118.9 94.0 

IV 99.4 248-5 1.40 118.6 83.8 


182 I 99.5 24861 1.40 118.4 84.0 
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CLOTHING 
VETEMENTS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY @ 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I T2e2 249.1 0.57 172839 60.7 
rial Tact 249.9 0.56 17963 61.8 
III 74.9 250.8 0.55 PSST 62.6 
IV 7526 25126 0.55 P2001 62.9 
1962 I 76.7 25225 0.54 120.5 63.6 
Li Tire 253.5 0.54 121.0 63.8 
Tid 78.6 254.5 0.54 12155 64.7 
IV T8e2 255.5 0.54 12220 64.1 
1963 I Coe7 25625 0.53 F224 65.1 
II S11 258.0 0.53 12392 65.9 
{it 81.9 259.6 0.52 123.9 66.1 
IV 83.3 261.1 0.52 124.6 66.8 
1964 =I 85.3 262.7 0.51 125-4 68.0 : 
it 84.7 264.7 0.52 12603 67.0 } 
III 85.3 266-8 0.52 12724 6720 
IV 86.7 268.9 0.51 128.4 67.5 
1965 1 86.9 21.0 O252 129.4 6Ttar | 
II 87.2 OTAst On52 130.6 66.7 
lil 88.5 276.4 0S52 13159 Ted 
IV 90.6 27921 0.51 ps3se2 68.0 
1966 i 90.1 281.8 0.52 134.5 67.0 
II 91.0 2b3 92 0.51 135.2 67.3 
III 92.0 284.6 0551 135.8 6ter 
IV 90.6 286.0 0.52 136.5 66.4 | 
| 
ise, "4 89.8 287-5 0.53 Te Wace 6504 
II 89.6 287<5 0.53 NEW Ay 65.3 
III 88.8 287.6 0.54 137.3 64.7 
IV 89.6 2B7<1 0.53 Pa7e3 65.2 
1968 I 91.5 287-8 0.52 13764 66.6 
Il 93.5 PAT. 0.51 137.3 68.1 
rit 92.9 287.7 0-51 13753 67.6 
IV 92.9 287.6 0651 13723 STE 
1969 I 93.6 287.6 0.51 137.3 68.2 
Il 94.6 Peau 0.50 13e2 5 68.8 
Lit 94.7 288.6 0.50 137-8 68.7 
IV 94.3 289.1 0.51 138.0 68.3 
1970 I 94.7 289.6 0.51 138.2 68.5 
II 93.3 288.4 0.51 P3727 67.8 
TT? 92.9 287.2 0.51 13d) 67.8 | 
IV 95.7 285.9 0.49 136.5 1O< 
1971 I 99.0 284.7 0.48 135.9 1269 
II 9727 27924 0.47 133.4 TAGS 
Eri 100.7 274.2 0.45 130.9 76.9 


IV 102.2 269.0 0.44 128.4 7926 


Za 


CLOTHING 
VETEMENTS 
INDEX UF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

1972 I 106.9 263.8 0.41 125.9 84.9 

ni 105.5 264-8 0.42 126.4 83.5 

PEI 107.8 265-8 OE 126.9 8520 

Iv 1ib.4 266-8 0.40 127.4 87.5 

1973 I 108.4 267.9 0.41 127.9 84.8 

II TiS. 271-0 0.39 129.4 89.0 

III Divas 204 ot 0.39 130.8 89.7 

IV 116.8 ZU Tel 0.39 is2c3 88.3 

1974 +~#O'I1 113.9 280.2 0-41 i307 85.2 

Ti UPSST Z8P.2 0.40 134.2 8662 

1 112.2 282.2 0.42 134.7 83.3 

IV 114.9 28322 0.41 135.2 85.0 

1975 I 113.3 284.2 0.42 135.7 83.5 

II 1B454 282.7 0.41 134.9 84.8 

III 116.8 281.3 0.40 134.23 87.0 

IV E2451. 279.9 0.37 133.6 93.3 

1976 I 128.2 278-5 0.36 132.9 96.4 

II 126.6 279.8 0.37 133.6 94.8 

III 124.1 201.1 0.37 134.2 92-5 

IV 118.4 282.4 0.39 134.8 87.8 

aa | 119.6 283-8 0.39 135.5 88.3 

li 120.3 284.1 0.39 135.6 S8en 

im 118.1 284.5 0.40 135.8 87.0 

IV PeVst 284.8 0.42 135.9 82.2 

1978 I 120.9 285.2 0.39 136.1 88.8 

vit 120.6 286.4% 0.39 136.7 88.2 

III 126.3 287-1 0.38 137.3 92.0 

IV 137.9 288.9 0.35 137.9 100.0 

1979 I 137.0 290-2 0.35 138.5 98.9 

li 136.3 291.7 0.35 139.2 97.9 

it 133.5 293.2 0.36 140.0 9544 

IV 129.9 29426 0.38 140.6 92.4 

1980 | 120.1 296.1 0.41 141.3 85.0 

Li L19.2 297.9 0241 142.2 83.8 

III i237 299.7 0-40 143.1 86.5 

IV 120.2 301.5 0-41 143.9 84.2 

1981 I 120.6 303.3 0.42 144.8 8363 

II 119.3 305.9 0-42 146.0 81.7 

Ei 122.0 308-6 0.42 147.3 82.8 

Iv PLrb.9 ai l.2 0.46 148.5 15.3 


1982 I 106.6 313-9 0.49 149.8 71.1 


wOOD 
BOIS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY . 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PUTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS | 
RIGIon as 60.9 LiO2.0 Oe lkS Tite 84.9 | 
II C42 1115.2 2.09 (pads 88.5 | 
ioe 66.9 1128.4 203 73.4 Ost | 
IV 6520 1141.6 Petit 74.3 87.5 | 
1962 #I 66.3 1154.9 Pie 75.2 88.2 
II SORT 1164.5 2.04 75.8 90.7 
Li ‘pio 1174.2 1.99 76.4 93.0 
IV Tie? 1183.8 2300 ea@ 92.4 
1963 4 730 1193.5 1.97 ied 94.0 
lI 7320 120427 1.99 78.4 93% 1 
bin 74.8 1216.0 1.96 eee 94.5 
Iv 75.4 22762 1.96 79.9 94.4 
1964 1 80.6 1238.5 1.85 80.6 100.0 | 
lI eo 1254.1 1.96 Gleb 94.3 
I11 8204 1269.7 1.85 82.6 99.7 
IV gie9 1285.2 1.89 83-6 97.9 
1965 I 80.8 1300.8 1.94 84.7 95.4 
II 81.0 1322.0 1.96 86.0 94.1 
[at 83.6 1343.3 1.93 8764 95.6 | 
IV 86.6 1364.5 1.90 88.8 97.5 
1966 «I 83.3 1385.7 2.00 90.2 92.4 | 
II 86.0 1409.7 1.96 91.4 94.1 | 
lil 85.5 1421.7 2.00 92.5 92.4 
IV 84.9 1439.7 2.04 TEN a) 90.6 
1 
eon Gd 86.9 1457.7 on 02 94.9 91.6 
ie 86.9 1463.6 2203 95.2 91.2 
III 88.0 1469.5 2 Oil 95.6 92.0 
IV 83.5 1475.3 Ne 96.0 87.0 
1968 I 82.6 140062 DRE 96.4 85.7 
Il 872.6 1498.8 2.06 97.5 89.8 
Ili 90.5 1516.4 24.02 98.7 OLA 
Iv 95.6 1533.9 1393 99.8 95.8 
1969 =I 91.4 155125 2.04 101.0 90.5 | 
ie 96.6 1591.4 1.98 103.6 9342 | 
III 92.5 1631.3 20de2 106.2 cae | | 
IV 93.8 1671.1 24.14 108.8 86.3 
i 
io7o. 4 93.5 Mere tsk ate 2 210 Liisa 84.0 | 
II 85.4 1745.1 2246 We: cee: 
lil 89.0 i779<3 2. ail 115.8 16:9 | 
IV 92.6 1813.4 2.36 118.0 78.5 
Lore Sa 90.8 1847.6 2244 120-1 75.6 
II 98.2 1880.4 2% 30 12222 80.4 
Lia 105.1 191303 Pte P2440 84.5 


IV 106.4 1946.1 2-20 126.5 84.1 


WOOD 
BOIS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL GUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRUDUCTION D'UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL PUTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
fo72 I 104.0 1979.0 2.29 t2e 47 80.8 
11 10d 2011.2 2.39 130.8 TALS 
III 104.5 2043.4 2.35 132.9 78.6 
IV 114.8 2075.6 2.17 135.0 85.0 
1973 I 117.8 2107.8 2.15 137.0 86.0 
II 117.4 2158.1 2e20 140.3 83.7 
ELI Dons 2208.5 2820 143.5 84.1 
IV 125.5 2258.9 2.16 146.8 85.5 
1974 1 130.4 2309.3 2.13 150.0 86.9 
ii 124.7 2360.9 25.20 153.3 81.3 
III 115.9 2412.5 2.50 156.7 74.0 
IV 104.5 2464.1 2.83 160.0 65.3 
1975 I 10127 2515.8 2.97 163.5 62.2 
Il 110.5 255763 2.78 166.2 66.5 
Ill 100.7 2598.8 3.10 168.9 59.6 
IV 118.1 2640.3 2.69 171.6 68.8 
Hom OI 123.8 2681.8 2.60 174.3 71.0 
II 131.5 2712.4 2.48 176.3 74.6 
111 133.6 2743.0 2.47 178.3 74.9 
Iv 138.6 2773.6 2.40 180.3 76.9 
ug977 =I 142.8 2804.2 2236 182.3 78.4 
Li 136.2 2827.6 2249 183.8 74.1 
111 141.5 2851.1 2242 185.3 76.4 
IV 142.7 2874.5 2.42 186.8 76.4 
7s 140.4 2897.9 2248 188.3 74.5 
II 146.0 2930.3 2.41 190.4 76.7 
Ili 147.3 2962.8 2.42 192.€ 76.5 
IV 149.7 2995.2 2.40 194.7 76.9 
1979 I 143.4 3027.6 2.54 196.8 12:59 
II 150.8 3070.0 2445 199.5 75.6 
III 147.4 3112.4 2.54 202.3 URS 
Iv 143.0 3154.7 2.65 205.0 69.7 
1980 I 144.4 3197.1 2.66 207.8 69.5 
II 137.0 3241.3 2.84 OL Oca 65.0 
111 139.9 3285.5 2582 213.5 65.5 
IV 146.4 3329.7 2.73 216.4 67.7 
1981 I 151.3 3373.9 2.68 219.3 69.0 
II 150.8 3406.2 Oe Te! 221-4 68.1 
II] 106.3 3438.5 3.89 223.5 47.6 
Iv 126.7 3470.8 3.29 22526 56.2 


1982 I 110.9 3503-1 3-80 227-7 48.17 
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FURNITURE AND FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX CF CAPACITY . 
INDUSTRIAL CAPITAL GUT PUT POTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
| 
1961 I 55.5 190.5 0.98 19.3 70.0 | 
II 58.0 191% 2 0.94 79.6 T2325 
III 59.7 192.0 0.92 79.9 That 
lV 60.5 192.7 0.91 80.2 7524 | 
ooze mit Sled 19325 0.91 80.6 75.8 | 
Ot 6252 193.2 0.89 80.4 Via 
Pia 6ae2 193.0 0.87 80.3 Telok 
IV 63.9 192.8 0.86 80.3 79.6 
1963 I 65.2 192.6 0.84 80.2 81.3 
1 65.9 193.1 0.84 80.4 82.0 
III 68.0 193.7 0.81 80.6 84.3 
Iv 69.0 194.2 0.81 80.8 85.3 
1964 I 70.4 194.8 0.79 81.1 86.8 
Il 7124 195.9 0.78 81.6 87.5 
111 Tre 19724 OTs 82.1 88.0 
Iv 75.0 198.2 0.76 82.5 90.9 ) 
1965 I 78.6 199.4 0.73 83.0 94.7 | 
II 81.1 203.8 Os72 84.8 95.6 
ae 82.7 20842 Oat2 86.7 95.4 
IV Boel 21055 Onn 88.5 97.3 
1966 I 90.3 216.9 0.69 90.2 100.0 
ii 9252 22225 0.69 92.6 99.5 
III 94.0 228.2 0.69 95.0 98.9 
IV 94.0 233.8 ORL) 97.3 96.6 | 
| 
1967) 1 93.8 23935 0.73 99.7 94.1 | 
II 94.8 244.2 0.74 10127 932 
lil 95.2 248.9 0.75 103.6 91.9 
Iv 94.1 253.6 O877 105.6 89.1 
1968 +I 95.5 258.3 On77 107.5 88.8 
II 96.8 263.5 0.78 109.7 88.2 
III o7%6 268.8 0.79 i1i%s 86.9 
IV 99.4 274.20 0.79 i421 87.1 
1969 I LOD 279.2 0.79 116.2 87.5 
re 102.4 280.8 0.78 116.9 ETE 
lil 10505 282.5 0.78 117.6 88.0 
Iv 103.4 284.2 0.79 118.3 8724 
1970 I 100.3 285.9 0.82 119.0 84.3 
li 95.0 289.4 0.87 120.5 78.8 
Pid 95.0 293.0 0.88 12220 77.9 | 
IV 94.4 296-6 0.90 123.5 76.4 | 
} 
1971 I 89.9 30022 0.95 124.9 7220 
ll 97.0 30223 0.89 125.8 TTS 
III 105.2 304.5 0.83 12667 83.0 ' 


IV 107.4 306-7 0.82 127 
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FURNITURE AND FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


—<—<——<—— = = OO SS OOO OOO ee —— 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX CF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

7 108.3 308.9 0.82 128.6 84.2 

II 113.5 312.2 0.79 130.0 87.3 

PEI 117.9 315.6 0.77 131.4 89.7 

Iv 1231 319.0 0.74 132.8 9207 

igs ~Ctéiéd 126.2 322.4 0.73 134.2 94.0 

it 125.9 327.9 0.74 136.5 92.2 

I11 122.1 333.5 0.78 138.8 87.9 

Iv 1250s 339.1 0-77 141.2 89.0 

1974 =I 128.8 344.7 Ort 143.5 89.8 

II 129.3 351.8 0.78 146.5 88.3 

III 123.7 359.0 0.83 149.5 82.8 

Iv SE Sa’ 36661 0.90 152.4 76.6 

igus id 11624. 373.3 0.90 155.4 76.0 

II 110.4 377.6 0.98 1572 T0e2 

Ili 120.1 381.9 0.91 159.0 TSa6 

Iv 120.2 386.1 0.92 160.7 74.8 

i976 =i 116.7 390.4 0.96 162.5 TLa8 

II 123.2 392.2 0.91 163.2 1535 

112 123.0 394.1 0. 92 164.0 7550 

Iv 122.3 395.9 0.93 164.8 74.2 

[Say =i 115.8 397.8 0.98 165.6 69.9 

ct 107.4 399.1 1.06 166.1 64.7 

lil 108.4 400.5 1.06 166.7 65.0 

Iv 108.4 401.8 1.06 167.2 64.8 

1978 =o 115.9 403.2 0.99 167.8 69.1 

II 118.5 404.0 0.97 168.2 70.5 

III 119.1 404.8 0.97 168.5 TOs 

Iv 126.6 40526 0.92 168.8 75.0 

ae 12595 406.5 0.93 169.2 Tene 

II 130.9 407.9 0.89 169.8 Tits 

III 129.0 409.3 0.91 170.4 Tash 

Iv 124.9 410.7 0.94 170.9 T3e1 

1980 =I 127.3 412.1 0.93 171.5 74.2 

‘i 124.8 413.7 0.95 17262 T2955 

III 126.2 415.4 0.94 172.9 73.0 

Iv 127.6 417.0 0.93 173.6 73.5 

1981 = 136.6 418.7 0.88 174.3 78.4 

II 141.4 422.2 0.85 175.7 80.5 

III 138.3 425011 0.88 PRL 2 T8ak 

Iv 120.8 4291 1.02 178.6 67.6 


1962 105.5 4326 pav7 180.1 
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PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPIERS ET INDUSTRIES CONNEXES 


a ne a a a a a a a a SS ee ee Oe ee eer rere OOOO OO eee ee ee eee 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCTION 

INDICE DE LA 
PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 


CAPITAL 


CAPIT AL— 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
POTENTIAL 
OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'UTILISATION 
DE SEA sCAPACITE 


{ 


ee ee ee ee ee SS SS SE ee ee eee eereereeeeeerwerweeweowreweres—we—™—orwesrvwreseserweéscowse 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


1969 


1970 


1y71 


1971=100 


63.1 
62.7 
63.4 
64.3 


65.1 
65.5 
66.3 
65.8 


65.3 
69.3 
70.0 
72-1 


14.0 
1520 
1722 
1924 


78.7 
71921 
81.5 
82.9 


85.8 
87.4 
87.8 
86.8 


87.7 
85.1 
86.9 
85.3 


87.0 
93.7 
87.2 
92.4% 


97.1 
99.1 
102.2 
102.1 


102.8 
100.2 

954.4 
100.9 


97.8 
97.2 
100.8 
104.2 


$ MILLIONS 


4574.4 
4613.6 
4652.9 
4692.1 


4731.3 
4765.0 
4798.8 
4832.5 


4866.2 
4916.4 
4966.6 
5016.8 


5067-0 
5152.7 
5238.5 
5324.2 


5410.0 
5525 iol 
5640.3 
BUG = 


5870.7 
6018.1 
6165.6 
6313.0 


6460.5 
6582.6 
6704.8 
6826.9 


6949.0 
7012.3 
1075.7 
7139.0 


120264 
1268-8 
1:33) 03 
7401.8 


7468 -3 
1564.9 
1661.6 
7758.2 


7854.9 
7955.4 
8055.9 
8156.3 
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PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPIERS ET INDUSTRIES CONNEXES 


nen a ananassae ae ae a = - 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D* UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POUTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
mo72 2 106.4 8256.8 4.94 122.7 86.7 
II 110.0 8325.0 482 123.7 88.9 
hii 110.8 8393.3 4.82 124.7 88.8 
IV Dis 8461.5 AST2 125.8 90.7 
io73 CsI 117.9 8529.8 4.61 127.0 92.8 
II 121.8 8572.9 4049 W27.66 95.4 
Iii 109.8 8616.0 5.00 128.04 85.6 
IV 118.6 8659.1 4.65 128.9 92.0 
1974 +I 12729 8702-2 4.34 : 129.7 98.6 
II 126.1 8757.6 4.43 130.5 96.6 
Pi 123.6 8813-61 4.55 131.3 94.1 
IV Visi sz 8868.5 4.83 B24 88.7 
1975 1 109.2 8923.9 5.20 132.8 82.3 
ne 10382 8968.1 5.53 133,04 77.4 
III 90.0 9012.4 6.38 934.4 (Se 
IV 83.6 9056.6 6-90 134.7 62.1 
iow 2S 99.2 9100.9 5.84 1395.4 Ties 
II Blane 9164.5 4.98 136.3 86.0 
III 1291 9228.2 4.93 137.2 86.8 
IV 114.5 9291.8 5.17 138.2 82.8 
i977 ~=Ctsi ahlk3 ot 9355.5 5.27 139.02 ites) 
II Pl 6 9406.3 5037 139.9 79.8 
I1l1 112.0 9457.2 5.38 140.7 7946 
IV 1652 9508.0 5a? 141.4 83.6 
miss 12433 9558.8 4.90 14262 87.4 
11 129.7 9559.2 4.69 T4252 Pee 
ILI 132.8 955926 4.58 142.2 93.4 
Iv 132.0 9560.0 4.61 142.2 92.8 
1979 #'I 13657 9560.4 4.45 ao 2 96.1 
II 136.6 9572.3 4.46 142.4 95.9 
III 138.5 9584.3 4041 142.6 97.1 
IV 141.3 9596.3 4.32 142.8 99.0 
1980 | 142.2 9608.3 4.30 142.9 99.5 
Il 138.0 9707-4 4048 144.4 95.6 
III 133.6 9806.5 4e67 145.9 91.6 
IV 134.9 9905.6 4.68 147.4 91.5 
1981 J 137.0 10004.8 4.65 148.8 92.0 
Il 139.2 10160.9 4265 151.2 eae 
iat 127.8 10317.0 5.14 153-5 ee 
Iv 135.8 1047321 4.91 155.8 87. 


1982 I 129.8 10629.3 5.21 158.1 82.1 


Sie 


PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSION, PUBLICATION ET INDUSTRIES CONNEXES 


<—- on ee eas os as es eo a a a a a we es we a a wr oe oe a ee ee ee == 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY | 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCT ION STOCK RATLO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 JI 69.3 Slixe 1.43 79.8 86.9 
II 68.8 917.7 1.45 80.3 85.6 
III 70.6 924.1 12.42 80.9 87.3 
IV Tee 930.5 1.42 81.5 87.4 
1962 ~#I 7129 937.0 Le42 82.0 87.7 
II TSS 945.2 1.44 82.67 86.2 
III Teel 953.4 1.44 83.5 86.4 
IV Talews 961.5 1.46 84.2 85.2 
1963 I 72.4 969.7 1.46 84.9 85.3 
II woul 981.8 1.46 86.0 85.0 
Ill Cane) 993.9 1.46 87.0 85.4 | 
IV 73.5 1006.0 1.49 88.1 83.5 | 
1964 I 73.6 1018.1 1.51 89.1 82.6 : 
II ocd fo33e1 e407 90.4 84.4 
III T2238 1048.2 1.58 91.8 78.8 
IV 75.3 106322 1.54 ice | 80.9 
1965 I Tepe 1078.3 1.52 94.4 Seat 
II 1822 1087.0 12,50) 95.2 82.2 
lil 1957 1095.7 1.50 95.9 83.1 
IV ne be 1104.4 1.44 96.7 86.2 | 
1966 «61 84.5 1a 3e1 1243 97.4 86%.7 
I 85.4 1125.8 1543 98.6 86.6 
II1 85.8 1138.5 1.44 Sola geet 
Iv 85.7 1151.2 1.46 100.8 85.0 | 
\ 
1sae7 1 87.7 1164.0 1.44 101.9 86.1 
ie 88.7 11350 1.44 1O02s.7 86.4 
III 88.2 Tape 2246 103.5 85.2 
IV 88.2 109.16 S47 104.3 84.6 
1968 I 90.0 1200-2 1.45 105.1 85.7 
II 89.9 1P10L8 ThG7. 106.0 84.8 
ig 89.2 1o21.4 1.49 106.9 83.4 
Iv 91.2 jPeew ee) Ve aw. 107.8 84.6 
1969 +I 93.6 1242.5 1.44 108.8 86.0 
II 93.4 1252.0 1.46 109.6 85.2 
Li1 95.7 1261.6 1843 110.4 86.6 
IV 94.5 iepisd 1.46 111.3 84.9 
1970 I 92.9 1280.7 1.50 jee lag | 82.9 | 
II 96.1 1293.8 1.47 Mbterye 84.8 
Lia 95.0 1306.9 1.50 114.4 83.0 | 
IV 98.1 131959 1.46 115.6 84.9 
LO7ts v1 S74 1333.0 9 etsy, 83.5 
11 98.8 1349.0 1.49 wes Bal 93.7 
III 99.8 1365.0 1.49 119.5 83.5 


IV 103.7 1381.0 1.45 120.9 85.8 | 
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PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSIGN, PUBLICATION ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 

PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 

INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

1972 I 102.8 1397.0 1.48 222-53 S251 
iat 107.7 1410.3 1.43 123.5 87.2 
III 111.9 1423.7 1.38 124.6 89.8 
Iv 113.0 1437.1 1.38 125.8 89.8 
(1973 I LLP ak 1450.5 1.35 L27s0 9252 
1G DueO 1465.2 1.36 128.3 Gpe2 
HU 120.3 1479.9 1.34 129.6 92.9 
Iv P2407 1494.6 1.30 130.8 95.3 
1974 I 12407 1509.3 Ls32 132.1 94.4 
Ili 126.5 1525.0 Tas 133.5 94.8 
III 125.8 1540.8 1.33 134.9 93.3 
Iv 125.5 1556.5 1.35 136.3 92e1 
1975 I P27 Z 1572.3 1.35 137.6 92.4 
i 126.7 1587.2 1.36 139.0 91.2 
{II P2852 1602.2 1.36 140.3 91.4 
IV P2850 1617.1 1.37 141.6 90.4 
1976 I 129.7 1632.1 1.37 142.9 90.8 
II 132.0 1646.3 1.36 144.1 91.6 
Ill 134.0 1660.6 1.35 145.4 92-2 
Iv 137.8 1674.9 1.32 146.6 94.0 
1977 I 136.0 1689.2 1.35 147.9 ‘92.0 
II 136.1 1700.3 1.36 148.9 91.4 
III 134.8 Pr. 5 1.38 149.8 90.0 
IV 136.1 1722.6 1.38 150.8 90.2 
1978 I 141.3 1733.8 1.34 151.8 93.1 
II 144.7 1736.5 1.31 152.0 95.2 
11 146.1 1739.2 1.30 152.3 96.0 
IV 145.9 1741.9 1.30 152.5 95.7 
1979 I 146.2 1744.6 1.30 T5267 95.7 
II 149.1 1751.8 1-28 153.4 97.2 
Oe 154.0 1759.1 1.24 154.0 100.0 
IV 154.1 1766.4 1.25 154.6 99.7 
1980 I 154.6 1773.7 1.25 155.3 99.6 
II 155.7 1788.6 pes 156. 6 99.4 
I1ll 154.1 1803.6 (e27 157.9 97-6 
Iv 157.4 1818.6 1.26 159.2 98.9 
1981 I 153.7 1833.6 1.30 160.5 95.8 
II 157.9 1846.6 APL f L617 OTT 
III 155.7 1859.7 1-30 162.8 95-6 
Iv 156.6 (3872.7 1.30 163.9 95.5 


1982 I 147.6 1885.7 1.39 165.1 89.4 
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PRIMARY METALS 


METAUX PRIMAIRES 


a a SS ee eee ee eeeeeeeeereewreerwrcorelereewreewrecr we eee ee eee rer 


ew a a a a a a a a a a a a ae ee ee eeeeeeereereweewreewrseewrereéwel oer rr eee eer eee eee: 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


1969 


1970 


LSet 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCTION 

INDICE DE LA 
PRODUCT IGN 
INDUSTRIELLE 


1971=100 


5664 
59.4 
59-8 
60.7 


60-9 
64-2 
66.9 
6326 


66.4% 
67.6 
68.4% 
71.1 


13-4 
1526 
1726 
80.6 


80.4 
83.0 
86.4 
88.0 


89.1 
88.5 
88.2 
85.7 


83.7 
83.0 
83.7 
87.9 


89.6 
89.3 
94.6 
98.3 


98.6 
100.5 
88.9 
90.5 


103.5 
99.7 
100.9 
98.9 


96.1 
100.2 
102.5 
101.1 


GROSS 
CAPITAL 
STOCK 
STOCK DE 
CAPITAL 
BRUT 


$ MILLIONS 


4105.9 
4138.0 
4170.1 
4202.1 


4234.2 
4288.5 
4342.8 
4397.1 


4451.4 
4473.0 
4494.7 
4516.4 


4538.1 
4590.7 
4643.3 
4695.9 


4748.5 
4803.3 
4858.2 
4913.0 


4967.9 
5068.2 
5168.5 
5268.7 


5369.0 
5440.3 
5511.6 
5582-9 


5654.2 
5708.4 
5762.6 
5816.8 


5871.1 
5928.6 
5986.2 
6043.7 


6101.3 
6194.9 
6288.6 
6382.2 


6475.9 
6558.5 
6641.1 
6723.7 


CAPITAL— 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX CF 
POTENTIAL 
OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUC TION 
POTENT IELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D* UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


{ 


3D 


PRIMARY METALS 


METAUX PRIMAIRES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX CF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE OE LA TAUX 
PRODUCT IGN CAPITAL DE PRODUCTIGN D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PUTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 96.8 6806.3 4.23 E2137 79.5 
it 99.7 6889.3 4.16 123.2 80.9 
III 100.9 6972.3 4016 124.7 80.9 
Iv LiOVE7. 7055.3 3094 126.1 85.4 
1973 I 108.8 7138.3 3.95 127.8 8561 
iw 110.8 7213.2 3.92 129.1 85.8 
at 113.0 7288.2 3.89 130.5 86.6 
IV 116.2 7363.1 3.82 131.8 88.2 
1974 I 120%0 7438.1 3.74 133.2 90-1 
II 118.4 7538.3 3.84 135.0 87.7 
lai 120.0 763846 3.84 136.8 Shen 
IV 116.9 7738.9 3.99 138.6 84.3 
1975 I 110.5 7839.2 AMDT | 140.2 78.8 
II 105.8 7940.3 4.52 L42e1 7405 
He ea 105.1 8041.5 4.61 143.9 Tae: 
IV 106.3 8142.6 4.61 145.7 (3a0 
1976 I 108.1 8243.8 4.59 147.5 73.3 
in 106.9 8318.2 4.68 148.8 Tite 
III 104.8 8392.7 4.82 150.1 69.8 
Iv 102.8 8467.2 4.96 151.5 67-9 
1977 I 107.0 8541.7 4.81 152.8 70.0 
II 112.4 8607.5 4.61 154.0 73.0 
1% 17921 8673.3 4.38 155.2 76.8 
Iv 1155.0 873961 4.57 156.3 7326 
1978 I 114.4 8805.0 4.63 157.5 72.6 
Ii Waren) 8828.0 4039 157.9 76.7 
III 1194.1 8851.0 4.47 158.3 1522 
Iv 12262 8873.9 4.37 158.8 UTeo 
1979 I T2142 88969 4.42 159.2 76.1 
ia 12221 8919.6 4.40 159.6 76.5 
Ria 119.8 8942.4 4.49 160.0 74.9 
Iv 126.6 8965-1 4226 160.4 78.9 
1980 I 127.5 8987.9 4.24 160.8 79.3 
Ii 12381 9058.9 4.43 16251 76.0 
Pit 124.8 9129.9 4.40 163.3 7664 
Iv Hey eel 9200.8 pei 164.6 7926 
1981 I 13121 9271.8 4.26 1605.9 190 
II 137e7 9344.4 4.09 167.2 82.4 
III 128.6 9417.1 4.41 168.5 T7603 
Iv 109.4 9489.7 5.22 169.8 64.4 


1982 I 111.0 9562.4 5.19 17 3.1 
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METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


ee mm a a a 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL QUTP UT POTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCT ION STOCK RAT 10 OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
ioe). A 52.3 1591.1 1.85 85.4 6le2 
li 5507 nso a6 een 85.« 8 6206 
lI 55.2 b606 «2 Leia? 86.3 64.0 | 
LV 55.8 Wary 12.76 86.7 6454 | 
19e2 eel 5702 621-23 Terre 8761 65 e7 
lI 59.0 1607.0 Lets 86.3 6884 
lI1 61.0 1592.8 1.59 85.5 1163 
iV Sie 1578.5 1.57 84. 8 Fs 
eee al 62665 Sean? 152 84.0 1435 
11 64.0 1558.8 1.48 6357 ore 
Tit 65.2 1553.5 ies 83.4 78 <2 
LV 6504 US54801 44 63e1 Tait 
1964) a 6820 1542.7 136 82.8 82.1 | 
iI 69.7 1546-4 1635 83.0 83.9 | 
Tit TS 1550.1 in 32 Ba 42 85.9 
IV 75.6 1553.8 1.25 83.04 90.6 | 
1965 I 77.4 1557.5 123 83.6 92.5 | 
II 79.7 1583.8 ee 85.1 S347 | 
IIl Bowe V610<2 12159 Gib a5 95.31 
LV 85.7 1636.5 ee 87.9 9725 
1966 5 89.3 166259 lane 89.3 100.0 
lI 89.3 $496.3 nes 91.1 98.0 
Tid 90.8 1729.7 be dio 92.9 97.8 
IV 90-2 16%63..1 19 S457 95 23 | 
| 
fosr) 90.4 79666 Lcd 96.5 $3 a5 | 
iI 90.1 1820.9 123 97.8 92.1 
fay 89.5 1845.3 1.26 99.1 90.3 
iV 89.5 1869.6 1Le27 100.4 89.1 
ieee i Biub 1894.0 1.32 EOL 7 86 fl 
lI 89.1 1915.3 1B 102.9 86.6 
lit O16 1936.6 1.29 104.0 88.1 
LV 93.4 1957.9 1.28 105.1 88.8 
1969 I 9721 1979.2 eae 106 <3 94.24 
lI 98.4 2008.3 1s 107.8 oi, 
lll 977 2037.4 Lee 2:7 109.4 89.3 
IV 98.0 206605 1.29 181.310 88.3 
1970 I 97.9 2095.7 1.30 142.5 87.0 
lI 97.0 2124.3 ee 164i 85.0 
[li 97.6 2152.9 1235 115-6 64.05 
LV 98.3 pies 5 35 Dae. 83.9 
jem =a 97.9 2290.1 1.38 DEB. 82.5 | 
II 100.0 2930 6 wets Lisa6 8335 
III 100.6 225161 15396 120.9 Ee 


IV 102.1 2271.6 1.36 122.0 83 eit 
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METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


se ce mm a a a ee ee ee = 
= -———— en ns a a a a we ee ee oe ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRUODUCT ION STOCK RATIU OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 99.8 2292.1 1.40 123.0 8:1 ol 
II 103.3 2311.8 1.36 T24-A 83.2 
ye 105.5 2331.6 1.35 125.2 84.3 
IV 106.4 2351-4 1.35 126.612 84.3 
1973 I 109.8 2371.2 1.32 D2 3 8622 
II 113.2 2398.2 1.29 128.8 879 
III 116.1 2425.3 P27 130.2 89.2 
IV 119.6 2452.3 E25 131.7 90.8 
1974 I 12758 2479.4 1.19 133.1 95.5 
11 124.9 2508.9 ee 134.7 92.7 
III 124.3 2538.5 1.24 136.3 91.2 
Iv 122.5 2568.0 1.28 137.9 88.8 
1975 I 115.0 2597-6 1.38 139.4 82.5 
II T1051 262461 1.45 140.8 TE «2 
III 112.9 2650.6 1.43 142.2 7924 
Iv 113.5 2677-0 1.44 143.6 79.0 
1976 I 116.2 2703.5 1.42 145.1 80.1 
II 120.8 2724-5 Lut 146.2 82.6 
fit 120.4 2745.6 1.39 147.3 81.7 
Iv 120.1 2766.6 1-40 148.4 80.9 
1977 I 120.4 2787-7 1.41 149.6 80.5 
II 116.9 2802.3 1.46 150.4 iL, sak 
1 107.17 2816.9 1-46 joes 77.9 
Iv 119.0 2831-5 1.45 151.9 78.3 
1978 I 119.1 2846.1 1.46 25200 78.0 
II ied 2859.0 1-40 153.4 80.9 
III 124.1 2871.9 Ls41 154.1 80.5 
IV 124.4 2884.8 1.41 154.8 80.4 
1979 I 124.5 2897.7 1.42 155.5 80.1 
Il 128.4 2921-4 1.39 156.8 81.9 
III 133.2 294561 1.35 158.0 84.3 
lv 134.3 2968.8 1.35 159.3 84.3 
1980 c 136.4 2992-46 1.34 160.6 84.9 
ii 2841 3020.9 1.44 162.1 79:00 
en 125.9 3049.2 1.47 163.6 T1«D 
Iv 127.8 3077-5 Lett 165.1 T1724 
1981 I 132.0 3105-9 1.43 166.7 79.2 
II 138.1 3127.3 1.38 167.8 82.3 
III 135.9 3148.8 1.41 169.0 BO. 
Iv 126.2 3170.2 1.53 P7001 7422 


1982 I 121.4 3191.7 1.60 171.3 
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MACHINERY 


MACHINES 


nn i a a a a a a a a a a ae ee Oe ee Oe eeeeeeeerwerrereewreowrerweceerrer eee 


INDEX OF 
INDUSTRIAL 
PRODUCTION 

INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
INDUSTRIELLE 


SHOGKDE 
CAPITAL 
BRUT 


CAPITAL- 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX CF 
POTENTIAL 
OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCTION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D'UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


{ 


mn a i i i a a a a a 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


1969 


1970 


1971 


1971=100 


44.4 
45.5 
45.69 
467 


48.5 
50.1 
5201 
53.9 


54.20 
54.8 
55el 
57.7 


61.3 
64.8 
67.8 
68.4% 


69.0 
71.7 
1426 
78.0 


80.0 
82.5 
85.1 
87-1 


85.9 
85.8 
86.2 
84.7 


83.7 
82.5 
88.5 
88.9 


94.2 
Silieio 
99.9 
99.8 


V6 
96-1 
AGT 
97-5 


97.0 
Olio 
98.6 
107.2 


$ MILLIONS 


57644 
579.3 
582.2 
585-1 


588.0 
593.8 
599.6 
605.3 


611.1 
620-4 
629.8 
639.1 


648.5 
664.4 
680.3 
69661 


712.0 
12461 
13623 
148 24 


760.6 
116.8 
19361 
809.3 


825.5 
840.5 
85526 
870.6 


885.7 
897-1 
908.6 
920.0 


931.4 
941.9 
952.4 
962.8 


MU BGS 
988.3 
1003.3 
1018.3 


1033.3 
1041.8 
1050.4 
1058.9 
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MACHINERY 
MACHINES 
INDEX UF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO QUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
L972 I 105.3 1067.5 1.21 JESSY 2) Ufo 
Ii 113.5 1076.6 1.13 13626 83.1 
Iil 115.2 1085.7 1.12 137.8 83.6 
IV 113.7 1094.8 1.15 138.9 81.8 
1973 I B2399 1103 <9 1.07 140.€ 88.1 
If 121.8 1118.9 1.10 142.5 85.5 
III 126.1 1133.9 1.08 144.4 87.3 
IV 126.9 1148.8 1.08 146.3 86.7 
1974 I 138.4 1163.8 1.01 148.2 93.4 
Il 141.3 1183.7 1.00 150.8 WBS 1 
III 141.0 1203.6 1.02 153. 3 92.0 
IV 147.9 1223.4 0.99 155.8 94.9 
1975 I 145.2 1243.3 1.02 158.1 91.8 
II 138.3 1265.6 1.09 160.9 85.9 
III 142.2 1288.0 1.08 163.8 86.8 
IV 140.7 1310.3 1le1l 166.6 84.4 
1976 I 135.9 1332.6 1.17 169.5 80.2 
II 141.1 1352.1 1.14 171.9 82.1 
ott 141.6 1371.7 1.16 174.4% 81.2 
IV 141.9 139 Le 2 1.17 176.9 80.2 
1977 I 143.4 1410.8 1.17 179.4 '7929 
II 144.2 1425.8 1.18 181.3 Uo E 
{ii 139.8 1440.8 1.23 183.2 76.3 
IV 142.9 1455.7 1.22 185.1 TT22 
1978 I 148.1 1470.7 1.19 187.0 VIo2 
II 159.3 1483.9 1.11 188.7 84.4 
III 159.6 1497.2 1.12 190.4 83.8 
IV 167.6 1510.4 1-08 192.1 87.3 
1979 I 177.6 1523.6 1.02 193.7 91.7 
II 183.1 1543.9 1.01 196.3 93.3 
JU 196.7 1564.3 0.95 198.9 98.9 
IV 201.5 1584.6 0.94 201-5 100.0 
1980 i 191.2 1605.0 1.00 204.1 S3ient 
Il 190.0 1631.4 1.03 207.5 91.6 
III 184.7 1657.9 1.07 210.8 87.6 
IV 183.9 1684.3 1.09 214-2 85.9 
1981 I 201.5 1710.7 1.01 217-5 92.6 
Ii 196.1 1737.8 1.06 221.0 88.7 
LEE 196.7 1764.9 1.07 2244 87.6 
IV 183.9 1792.0 1.16 227.9 80.7 


1982 I 18422 1819.1 1.18 2311 33 
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TRANS PORTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSPORT 


one we ae nae a are eee ree Se ee Se er a So SS SS 8 SS 8 8 SS SS SS 8 SS ee 


INDEX OF GROSS CAPIT AL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PUTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 30.5 1844.0 2.69 Boer Pc Wes 
11 30.8 1855.6 2.68 70.2 ASG 
DLE Bin 1867.3 2.65 70.6 4465 
LV A501 1878.9 vaB 71.0 G0, TA 
1962) 1 35.8 1890.5 RAs WS 50.1 
at 38.1 1090 201 B1L2D Wes 53.0 
lil at 1913.8 22.28 ies 51.5 
IV Goi 1925.4 2.08 We8 56.5 
1963. 1 41.5 1937.0 2.08 Ticeg 56.7 
II 4353 1959.8 2.01 Tiel 58.4 
III 41.0 1982.7 2.15 75.0 54.7 
IV 50.3 2005.6 Tera 75.8 ARS 
1964 I 49.8 2028.5 1.81 Wb 64.9 
ll 49.6 2068.7 1.86 Tse? Meage 
ee Gist 2109.0 1.99 TOT 59.1 
LV 4702 iad <2 08 Si. 3 58.1 
1965 I 56.3 2189.5 ine 82.8 68.0 
II 60.7 225220 1665 85.2 Ti. 3 
I1I 56.6 2314.6 1.82 87.5 64.7 
lV 6625 Poy fa a 1.59 89.9 74.0 
1966 1 ee 2439.8 ie 62 92.3 T2SG 
II 64.2 2508.8 1674 94.9 B77 
Eli 5964 257729 1.93 97.5 60.9 
IV 69.9 2646% 9 nee 100.1 69.8 : 
| 
11 75.6 2765.8 1.63 104.6 72.3 
ill TU9 2815.7 yan 106.5 Wee 
IV TTS 2865.5 in G4 108.4 Ti 
1968. 1 13.4 2915.4 iPeray [10.2 6606 
it 89.2 2944.6 ie a7 a. 80.1 
I11 91.2 297329 1245 pies Stat 
IV 95.7 3003.1 140 16.6 ae 
1969" 1 9604 3032.4 1.40 114.7 84.1 
i 93.9 3072.5 1.46 haltet2 80.8 
Ill 101s4 anie. 6 ia Wars? Bea 
IV 98.3 B1S2.6 1.43 119.2 82.5 
1970 I 91.5 B92 <7 1.55 120-7 75.8 | 
i ree 3251.5 1.58 123.0 Te <3 | 
III BT. 3310.4 ines 125.2 69.8 
IV T2100 3369.2 2.08 127.4 560% 
i971 7 9732 3428.0 1,57 129.4 75.1 
lI 96.2 3455.4 1.59 130.4 308 
Tia 102.5 3482.8 Ve51 131.4 78.0 


IV 103.2 3510.2 ere WS Ze.) Tia | 
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TRANSPORTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSPORT 


SS a a a a Oo wn wn wn wn a on a oe es 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
an 106.8 3537.6 1.47 133.7 79.9 
II 107.9 3557.0 B.4T 134.4 80.3 
III 109.0 3576.5 1.46 135.2 80.7 
IV 121.0 3596.0 1.32 135.9 89.0 
1973. I 133.7 3615.5 1.20 136.6 97.9 
II 135.9 3650.9 1.19 137.9 98.5 
Ili 138.0 3686.3 1.19 139.3 99.1 
IV 138.0 3721.7 Lod0 140.6 98.1 
1974 1 139.6 3757.1 1.20 142.1 98.3 
II 133.1 3614.1 Pads 144.2 92.3 
III 138.4 3871.61 1.24 146.4 94.6 
Iv 144.5 3928.1 1.21 148.5 97.3 
1975 1 124.6 3985.1 1.42 150.6 82.8 
II Davee 4024.3 1.30 152.0 90.2 
III 145.7 406365 1.24 153.5 94.9 
Iv 143.5 4102.7 1.27 155.0 92.6 
1976 I 145.3 4141.9 De27 156.5 92.9 
II 149.2 4168.3 1.24 157.5 94.7 
III 151.4 4194.8 1.23 158.5 95.5 
Iv 147.2 B22 52 P27 159.5 92.3 
\ a 159.6 4247.6 1.18 160.5 99.5 
II 160.4 4292.7 1.19 162.2 98.9 
III 157.0 433729 1.23 163.9 95.8 
IV 158.3 4383.0 1.23 165.6 95.6 
1978 I 152.0 4428.2 1.29 167.3 90.9 
i 161.3 4469 3 1.23 168.8 95.5 
PI 170.4 4510.5 1.18 170.4 100.0 
IV 167.6 4551.6 1.21 172.0 97.5 
1979 EtZa2 4592.8 1.19 173.5 99.2 
II 153.1 4665.0 1.35 176.2 86.9 
III 146.1 4737.3 1.44 179.0 81.6 
IV 138.6 4809.5 1.54 ELT 76.3 
1980 132.6 4881.7 1.64 184.4 71.9 
II 119.7 5017.7 1.86 189.6 63.1 
III 124.8 5153.8 1.84 194.7 64.1 
IV 135.3 5289.8 1.74 199.8 67.7 
a VAT 5425.9 1.90 205.0 62.0 
II 142.4 5534.0 1.73 209.1 68.1 
aT 136.6 5642.1 1.84 213.2 64.1 
Iv 118.1 5750.1 2.16 S732 54.4 


1982) 2.3 5858.2 2.32 22133 50.7 
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ELECTRICAL PRODUCTS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRI QUES 


ee eee ee ee ee ee ee ee ee eee ee ow Oo eOeeeeeeer—ws—se“sewseses>-eeeeeeeeeeeeeeeeseseesesssssss-=-=sesessese - 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL QUT PUT POTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PUTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 4402 857el 1.45 65.3 67.7 
Il 46.4 866.0 1.40 65.9 70.4 
Ili 49.0 874.9 1.34 66.6 7359 | 
IV 51.9 883.8 Vea 67.3 TIO 
1962 4% 54.3 892.7 123 68.0 79.9 
Ti 55.9 904.5 Bez 68.9 81.2 
tal 58.3 916.4 1.18 69.8 83.5 
IV 59.3 928.2 LENT LOST 83.9 
1963 ~='I 59.6 940.1 eats} 71-6 83.3 
iL 60.7 951.7 i567 125.5 83.8 
PTL 62.3 96344 216 13084 84.9 
IV 64.6 975.0 15.3 TAP 87.0 
1964 I 66.0 986.7 Pei? 75.1 87.8 
1 68.4 999.9 1.09 76.1 89.8 
Ill 69.9 POL3.2 1.08 7 hes) 90.6 
Iv 71.6 1026.4 107 S22 91.6 
1965 I 74.5 1039.7 1.04 79.2 94.1 | 
iol 76.6 1058.7 L203 80.6 95.0 
Lid 78.1 LO771s7 08 82.1 95.2 
IV 80.6 1096.6 2.02 83-5 96.5 | 
1966 #I 82.4 1115.6 1i..0.1 85.0 97.0 
II 86.4 1143.8 0.99 87.1 99.2 
tia 89.0 MT 261 0.99 89.3 99.7 
IV 91.4 1200.3 0.98 91.4 100.0 
| 
1967 I 89.1 1228 26 1.03 93.6 95.2 
ip! 8602 1254.1 1.09 95.5 90.3 
III 87.7 1279.6 1.09 OTe 90.0 
IV 50.1 1305.0 1.08 99.4 90.7 
1968 I 90.3 1330.5 Leto 101.3 89.1 
II 90.9 34701 boil 102.6 88.6 
Pit GOST 1363.7 12,130 103.8 89.3 
IV 94.7 1380.3 1.09 105.1 90e1 
1969 I 97.6 1397.0 12 0i7 106.4 91.7 
Tel 100.5 1416.2 1.05 207.8 93.2 
Dia 100.3 1435.5 1.07 109.3 91.8 
IV 99.9 1454.7 1.09 110.8 90.2 
1970 I 98.2 1474.0 i 192 due2'S 2 87.5 
1 95.4 1490.2 ant LES 55 84.1 
III 93.9 1506.5 1. 20 LAs T 81.9 | 
IV 93.4 1522.8 ES, 116.0 80.5 | 
oval I 95.9 1539.1 1220 (eterna 81.9 | 
Il 99.2 1557.3 Lert 118.5 gat 
ea 100.6 1575.6 17 119.9 83.9 ' 


IV 104.2 1593.9 1.14 AZ eS S59 ; 
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ELECTRICAL PRODUCTS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE CGEFFICIENT INDICE CE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENT IELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 103.7 1612.2 1.16 12255 84.6 
1 106.4 1627.0 1.14 P2557 86.0 
IlI 110.8 1641.8 eerie 8 124.8 88.8 
IV 111.4 1656.6 Baby 125.9 88.5 
1973 I 122.8 1671.4 1.02 P22 96.5 
li 116.8 1693.7 1.08 128.9 90.6 
[11 P2807 1716.0 1.05 130.6 93.2 
IV 123.6 1738.3 1-05 132.3 93.4 
1974 I i2%e2 1760.6 1.04 134.0 94.9 
if 132.8 1780.4 P60 135-5 98.0 
III 129.5 1800.2 1.04 137.0 94.5 
IV 12280 1820.0 TARZ 138.5 88.1 
1975 | 116.8 1839.9 1.18 140.0 83.4 
11 114.3 1855.3 1.21 141.2 81.0 
ee! 114.5 1870.7 L322 142.3 80.4 
IV 119.3 1886.1 1.18 143.5 83.1 
1976 I We Bye 1901.6 1.19 144.7 82% 
II PUR I 1916.3 Ps20 145.8 81.7 
III 118.2 1931.1 Haa2 146.9 80.4 
IV LYESAT. 1945.8 1.26 148.0 78 a1 
1977 I 112.5 1960.6 1.30 149.2 75.4 
II 1i206 1971.5 1.31 150.0 75.1 
III 110.8 1982.4 1.34 150.8 73.5 
Iv 109.1 1993.3 Pas 151.7 71.9 
1978 I 109.6 2004.2 1.37 152.5 TAS 
II 111.5 2009.9 1.35 152.9 T2488 
III 11254 2015.7 1.34 153.4 73.3 
IV 119.4 ZO02bs4 1.27 153-8 77-6 
1979 I 121.8 202 Tek 1.24 154.2 79.0 
li 124.0 2036.6 1.23 155.0 80.0 
III 128.4 2046.1 1.19 155.7 82.5 
IV 125.5 2055.6 Ls22 156.4 80.2 
1980 =I 124.7 206561 1.24 157.1 79.4 
II 122.0 2088.4 1.28 158.9 76.8 
1 121.6 ZEVLSS 1.30 160.7 75.7 
Iv 123.4 213561 1.29 162.5 76.0 
1981 I 127.6 2158.5 L426 164.2 Tilak 
II 136.6 2189.3 1 I20 166-6 ei 
III 136.8 Ze20el PS21 168.9 apr. 


fe2 i 11682 228107 Pad 173-6 66n3 
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NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


—— oe ee ee ee en ee eee eee Orr OOD’ ’.’_CONOOOOOCOOOSOCOOOOOO ereeeess?ssso>—>ss>—>=>—=——_—eeeee 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCTION STOCK RAT 10 OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 56.1 1451.2 3.47 78.7 fies 
ig 59.1 1461.6 3232 79.3 74.5 
III 60.5 TAT? 1 3226 19-9 75.8 | 
iv 62.2 1482.5 3.20 80.4 li<38 
1962 I 63.0 1493.0 Zits 81.0 T7118 
II 68.9 1507.0 2.93 81.7 84.3 
III 69.4 £52122 2.94 82-5 84.1 
IV 70.6 1535.1 2.92 83.3 84.8 
1963 I 6602 1549.2 3214 84.0 78.8 
8 68.9 1551.0 3202 S454 81.9 
Ill 70.3 1552.9 2.96 84.2 83.5 
IV 68.9 1554.7 3.03 84.3 lg 
1964 I 76.5 1556.6 PEE 84.4 90.6 ) 
11 T2e2 1566.5 Zoi) 85.0 85.0 
lil 74.7 1576.5 2-83 85.5 87.4 
IV 80.4 1586.5 2265 86.1 93.4 
1965 I 81.8 1596.5 2.62 86.6 94.5 
11 81.2 1615.8 2.67 87.6 92.6 
III 83.8 1635.2 2.62 88.7 94.5 
IV 8601 1654.5 2.58 89.7 95.9 
1966 I 90.8 1673.9 Zeal 90.8 100.0 
II 85.5 1715.1 2.69 93.0 91.9 
iil 84.9 1756.4 Pott 95.3 89.1 
IV 82.5 1797.7 Pie 97.5 84.6 
| 
1967 ? Bis 1839.0 3.03 99.8 81.5 
11 78.4 1870.8 3.20 101.5 hiss 
[ii 79.9 1902.6 3.19 103.2 77.4 
IV 83.0 1934.4 Zyates) 104.9 1934 
1968 I 6264 1966.2 a 106.7 T7icO 
ct 89.8 1986.6 2.47 107.8 $3.3 
6 89.2 2007-1 3.02 108.9 81.9 
IV 87.5 2027.5 2.11 770-0 79.6 
1969 I 90.3 2048.0 3.04 boi’ 81.3 
Il a3 2076.1 3.05 112.6 Sic 
PL 91.4 2104.3 3.09 114.1 80.1 
IV 89.1 213224 3.24 115.7 77 <0 
1970 I 87.5 2160.6 Cent LT s2 74.7 
Ii 83.0 2152:.0 3.54 118.9 69.8 
iti 85.4 2223.4 3249 120.6 70.8 
IV 90.3 2254.8 3.35 122.3 Tern: 
1971 I 9126 2286.2 3.34 123.8 74.0 
II 98.9 2301-5 Pe tS 124.6 79.4 | 
ri 102% 2316.8 3.06 125.4 80'.8 


IV 106.8 2332-0 BOE 126.2 84.6 . 
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NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


ee A SN a ee a a es we a oe eo ee =, — p= 2 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX CF CAPACITY 
INOUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RAT 10 OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
72 iI 103.2 2347.3 3.04 127.0 81.2 
II 108.7 2373.3 2.92 128.4 84.6 
III 110.9 2399.3 2.89 129.8 85.4 
Iv 112.5 2425.2 2.88 131.2 85.7 
73 =I 120.7 2451.2 2.72 132.7 91.0 
II 117.2 2488.0 2.84 134.7 87.0 
III 120.6 2524.9 2-80 136.7 88.2 
IV 119.7 2561.7 2.86 138.7 86.3 
74 1 130.8 2598.6 2-66 140.8 92.9 
II 126.8 2624.1 2.77 142.2 89.2 
III 123.9 2649.7 2.87 143.6 86.3 
Iv 119.3 267542 3.00 145.0 82.3 
75 114.1 2700.8 3.17 146.2 78.0 
11 114.1 2727.0 3.20 147.7 T732 
11 118.9 2753-3 3-10 149.1 79.8 
Iv 124.1 277926 3.00 150.5 82.5 
a 125.4 2805.9 3.00 151.9 82.5 
II 123.2 2839.7 3.09 153.8 80.1 
III 118.6 2873.5 3.24 155.6 7622 
Iv 114.7 2907.3 3.39 157.4 72.9 
ie | 121.0 2941.2 3.25 159.3 76.0 
II 119.8 2973.2 3.32 161.0 714.4 
III 118.2 3005.2 3-40 162.7 7226 
Iv 119.0 3037.2 3242 164.5 72.4 
mrs =I 121.5 3069.2 3.38 166.2 T3Z<1 
II 125.5 3093.4 3.30 167.5 74.9 
III 129.4 3117.6 3.23 168.8 76-7 
Iv 133.7 3141.8 3215 170.1 78.6 
mi9 = 131.1 3166.0 3.23 171.4 76.5 
11 138.9 3202.7 3.09 17324 80.1 
11 140.9 3239.4 3.08 175.4 80.3 
Iv 135.3 3276.1 3224 177.4 76.3 
1980 I 131.3 3312.8 3.38 179.4 73.2 
II 125.0 3333.7 3257 180.5 69.2 
III 125.7 3354.6 3.57 181.6 69.2 
IV 129.2 3375.5 3.50 182.8 70.7 
1981 I 129.6 3396.4 3.51 183.9 70.5 
II 139.3 3414.9 3.28 184.9 75.3 
III 130.1 3433.4 3.53 185.9 70.0 
IV 122.6 3451.9 3-77 186.9 65.6 


Bos82 Csi 108.3 3470.4 4.29 187.9 57.6 
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PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 


DERIVES DU PETROLE ET DU CHARBON 


INDEX OF GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUC TION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
| 
1961 I 59.4 [97-352 12.65 74.5 79.8 
il 6425 1984.4 Lieco 74.9 84.8 
111 Poa 1995.7 PRS 75.3 age2 
lV 62.8 2006.9 Westy 75.8 82.9 
1962 I 66.2 2018.1 tisGa: 76.2 86.9 
II 65.9 2042.1 11.80 (eel 85.5 
[it 6650 2066-2 11-80 78.0 85.5 | 
IV 69.7 2090.3 142 7359 88.3 
1963 J TWOsa 211424 hE39 79.8 88.6 | 
II 70.7 212538 11.45 80.2 88.1 
tid 14.2 213763 10.97 80.7 92.0 
IV 7403 2148.7 iO? Sie OPnG 
1964 I Tee 2160.2 Thee4 81.5 89.8 
II T2652 2165.9 Nitec} 81.8 88.3 . 
win 125 PATIO T 11.44 82.0 88.2 
IV Tan Daltile & [.19 B22 90.2 
1965 I 76.3 2183.1 10.90 82.4 92.6 | 
1 75.1 2195.3 Mie 82.9 90.6 
Ill 76.6 2207.5 10.98 83.3 91.9 
lV 74.9 22097 112.29 83.8 89.4 
1966 4 76.7 2731-9 11.09 84.2 91-0 | 
II 80.3 2250.2 10.68 84.9 94.5 
III 79.3 2268.5 10.90 85.6 9236 
Iv 80.8 2286.8 10.78 86.3 93.6 
| 
1s Gare Okk 78.4 230561 11.20 87.0 90.1 | 
II 79.9 233350 Theis 88.1 90.7 
l11 79.9 2362.5 Weer 89.2 89.6 
IV ile 6 2391/62 Prete 90.3 90.4 
1968 +I 86.2 2419.9 10.69 91.3 94.4 
II 90.6 2451.1 20.32 92.5 97.9 
111 88.5 2462-3 10.69 932 2 94.5 
Iv 89.7 2513-5 10.67 94.9 94.5 
1969 1 93% 1 2544.7 10.41 96.1 96.9 
li a7. 7 2574.8 LPs 9732 90.2 
LI1 G53 2605.0 Ona) 98.3 96.9 
IV 92.1 263522 10.90 99.5 9776 
1970 I 93.6 2665-4 10.85 100.6 93.0 | 
ie 94.6 2723.4 10.97 102.8 92.0 
111 92.6 2781.4 11.44 105.0 88.2 | 
IV 96. 7 2839.4 Licks 107.2 90.2 
svi, 4 92.0 2897.5 11.97 109.1 84.3 
Tat 97.7 2951.2 11.48 Lea 87.9 
iit 102.0 3004.9 ti. 26 T1322 90.1 


IV 108.3 3058-6 10.73 115.2 94.0 
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PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 


DERIVES DU PETRULE ET DU CHARBON 


il a a a a ae me a Nn a : = = 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX CF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL GUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT LON CAPITAL DE PRODUCTION D* UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
i na 108.3 3112.3 10.93 7.3 92.3 
II 108.8 3166.3 11.07 119.3 Sie 2 
Ill 114.1 812210'..3 10.73 121.4 94.0 
IV 117.4 3274.2 10.61 123.4 95.1 
igm3SCtid 2023 3328.2 10.53 125.5 95.9 
ti 123.5 3393.7 10.45 127.9 96.5 
III 130.4 3459.2 10.09 130.4 100.0 
Iv 128.8 3524.26 10.41 132.9 96.9 
1914 iI 132.3 359061 10332 135.3 OF aT 
Ei 1292.7 3666.6 10.76 138.2 93.8 
III 128.3 3743.2 11.10 141.1 90.9 
IV 130.7 3819.7 1172 144.0 90.8 
1975 I 124.8 3896.2 11.87 146.8 85.0 
Il 133.9 3968.1 Le 250 149.5 89.5 
fit W271 4040.0 12.09 152. 2 83.5 
IV 127.8 pitt 8 whe 155.0 82.5 
197% «=O 125.8 4183.7 12.65 157.7 79.8 
Pi T27aT 422728 12.59 159.3 80.2 
III 124-7, 4271.9 13.03 161.0 77.5 
Iv 127.2 4315.9 12.90 162.6 78.2 
ismr =O tid 136.4 4360.0 12.16 164.3 83.0 
II 137.5 4394.1 12.15 165.6 83.0 
Ill 134.2 4428.3 12.55 166.9 80.4 
Iv 134.2 4462.4 12.65 168.2 79.8 
1978 =I 132.3 4496.6 T2893 169.5 Tat 
cD 137.4 4520.2 13.01 170.3 Ths5 
ELI 140.9 4543.8 123.27, Pri. 2 82.3 
Iv 141.8 456704 12.25 172.1 82.4 
1979 142.9 459120 126.22 173.0 82.6 
rigs 144.9 4614.2 12,18 173.9 83.3 
eG 145.8 4637.4 123.20 174.8 83.4 
IV 146.7 4660.6 12.08 175.6 83.5 
i | 148.1 4683.8 12.03 176.5 83.9 
rime 143.5 CTA. 7 12.49 177.6 80.8 
EIT 140.4 4739.7 12.84 178.6 78.6 
IV 141.4 4767.6 £2.82 7D 7 78.7 
Ce 137.9 4795.5 13.23 180.7 76.3 
ct 137.1 4849.6 13.45 182.8 75.0 
III 133.2 4903.8 14.00 184.8 Wet 
IV 125.5 4957.9 15.03 186.8 67-2 


jae Cli 115.3 5012.0 16.53 188.9 6120 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 


PRODUITS CHIMIQUES 


ee ee ee ae ee ae ee ee ee ee a ee ee we ew we ww ow wr wr oS SS eee eee eee eee ee eee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY & 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION | 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENT IELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS | 
196) 4 46.7 257924 4.88 5.1 thet | 
i 48.2 Pode 2 4.79 65.9 73.1 | 
III 49.5 2643.0 4eT2 Bost 74.2 
IV 50.6 614.8 4567 67.5 75.0 
1962) "1 51.6 2706.7 4.64 68.3 75.5 
II 53.4 DIO 3.6 4.51 68.7 LEST 
III 52.5 2740.5 4.61 69.2 75.9 
lV 51.8 275704 et 69.6 14.4 
1963. I 53.5 PITG<3 4.58 70.0 16.4 
ll 5561 P1943 4048 70.5 78. 8 
111 56.6 2814.4 4.40 Wl sO 79.7 
IV 57.9 2834.4 Ge35 71-5 80.9 
1964 I 61.4 2854.5 ea) 72.0 85.2 : 
II 62.1 2887.6 Goal TASS 85.2 
hii 65.5 2920.8 3.94 TT 88.9 
IV 67.4 2953.9 B287, 74.5 90.4 
1965 I 66.0 298761 4.00 7504 87.6 
Ili 68.9 3059.9 3504 WE2 89.2 
III 71.6 5132. % 387 791 90.6 | 
LV 74.6 3205.5 3.80 80.9 Gace 
1966 I CEP 3278. 4 3.80 82.7 92.1 
II 1626 3347.1 S586 84.5 90.7 
III lad 3415.9 3592 86.2 89.4 
IV ites 3484.7 3.98 87.9 88.0 
| 
1967 ~+I 78.0 3553.5 4.03 89.7 87.0 
II 78.5 3617.8 “e087. ois 3 86.0 
I11 7927 3682.1 4.08 92.9 85.8 
IV 80.5 3746.4 ov 94.5 85.1 
p68 I 82.2 3810.8 4.10 96.2 85.5 
II 83.5 3882.2 4.11 98.0 85.2 
ram 86.1 3953.7 4.06 99.8 8b6e4 
LV 89.0 402542 4.00 101.6 87.6 
1969 1 91.9 4096.7 3394 F035. 88.9 
Vi 93.8 41431 3.90 104.6 89.7 
[tt 95.8 4189.6 3.87 105.7 90.6 
lV 93.9 4236.0 3.99 106.9 87.8 
1970 (21 96.2 4282.5 3.94 POs 89.0 | 
Il 95.1 Wa32.4 4.03 109.3 87.0 
Ter 92.5 4382.3 4.19 110.6 83.6 
IV 95.5 443201 4.10 111.8 85.4 
in ba 98.0 4482.0 4.03 p.8 86.9 
ll 99.7 4521.2 4200 tia6 87.6 
lil 101.2 4560.5 3.97 114.8 88.2 


IV 100.9 4599.7 4.02 115.8 87.2 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 


PRODUITS CHIMIQUES 


a a ee a a a a cos a Os as a a ms nes ee = 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTP UT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCTION STOCK RATIO OGUTPUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

iar2 Sti 102.0 4639.0 3299 WES er 87 a7 

II 104.9 4678.8 3.92 ieee 89.5 

III 106.8 4718.7 3.88 118.2 90.3 

IV 109.3 4758.5 3.82 T1972 S187 

i ae 114.2 4798.4 3.71 T2100 94.4 

ra 118.6 484704 3.61 iis 97.1 

III 120.5 4896.4 3259 127324 9726 

IV 12327 4945.4 3.53 124.7 99.2 

1974 «=O 126.0 4994.4 3250 126.0 100.0 

II 124.5 5078.6 3.60 128.1 97.2 

Prey 126.3 5162.8 3.61 T3072 97.0 

IV 12370 5247.0 3.77 13224 92.9 

1975 =I Ti¥te9 5331.3 3.99 134.2 87.9 

II 24 5465.4 4.29 137.5 81.7 

III 115.0 5599.5 4.29 140.9 81.6 

IV PZ0es 5733.6 4.20 144.3 83.4 

197% ~=—sd ieee 5867.7 4.23 147.7 82.8 

II 125.7 6052.7 4.24 152.3 82.5 

Err P27s3 6237-7 4.32 157.0 Slat 

IV 128.8 6422.7 4.40 161.6 79ST 

ko a 130.1 6607.7 4248 166.3 78.2 

II 135.5 679502 4042 TER) 1942 

Ili 136.1 6982.8 4.52 Tisc7 7164 

IV 134.7 7170.3 4.69 180.4 74.6 

1978 «=o 138.3 7357.9 4269 185.2 14:1 

li 141.6 7509.4 4.68 189.0 74.9 

III 142.4 7660.9 4.74 192.8 73.9 

IV 150.4 7812.4 4.58 196.6 76.5 

1979 | 150.1 7963.9 4.68 200.4 74.9 

II 153-6 807924 4.64 203.3 75.5 

rit 160.1 8194.9 4051 206-2 77.6 

Iv 160.0 8310.4 4.58 209.1 76.5 

1980 += 161.2 8425.9 4.61 Pi whew 76.0 

II 158.2 8509.4 4.74 Py | 73.9 

cit 156.0 8592.9 4.86 216.2 7200 

IV 161.1 8676.3 4.75 218.3 73.8 

ie 86 164.6 8759.8 4.69 220.4 T4657. 

II 164.3 8923.5 4.79 224. 6 73!2 

III 164.8 9087.2 4286 228-7 720i 

Iv 157.7 9250.9 5.17 232.8 67.7 


1982 153.4 9414.6 5041 236.9 6467 
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MISCELLANEOUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES DIVERSES 


So ee ee ee ae ee eee ea a SS oa SS 8 8 8 8 SS 8 re ee eee ee eee 


INDEX OF GROSS CAPIT AL- INDEX OF CAPACITY | 
INDUSTRIAL CAPITAL QUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION DtUTILISATIC 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACI1 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 1 55.2 290.5 0.97 65.8 83.8 | 
II 57.0 2oae1 0.94 66.4 85.8 | 
lil 58.1 295.8 0.94 67.0 86.7 | 
lV 60.2 298.4 0.91 67.6 89.0 | 
1962 Al 59.8 S00eL 0.92 68.2 87.6 : 
II 60.9 305.7 0.92 69.3 87.9 | 
Iil 62.7 310.4 0.91 7023 89.1 
IV 63-6 315.0 Oot Tin 4 89.1 
£963 63.0 SiS. t 0.93 72.5 87.0 
II 64.0 324.3 0.93 73.5 87.1 
lil 65.0 32869 0.93 74.5 87a 
IV 66.8 333.4 0.92 75.6 88.4 
1964 I 67.9 338.0 0.91 76.6 88<6 il 
ie 70.3 343.3 0.90 77.8 90.4 Wi 
III Tied 348.7 0.89 79.0 90.7 
IV 72.1 354.1 0.90 80.2 89.8 
1965 I Taal 359.5 0.90 81-5 89.7 
II 74.8 365.9 0.90 82.9 90.2 | 
Ti 76.5 37223 0.89 84.4 90.7 
IV T7602 378.7 0.91 85.8 88.8 
1966 =I 79.0 38522 0.90 87.3 90.5 | 
II 81.2 394.4 0.89 89.4 90.8 
I1I 84.2 403.7 0.88 WG 92.0 
IV 85.7 412.9 0.89 93.6 91.6 
| 
1967 I 83.2 42222 0.93 95.7 87.0 i 
Dt 83.9 430.1 0.94 97.5 86-1 
fect 85.6 438.0 0.94 99.3 86.2 
IV 88.3 445.9 0.93 Lote 87.4 
1968 I 86.1 453.9 0.97 102.9 83.7 
ET 89.6 461.3 0.95 104.5 85.7 | 
LEI 90.7 468.8 0.95 106.2 85.4 
IV 92.7 47622 0.94 107.9 85.9 
1.969) Gai 91.8 483.7 Ono 7 109.6 83.7 Bi 
II 94.1 491.4 0.96 date 4 84.5 
Ill 96.1 499.2 0.95 bi3~1 84.9 
IV 98.9 506.9 0.94 114.9 86.1 
Po 7OCmLI 94.7 514.7 1-00 116.6 81.2 MI 
il 92.8 521.3 1.03 Lisa 78.5. Oh 
III 94.5 528.0 103 Gee 7 
IV 95.6 534.7 aos L2 lo? 78.9 
£971. ye 91.0 541.4 1.09 L224 The2 i 
ea 10053 546.6 1.00 123.8 81.0 
ten hoz. 6 551.8 0.99 125.0 82.2 4 


IV 105.2 55629 0.97 126.2 83.4 
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MISCELLANEOUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES DIVERSES 


Ce a SS DS Se ee ee ee a ee ae om oe a oe oe es ee oe ee ee ee 
———— a a eo = = 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL QUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STCCK DBE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 i 100.4 562.1 1.03 127.4% 78.8 
II 106.1 56462 0.98 127.9 83.0 
III 112.4 566.3 0.93 128.3 87.6 
IV 114.3 568.4% 0.91 128.8 88.7 
133 i 115.3 570.5 0.91 129.3 89.2 
II 113.4 516.2 0.93 130.6€ 86.8 
III TBA 582.0 0.91 131.9 88.9 
IV 121.6 587.8 0.89 133.2 Slee! 
1974 I 129.1 593.6 0.8% 134.5 96.0 
Il 128.7 600.2 0.86 136.0 94.7 
Ili 121.9 606.9 0.91 137.5 88.7 
IV 121.2 613.5 0. 93 139.0 Sitge2 
1975 I 118.0 620-1 0.97 140.5 84.0 
ipl 120.3 621.7 0.95 140.9 85.4 
Ili 120.1 623.4 0.95 141.2 85.0 
IV 121.6 625.0 0. 94 141.6 85.9 
1976 I 125.6 62667 0.92 142.0 88.5 
Ii 127.0 629.4% 0.91 142.€ 89.1 
III 126.9 632.1 0.91 143.2 88.6 
IV 124.3 634.8 0. 94 143.8 86 24 
1977 I 125.9 637.5 0.93 144.4 87.2 
II 122.8 63964 0.96 144.9 84.8 
Ii 119.8 641.3 0.98 145.3 82.5 
IV 123.2 643.2 0. 96 145.7 84.5 
1978 I 129.3 64562 0.92 146.2 88.5 
li 129.4 647.3 0.92 146.7 88.2 
Ii! 134.1 649.5 0.89 147.2 spits il 
IV 137.6 651.7 0. 87 147.7 93.2 
1979 I 138.6 6539 0.87 148.2 93.6 
{i 147.5 654.0 0.81 148.2 99.5 
III 148.2 65461 0.81 148.2 100.0 
IV 142.1 654.2 0. 85 148.2 95.9 
1980 I 137.6 654.3 0.87 148.2 92.8 
II Ie ie (is) 659.4 0.88 149.4 92.0 
DTI 136.0 664.6 0.90 150-6 90.3 
IV 138.3 669.7 0.89 151.7 91.1 
1981 I 148.0 674.8 0.84 152.9 96.8 
II 148.2 679.7 0. 84 154.0 96.2 
Iil 146.6 684.7 0.86 155.1 94.5 
IV 135.6 689.6 0.93 156-2 86.8 


1982 135.7 69456 0.94 15724 86.2 
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CAPACITY UTILIZATION RATES 


TAUX D®*UTILISATION DE LA CAPACITE 


a a ee ae a a a a a a a re ae cer ae ee a ee ce ee ee ce a a a a ec a SS a ES A a a ae 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


1969 


ES) 7A 


1971 


DURABLE 
GOODS 
BIENS 

DURABLES 


NON-DURABLE 
GOODS 
BIENS 

NON DURABLES 


MANLFACTURING 
INDUSTRIES 
INDUSTRIES 

MANUFACTURTIERES 
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CAPACITY UTILIZATION RATES 


TAUX D'UTILISATION DE LA CAPACITE 


en anna a a ae ee ee 
a SES SS ASS US (OS a EPR Ue ne ea” wa aD Se SNS NaS Sa abe <a vm “eu SS Se avs ems Sas on a se eae san 


DUR ABLE NON-DURABLE MANLFAC TURING 
GOUDS GOODS INDUSTRIES 
BIENS BIENS INDUSTRIES 
DURABLES NON DURABLES MANUFACTURIERES 

i712 «i 80.8 88.1 84.4 
el 82.3 90.2 86.2 
Ili 83.2 90.8 87.0 
Iv 86.4 92.0 89.2 
fo73~Ctsi 91.0 92.8 91.9 
li 89.9 92.7 91.3 
Ili 90.9 92.0 91.4 
IV 91.2 94.0 92.6 
1974 ~CtidI 93.8 94.3 94.1 
11 91.2 92.5 91.8 
Ili 89.7 89.9 89.8 
Iv 87.5 87-2 87.3 
i975 1 80.5 84.5 82.5 
II 80.1 82.9 81.5 
Ill 80.9 81.8 Mle 
Iv 81.4 82.0 Bi? 
[o76 2S 81.4 84.2 82.8 
II 82.3 Stee 84.7 
aii 81.4 86.9 84.1 
IV 79.7 85.0 g2e4 
| Ble 85.1 eae 
li 80.6 84.8 82.7 
Ili Boer 84.1 82.1 
IV 794 84.1 Gia 
Hogs Si 78.3 85.7 82.0 
il 81.6 86.5 84.0 
tii 82.4 87.7 85.0 
IV 83.4 89.5 86.4 
1979 I 83.6 90.3 86.9 
li 82.0 90.7 Gas 
i 81.5 9121 86.2 
lV 80.0 90.7 85.3 
1980 78.3 89.3 83.7 
rial 1364 87-5 80.3 
CUI 72.9 85.9 71923 
IV 74.6 86.2 80-3 
1981 I 74.5 86.6 80.5 
rt Th ps 87.2 82.4 
III T2209 85.0 18.9 
IV 65.8 81.7 1367 


1982, 62.0 TL 69.7 
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ANNUAL AVERAGES OF UTILIZATION RATES 


LA MOYENNE ANNUELLE DE TAUX D*UTILISATION | 


RUBBER AND 
FOOD AND PLASTICS PRODUCTS 
BEVERAGES TOBACCO PRODUCTS INDUSTRIES LEATHER TEXTILE KNITTING MILL 
ame ee ee eee ee = a ieee ree —------ ------- 
ALIMENTS ET TABACS INDUSTRIE CUIR TEXTES BONNETERIE > 
BOISSONS DU CAOUTCHOUC ET | 


DES PRODUITS EN 
MATIERE PLASTIQUE 


1961 97.7 92.9 59.3 90.8 57.2 58.9 am 
1962 97.5 92.5 74.8 94.0 63.7 62.4 
| 
1963 97.0 94.6 Tatot) 94.3 68.5 68.3 | 
| 
1964 98.7 95.1 81.6 9724 72.6 70-0 nl 
| 
1965 97.7 95.0 82.4 98.3 Tlel 70.3 al 
1966 98.6 S5U 87.0 98.0 67.7 68.9 | 
} 
1967 99.4 92.2 88.1 92.8 67.0 66.8 
| 
1968 97.4 85.3 90.2 95.8 Tent 78.4 
1969 9653 84. 6 92.5 9363 80.2 84.3 | 
1970 94.7 87.2 86.3 85.6 74.3 86.5 9 | 
| 
1971 94.6 85.7 83.7 Bivveill 79.1 93.3 
‘ 
1972 96.0 88.0 8626 81.5 88.1 95. (mnt 
( 
1973 94.9 88.7 90.9 81.1 91.4 96.97 
i! 
1974 89.7 92.0 84.0 80.2 86.5 90.1 
1975 86.3 87.0 URS Ue 81.5 88.5 
1976 89.3 84.7 77.4 79.1 81.8 87.20 
1977 88.3 Biter2 80.2 Tks 86.7 84.2 0} 
1978 87.1 85.2 83.6 78.1 91.8 88.8 |} 
1979 87.3 87.0 91.3 80.3 98.1 96.1 
1980 85.1 88.1 78.0 79.5 92.7 96.2 


1981 84.6 87.4 Gre 84.1 93.8 9 let 
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LA MOYENNE ANNUELLE DE TAUX D*UTILISATION 


PRINTING, 
FURNITURE AND PAPER AND PUBLISHING AND 
CLOTHING wQQD FIXTURES ALLIED INDUSTRIES ALLIED INDUSTRIES PRIMARY METALS 
VETEMENTS BOIS MEUBLES ET PAPIERS ET IMPRESSION, METAUX PRIMAIRES 
ACCESSOIRES INDUSTRIES CONNEXES PUBLICATION ET 


INDUSTRIES CONNEXES 


1 62.0 88.0 73.3 91.7 86.8 79.3 
22 6461 91.1 USS) 921 86.4 82.6 
3 66.0 94.0 83.2 93.9 84.8 85.0 
14 67.4 98.0 88.3 98.6 Ble’ 92.7 
5 67.3 95.7 95.8 96 08 83.3 97.5 
16 67.1 92.4 98.8 95.8 86.1 95.8 
7 65.2 90.5 92.1 87.1 85.6 86.1 
8 67.5 90.8 87-8 85.8 84.6 90.3 
9 68.5 89.3 87.6 91.9 85.7 88.6 
0 68.6 78.7 79.4 88.0 83.9 90.1 
Bt 75.7 81.2 79.1 84e1 84.1 84.8 
2 85.2 80.4 88.5 88.8 87.7 81.7 
@ 88.0 84.8 90.8 91.5 92.9 86.4 
4 84.9 76.9 84.4 94.5 93.7 87-5 
5 87.2 64.3 74.2 UO 91.4 74.9 
6 92.9 74.4 74.1 82.2 92.2 70.7 
7 86.6 76.3 66.1 81.1 90.9 73.4 
8 92.3 76.2 71.3 91.2 95.0 75.4 
9 96.2 72.8 75.0 97.0 98.2 76.6 
0 84.9 66.9 73.3 94.6 98.9 ee 
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METAL TRANSPORTATION ELECTRICAL NON-METALLIC PETROLEUM Al 
FABRICATING MACHINERY EQUI PMENT PRODUCTS MINERAL PRODUCTS COAL PRODUC* 
SSeS —-——--— ——— ——-— + — —— — —- —-- - —---——- - ——— Se cee ease ns a 
FABRICATIONS MACHINES MATERIEL DE APPAREILS ET PRODUITS DES DERIVES DU PETE 
METALLI QUES TRAN SPORT F OURNI TURES MINERAUX ET DU CHARBI 
ELECTRIQUES NON METALLI QUES 
| 
| 
| 
1961 63.1 ike U 4504 7222 Tad 82.7 
1962 69.5 67.3 52.8 e227 82.8 86.6 
1963 77.0 69.8 59.0 84.8 81.5 90.1 
| 
1964 85.6 76.5 61.4 90.0 89.1 89.1 a 
1965 94.7 78.8 69.5 95.2 94.4 91.1 | 
1966 97.8 83.7 67.8 99.0 91.4 92.9 | 
} 
1967 91.3 79.3 71.9 91.6 78.8 90.2 : 
1968 87.4 74.7 78.0 89.3 80.5 95.3 | 
1969 90.1 81a 83.4 94.67 79.9 94.2 
{ 
1970 8561 Tent, 69.2 83.5 72.3 90.9 
1971 83.2 75.3 76.2 83.9 79.7 89.1 
| 
1972 B3.2 81.6 82.5 87.0 84.2 93.2mm4 
1973 88.5 86.9 98.4 93.4 88.1 97.3 | 
t 
1974 92.1 93.5 95.6 93.9 ST 93 2mm 
1975 79.8 672 90-1 82.0 79.4 85.1 
1976 81.3 80.9 93.9 80.7 717.9 78.9 | 
1977 78.6 78.2 97-5 7420 73.9 81.6 | 
\ 
1978 80.0 83.7 96.0 73.9 75.8 80-1 | 
1979 82.7 96.0 86.0 80-4 78.3 83.2meT 
1980 79.6 89.7 66.7 77.0 70.6 80.5 
1981 79.0 87-4 62.2 78.4 70.4 T Zin 
| 
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CHEMICAL AND MISCELLANEOUS MANUFACT URI NG 
CHEMICAL PRODUCTS MANUFACTURING DURABLE GOODS NON-DURABLE GOODS INDUSTRIES 

PRODUITS CHIMLQUES “INDUSTRIES — BIENS DURABLES BIENS NON DURABLES “INDUSTRIES 

DIVERSES MANUFACTURIERES 
1 73.5 86.3 66 3 83.3 aril 
2 75.9 88.4 7226 85.4 78.9 
3 78.8 87.4 76.7 86.6 81.6 
4 87.4 89.9 82.5 89.4 85.9 
5 89.9 89.9 88.1 89.3 88.7 
6 90.1 91.2 88.5 89.8 89.1 
7 86.0 86.7 83.9 87.4 85.6 
8 86.2 85.2 84.7 87.4 86.0 
9 89.3 84.8 86.8 89.3 88.1 
0 86.3 19.4 79.5 86.5 82.9 
1 87.5 80.2 80.7 86.7 83.6 
2 89.8 84.5 83.2 90.3 ; 86.7 
3 97.61 89.1 90.8 92.9 91.8 
4 96.8 91.7 90.6 91.0 90.8 
) 83.7 8561 80.7 82.8 81.8 
6 81.5 88.2 Byler 85.8 83.5 
i 77.4 84.8 80.4 84.5 82.4 
8 75.0 90.3 81.4 87.4 84.4 
? 76.1 97.3 81.8 90.7 86.2 
y 74.0 91.6 74.8 87.2 80.9 


L TL s9 93.6 TRU 85.1 78.9 
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Chart — 1 continued 
Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1971-1982 
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Chart — 1 concluded 


Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1971-1982 
Taux d’utilisation de la capacité dans les industries manufacturiéres au Canada, 1971-1982 


Non-metallic mineral products — Produits des minéraux non métalliques 


Petroleum and coal products — Dérivés du pétrole et du charbon 


100 


90 


80 


70 


60 


50 


1971 1972 1973 1974 1975 1976 UATE 1978 1979 1980 1981 


Chemical and chemical products — Produits chimiques 


Miscellaneous manufacturing — Industries diverses 
100 


90 << 
80 pa 
70 


60 


50 (ae aul 


1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 


Durable goods — Biens durables 


100 Non-durable goods — Biens non durables 


90 ee a 
80 ae oo ae 
70 


60 


aA rie Pana et eee es re Caesar 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 


100 Manufacturing industries — Industries manufacturiéres 


90 
80 
70 
60 


50 


40 le aoe jal! 


1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 


1981 


1981 


Graphique — 1¢ 


1982 


1982 


1982 


1982 


,IST OF RELATED PUBLICATIONS 


ratalogue 
Occasional 


3-522 Fixed Capital Flows and Stocks, 
Manufacturing, Canada, 1926-1960. 
Methodology, 1967. English. 


33523 Fixed Capital Flows and Stocks, 
Manufacturing, Canada, 1926-1960. 
Statistical Supplement. Bilingual. 


3-543 Fixed Capital Flows and Stocks, 
Manufacturing, Canada, 1926-1969. 
Bilingual. 


33508 Fixed Capital Flows and Stocks, 
H926-1978. Bilingual. 


Annual 


Sail Fixed Capital Flows and Stocks. 
Bilingual. 


1=205 Private and Public Investment in 
Canada, Outlook. Bilingual. 


1-206 Private and Public Investment in 
Canada, Mid-year Review. 
- Bilingual. 


In addition to the selected publications 
isted above, Statistics Canada publishes a 
ide range of statistical reports on Cana- 
lian economic and social affairs. A compre- 
ensive catalogue of all current publica- 
ions is available free on request from 
tatistics Canada, Ottawa, KIA OT6. 


LISTE DES PUBLICATIONS CONNEXES 


Catalogue 
Hors Série 


USS 2 Fixed Capital Flows and Stocks, Manu- 
facturing, Canada, 1926-1960 Methodol- 
ogy, 1967. Anglais. 


I =5y23' Flux et stocks de capital fixe, indus- 
tries de la fabrication, Canada, 1926- 
1960. Supplément statistique. Bilingue. 


13-543 Flux et stocks de capital fixe, indus- 
tries manufacturiéres, Canada, 1926- 
1969. Bilingue. 


13-5108 Flux et stocks de capital fixe, 1926- 
1978. Bilingue. 


Annuel 

LSA Flux et stocks de capital fixe. 
Bilingue. 

61-205 Investissements privés et publics au 


Canada, Perspectives. Bilingue. 


61-206 Investissements privés et publics au 
Canada, Revue de la mi-année. Bilingue. 


Outre les publications ci-dessus énumérées, 
Statistique Canada publie une grande variété de 
rapports statistiques sur le Canada tant dans le 
domaine @conomique que social. On peut se procu- 
rer gratuitement un catalogue complet des publi- 
cations courantes a Statistique Canada, Ottawa, 
K1A OT6. 


Canada 


vatalogue 31-003 Quarterly 


vapacity 
itilization rates 
n Canadian 
nanufacturing 


second quarter 1982 


Catalogue 31-003 Trimestriel 


Taux dutilisation 
de la capacité dans 
les industries 
manufacturiéres au 
Canada 


Deuxiéme trimestre 1982 


Statistics Canada _ Statistique Canada 


Note 


This and other government publications 
may be purchased from _ local authorized 
agents and other community bookstores or by 
mail order. 


Mail orders should be sent to Publica- 
tion Sales and Services, Statistics Canada, 
Ottawa, KIA OV7, or to Publishing Centre, 
Supply and Services Canada, Ottawa, KIA Osos 


Inquiries about this publication should 
be addressed to: 


National Wealth and Capital Stock Section, 
Construction Division, 
Statistics Canada, Ottawa, KIA OT6 (tele- 
phone: 995-8152) or to a local Advisory Ser- 


vices office: 


St». Jon's CNEld.) 1772-4078) 


Halifax (426-5331) 
Montréal (283-5725) 
Ottawa (992-4734) 
Toronto (966-6586) 
Winnipeg (949-4020) 
Regina (359-5405) 
Edmonton (420-3027 ) 
Vancouver (666-3691) 


Toll-free access to the regional statis-— 
tical information service is provided in 
Nova Scotia, New Brunswick, and Prince 
Edward Island by telephoning 1-800-565-7192. 
Throughout Saskatchewan, the Regina office 
can be reached by dialing 1(112)800- 
o67/—=3524,, and throughout Alberta, the 
Edmonton office can be reached by dialing 
1-800-222-6400. 


Nota 


On peut se procurer cette publication, ains 
que toutes les publications du gouvernement c¢ 
Canada, auprés des agents autorisés locaux, dar 
les librairies ordinaires ou par la poste. 

Les commandes par la poste devront parvenir! 
Ventes et services de publications, Statistiqu 
Canada, Ottawa, KIA OV/7, ou a Imprimerie €¢ 
édition, Approvisionnements et Services Canade 
Ottawa, KIA OSI. 


Toutes demandes de renseignements sur 1] 
présente publication doivent 6tre adressées 4: 


Section de la richesse nationale et du stock 
de capital, 


Division de la construction, 


Statistique Canada, Ottawa, KlA OT6 (téléphone 
995-8152) ou a un bureau local des Service 
consultatifs situé aux endroits suivants: | 

St. John's (Cre-N.) (/772=4073) | 


Halifax (426-5331) 
Montréal (283-3725) | 
Ottawa (992-4734) | 
Toronto (966-6586) | 
Winnipeg (949-4020) 
Regina (359-5405) 
Edmonton (420-3027 ) 
Vancouver (666-3691) | 
On peut obtenir une communication sratui | 


avec le service régional d'information stati 
tique de la Nouvelle-fcosse, du Nouveau-Brunswi | 
et de 1'Tle-du-Prince-Edouard en composa 
USOC —7/ WS. En Saskatchewan, on peut co’ 
muniquer avec le bureau régional de Regina 

composant 1(112)800-667-3524, et en Alberta, av 
le bureau d'Edmonton au numéro 1-800-222-6400. 


Statistics Canada 
Xonstruction Division 


Capacity 
utilization rates 
in Canadian 
manufacturing 


second Quarter 1982 


ublished under the authority of 
le Minister of Supply and 
ervices Canada 


tatistics Canada should be credited when 
producing or quoting any part of this document 


‘Minister of Supply 
id Services Canada 1982 


eptember 1982 
3204-501 


rice: Canada, $5.00, $20.00 a year 
ther Countries, $6.00, $24.00 a year 


atalogue 31-003, Vol. 7, No. 2 
SN 0700-1517 


ttawa 


Statistique Canada 
Division de la construction 


Taux d’utilisation 
de la capacité dans 
les industries 
manufacturiéres au 
Canada 


Deuxiéme trimestre 1982 


Publication autorisée par 
le ministre des Approvisionnements et 
Services Canada 


Reproduction ou citation autorisée sous réserve 
d’indication de la source: Statistique Canada 


© Ministre des Approvisionnements 
et Services Canada 1982 


Septembre 1982 
5-3204-501 


Prix: Canada, $5.00, $20.00 par année 
Autres pays, $6.00, $24.00 par année 


Catalogue 31-003, vol. 7, n° 2 
ISSN 0700-1517 


Ottawa 


SYMBOLS 


The following standard symbols are _ used 
in Statistics Canada publications: 
.. figures not available. 


... figures not appropriate or not applica- 
ble. 


= mill Or ZOrOc 
-- amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 
revised figures. 


x confidential to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 


SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants sont | 
ployés uniformément dans les publications de § 
tistique Canada: 


«.- nombres indisponibles. 


-». n'ayant pas lieu de figurer. 


— néant ou zéro. 
-- nombres infimes. 
P nombres provisoires. 

r nombres rectifiés. 

x confidentiel en vertu des dispositions 


la Loi sur la statistique relatives au 
CHET. 


TABLE OF CONTENTS 


Page 
Introduction 5 
Statistical Tables 
Food and Beverages 12 
Tobacco Products 14 
Rubber and Plastics Products Industries 16 
Leather 18 
Textile 20 
<nitting Mills 22 
clothing 24 
Jood 26 
furniture and Fixtures 28 
Paper and Allied Industries 30 
Printing, Publishing and Allied 
Industries 32 
Primary Metals 34 
Metal Fabricating 36 
fachinery 38 
[ransportation Equipment 40 
jlectrical Products 42 
Von-metallic Mineral Products 44 
Petroleum and Coal Products 46 
chemical and Chemical Products 48 
fiscellaneous Manufacturing 50 
capacity Utilization Rates DZ 
Jurable Manufacturing Industries DZ 
Yon-durable Manufacturing Industries Dy) 
Total Manufacturing 52 
innual Averages of Utilization Rates 54 
chart 
l. Capacity Utilization Rates in Cana- 
dian Manufacturing 58 
Food and Beverages 58 
Tobacco Products 58 
Rubber and Plastics Products Indus- 
tries 58 
Leather 58 
Textile 58 
Knitting Mills 58 
Clothing 58 
Wood 58 
Furniture and Fixtures 59 
Paper and Allied Industries 59 


Printing, Publishing and Allied 
Industries 59 


TABLE DES MATIERES 


Introduction 


Tableaux statistiques 


Aliments et boissons 

Tabacs 

Industrie du caoutchouc et des produits en 
matiére plastique 

Cuir 

Textiles 

Bonneterie 

Vétements 

Bois 

Meubles et accessoires 

Papiers et industries connexes 

Impression, publication et industries 
connexes 

Métaux primaires 

Fabrications métalliques 

Machines 

Matériel de transport 

Appareils et fournitures électriques 

Produits des minéraux non métalliques 

Dérivés du pétrole et du charbon 

Produits chimiques 

Industries diverses 


Taux d'utilisation de la capacité 


Industries manufacturiéres de biens durables 

Industries manufacturiéres de biens non 
durables 

Ensemble du secteur manufacturier 

La moyenne annuelle de taux d'utilisation 


Graphique 


1. Taux d'utilisation de la capacité dans 
les industries manufacturiéres du Canada 


Aliments et boissons 

Tabacs 

Industrie du caoutchouc et des produits 
en matiére plastique 

Cuir 

Textiles 

Bonneterie 

Vétements 

Bois 

Meubles et accessoires 

Papiers et industries connexes 

Impression, publication et industries 
connexes 


Page 


aye 
ay 
52 


By 
54 


TABLE OF CONTENTS — Concluded TABLE DES MATIERES - fin 


Page Pa 

Chart Graphique 
Sa ae, CE ag CST Fe { 
1. Capacity Utilization Kates im Cana— 1. Taux d'utilisation de la capacité dans | 
dian Manufacturing, - Concluded les industries manufacturiéres du | 


Cenacle: = ibaGm 


Primary Metals 59 Métaux primaires | 
Metal Fabricating 5) Fabrications métalliques 
Macninery 59 Machines 
Transportation Equipment 59 Matériel de transport | 
Electrical Products BY) Appareils et fournitures électriques 
Non-metallic Mineral Products 60 Produits des minéraux non métalliques 
Petroleum and Coal Products 60 Dérivés du pétrole et du charbon : 
Chemical and Chemical Products 60 Produits chimiques 
Miscellaneous Manufacturing 60 Industries diverses 

| 
Durable Goods 60 Biens durables : 
Non-durable Goods 60 Biens non durables 
Manufacturing Industries 60 Industries manufacturiéres | 
List of Related Publications (Inside Liste des publications connexes (verso 


Back Cover) intérieur de la couverture arriére) 


INTRODUCTION 


From the point of view of utilization of 
resources available for the production of 
meeds, there “is a significant similarity 
between the labour force and the stock of 
capital in place. Any degree of under-util- 
ization in either type of resource indicates 
the gap between potential and actual use of 
these resources. However, when the socio- 
political implications of unemployed re- 
sources are considered, then the difference 
between capital stocks and labour becomes 
substantial. 


It is common knowledge that the stock of 
capital in place typically is not used with 
the same degree of intensity over the year. 
Recently, increasing attention has been fo- 
cused on the measurement of productive 
potential and the extent to which it is 
realized. This capacity utilization measure- 
ment is an interesting way of examining the 
relationship between the total resources 
available and the level of potential output. 
Within this context, utilization measures 
could establish significant yardsticks in- 
dicative of trends and cycles in capacity 
utilization. 


Economists, particularly in the United 
States, in their efforts to measure capacity 
have developed a number of alternative 
methods varying from direct annual surveys 
Co econometric models. 


At present in Canada, the Department of 
Industry, Trade and Commerce produces an 
index of capacity utilization for the goods- 
Producing industries by using the Wharton 
School trend-through-peak estimation pro- 
cedures.(1) This index is derived from 
seasonally adjusted quarterly indexes of in- 
dustrial production, which are charted and 
the peaks selected by inspection. These 
peaks are considered to be the capacity out- 
put of the industry. Successive capacity 
peaks are joined by a straight line to in- 
dicate the capacity during the intervening 
Periods. Forward extrapolation of the same 
Straight line generates capacity measures 
for periods following the last peak until 


the actual production index intersects the 
line. 


— . 

(1) These indexes are published in Rate of 
Capacity Utilization, Canada. Department 
of Industry, Trade and Commerce, Ottawa. 


INTRODUCTION 


Si l'on se place dans la perspective de l'uti- 
lisation des ressources disponibles, on constate 
une certaine similitude entre la main-d'oeuvre 
occupée et le stock de capital en place. Tout 
degré de sous-utilisation de l'une ou l'autre de 
ces ressources indique qu'il existe une diffé- 
Fence "ewtre™ = leur wUibincicat ton = potent telltale 
réelle.* Cependant | sit" on ‘tient compte des 
implications sociales et politiques de la non- 
utilisation des ressources disponibles, la dif- 
férence entre les stocks de capital et la main- 
d'oeuvre s'accroft. 


Il vest reconnu que le stock de capital en 
place n'est pas utilisé dans la méme proportion 
d'une année 4 l'autre. Depuis quelque temps, on 
cherche de plus en plus a mesurer d'une facon 
précise la différence entre le potentiel de pro- 
ductivité et la productivité réelle. Cette mesure 
de’ L*ut@lisatiom'de Va capacite wpeut sservir Ua 
examiner la relation existant entre l'ensemble 
des ressources disponibles et le potentiel de 
production. De plus, une mesure de l'utilisation 
de la capacité pourrait servir a mesurer les ten- 
dances et les cycles a l'intérieur de celle-ci. 


Dans le cadre de travaux sur la mesure de la 
capacité, des économistes, en particulier aux 
Etats-Unis, ont mis sur pied un certain nombre 
d'autres méthodes de quantification allant des 
enquétes annuelles directes aux modéles économé- 
triques. 


Au Canada, le ministére de l1'Industrie et du 
Commerce produit actuellement un indice de l'uti- 
lisation de la capacité pour les industries de 
biens d'aprés les méthodes d'estimation de la 
tendance générale par les sommets de 1'école 
Wharton(l). Cet indice est calculé a partir d'in- 
dices trimestriels désaisonnalisés de la produc- 
tion industrielle, qui sont reportés sur un 
graphique sur lequel on choisit les sommets. On 
considére que ces sommets' représentent la 
capacité de production de l'industrie. Les diffé- 
rents sommets atteints au cours de chaque trimes— 
tre sont reliés par une ligne droite de fag¢on 4 
indiquer la capacité au cours de la période com- 
prise entre deux sommets. Une extrapolation 
directe de cette méme ligne droite permet de 
mesurer la capacité pour la période comprise 
entre le dernier sommet jusqu'a l'intersection 
par l'indice de la production réelle de la ligne 
droite. 


(1) Ces indices sont publiés dans Taux d‘utili- 
sation de la capacité. Ministére de 1'Indus- 
trie et du Commerce, Ottawa. 


The Statistics Canada approach represents 
an alternative measure and is based on the 
Capital-output ratio of each industry. It 
provides a basis for establishing the capac— 
ity output series with which actual output 
data are compared in order to derive the 
utilization rates. The definition of capac-— 
ity in this procedure is the maximum output 
obtainable under "normal" technological and 
market conditions. 


Some differences in level exist between 
the Statistics Canada series and those of 
the Department of Industry, Trade and 
Commerce. This situation is to be expected, 
of course, given the different estimation 
procedures underlying each set of measures. 


The Statistical Tables show quarterly in- 
dexes of capacity utilization in Canadian 
manufacturing broken down into various major 
groups according to the 19/70 Standard In- 
dustrial Classification. 


The methodology used to produce these 
indexes is based on a comparison of the 
actual output of an industry during a 
certain time period with the estimated 
capacity output during that period. (2) 


The estimated capacity output is based on 
a capacity capital-output ratio derived from 
the industry's gross stock of fixed capital, 
measured in 19/1 dollars. These capital 
stock estimates are produced by the National 
Wealth and Capital Stock Section of Statis-— 
tics Canada, and a brief outline of the 
method used to derive the estimates 
follows. (3) 


The measurement procedure underlying the 
capital stock estimates is known as_ the 
“perpetual inventory" method. Briefly, this 
method involves the accumulation, over a 
period of years, of investment expenditures 
by industry to obtain its capital stock in 
any given year. The basic ingredients 
required are: 


Annual investment series in current dollars 
by industry and category of expenditure; 


price deflators relating to the investment-— 
series; and 


estimates of the average economic life of 
the assets used in the various industries. 


(2) The concepts of capacity used follows 
the work of Daniel Creamer, "Capital 
Expansion and Capacity in Post-War 
Manufacturing", Studies in Business 
Economics, No. 72 National Industrial 
Conference Board, New York, 1961. 

(3) Capital stock estimates are published in 
Fixed Capital Flows and Stocks, Cata- 
logue 13-211, Annual. 


L'approche de Statistique Canada est en fai 
un autre genre de mesure et repose sur le coef 
ficient de capital de chaque industrie. EI] 
permet d'établir des séries sur la capacité d 
production que l'on compare aux données sur 1] 
production réelle de fagon a obtenir les tau 
d'utilisation. La capacité, d'aprés cett 
méthode, se définit comme le maximum de biens qu 
l'on peut produire dans des conditions technolo 
giques et commerciales “normales”". 


Il existe certaines différences de nivea 
entre les séries de Statistique Canada et celle 
du ministére de l1'Industrie et du Commerce. I 
va sans dire que ces différences proviennent d 
fait que les méthodes d'estimation de chacun de 
ensembles de mesures sont différentes. 


Les tableaux statistiques présentent des in 
dices trimestriels de l'utilisation de la capa 
cité pour les industries manufacturiéres d 
Canada ventilés en principaux groupes selon 1 
Classification des activités économiques, d 
FOr 


La méthodologie inhérente au calcul de ces in 
dices repose sur la comparaison de la productio 
réelle d'une industrie au cours d'une certain 
période avec la capacité estimée de production a 
cours de cette méme période(2). 


La capacité de production estimée est calculé 
d'aprés le coefficient de capital de capacit 
obtenu 4 partir du stock brut de capital fixe d 
l'industrie, mesuré en dollars de 1971. Ce 
estimations du stock de capital sont produite 
par la Section de la richesse nationale et d 
stock de capital de Statistique Canada. Voici un 
bréve description de la méthode utilisée pou 
calculer les estimations(3). 


La méthode de mesure des estimations de stock 
de capital est celle de "“l'inventaire perpétuel” 
En bref, il s'agit d'accumuler pendant un certai 
nombre d'années les dépenses d'investissement d 
l'industrie pour obtenir son stock de capita 
pour une année donnée. Les éléments fondamentau 
nécessaires sont: 


Les séries annuelles des investissements, pa 
industrie et catégorie de dépense; 


les indices de déflation se rapportant aux série 
sur les investissements; 


les estimations de la durée de vie économiqu 
moyenne des actifs utilisés par les différente 
industries. 


(2) La définition de la capacité utilisée ici es 
celle qu'a formlée Daniel Creamer dan 
“Capital Expansion and Capacity in Post-Wa 
Manufacturing”, Studies in Business Econom 
ics, n° 72, National Industrial Conferenc 
Board, New York, 1961. 

(3) Des estimations du stock de capital son 
publiées dans Flux et stocks de _ capita 
fixe, n° 13-211 au catalogue, annuel. | 


To illustrate the mechanics of the 
“perpetual inventory” method, an example of 
the actual computing process is given. (Text 
Table IL summarizes the computational proced- 
ure involved in this example.) Assume that 
the capital assets in a particular industry 
remain in production for 10 years before 
they are retired. We start with year one and 
adjusting for prices, we accumulate the in- 
vestment expenditures pertaining to the 
types of capital assets in question for a 
period of 10 years. In the tenth year, a 
measure of the gross stock of this indus-— 
try's capital assets is obtained. In the 
eleventh year, we deduct from the accumu- 
lated total the investment expenditures of 
the first year and add the purchase of 
capital assets of the eleventh year. We pro- 
ceed in the same manner for all subsequent 
years. 


In the gross capital stocks, capital 
assets are included at their full value 
during the entire time they remain in the 
capital stock. In other words, the deduc- 
tions from gross investment are due to the 
fact that assets in question have ceased to 
exist. An alternative set of measures of 
capital stocks is derived by adjusting the 
value of the assetS in existence for the 
wear and tear and obsolescence they undergo 
during their service life; these estimates 
are known as net capital stocks. Calcula- 
tions of net capital stocks are made by 
applying a depreciation formula to the gross 
stock estimated. The net stock is equal to 
the difference between the cumulative value 
of past gross investment and cumulative 
depreciation. 


The quarterly capital estimates are de- 
rived by applying a linear interpolation to 
the annual capital stocks. The stock estim- 
ates are adjusted for pollution abatement 
expenditures and then combined with the 
seasonally adjusted quarterly production in- 
dexes to derive quarterly capital-output 
ratios for the whole period. The production 
indexes for the Petroleum and Coal Industry 
are the gross output rather than the gross 
Jjomestic product which are used for all 
other industries. It is felt that the gross 
output index better reflects the performance 
of the industry in the light of significant 
orice changes. (4) 


(4) The indexes of industrial production 
used are those published in Gross Do- 
mestic Product by Industry, Catalogues 
61-213, and 61-005, Statistics Canada. 


Pour expliquer le mécanisme de "l'inventaire 
perpétuel", voici un exemple du processus réel 
du calcul. (Le tableau explicatif I résume le 
processus du calcul.) Supposons que _ l'actif 
immobilisé de l'industrie demeure en production 
pendant 10 ans avant d'étre retiré. On commence 
par la premiére année et, aprés déflation, on 
accumule les dépenses d'investissement se rap- 
portant aux catégories de capital considérées 
pour une période de 10 ans. La dixiéme année, on 
obtient une mesure du stock brut des actifs immo- 
bilisés de cette industrie. La onziéme année, on 
déduit les dépenses d'investissement de la pre- 
miére année du total cumulatif et on ajoute les 
achats d'actifs immobilisés au cours de la 
onziéme année. On procéde de la méme facon pour 
toutes les années suivantes. 


On regroupe dans les stocks bruts de capital 
les actifs immobilisés a4 leur valeur intégrale 
Eani@ ques ces Vactiis “font parties sdu ssitockude 
capital. En d'autres termes, les déductions sur 
les investissements bruts s'expliquent par le 
fait que les actifs en question ont cessé 
d'exister. On obtient un autre ensemble de 
mesures des stocks de capital en ajustant la 
valeur des actifs existants pour prendre en 
compte l'usure et L'obsolescence qu'ils subissent 
lors de leur durée de vie, et l'on appelle ces 
estimations stocks nets de capital. On calcule 
les stocks nets de capital grace a une formule 
d'amortissement que l'on fait intervenir dans les 
estimations des stocks bruts. Le stock net est 
égal a la différence entre la valeur cumulative 
des investissements bruts antérieurs.et la dépré- 
ciation accumulée. 


Les estimations trimestrielles de capital sont 
calculées d'aprés une interpolation linéaire des 
stocks annuels de capital. Ces estimations de 
stocks sont ajustées pour ternir compte des 
dépenses engagées au titre de la réduction de la 
pollution et ensuite combinées aux indices tri- 
mestriels désaisonnalisés de la production pour 
donner les coefficients de capital trimestriels 
pour l'ensemble de la période. L'indice de la 
production pour l'industrie des dérivés du pé- 
trole et du charbon est l'indice de la production 
brute au lieu de celui du produit intérieur brut 
qui est utilisé dans les autres industries. En 
vue d'importants changements des prix, on croit 
que l'indice de la production brute soit plus 
représentatif de la performance de cette indus- 
erent CA 


(4) Les indices de la production industrielle 


utilisés ont @été publiés dans Produit inté- 
rieur brut par industrie, n° 61-213 et 61-005 
au catalogue, Statistique Canada. 


These ratios are expressed in the Statis- 
Eicaleslabilesimeinmmconsita nites 109//plaidolshars mein 
order to show the degree of capital inten- 
sity in the various industries. The minimum 
capital-output ratio during this period in- 
dicates the historical capacity peak. When 
we divide the capital stocks series by the 
minimum capital-output ratio, we obtain a 
series of potential output. The annual capa- 
city rates are obtained by applying the same 
technique to annual series on production and 
capital stocks. 


As the final step in this procedure, 
actual data for individual production in- 
dexes are expressed as a ratio of the poten- 
tial output series in percentage form to 
obtain the indexes of capacity utilization. 


We summarize the procedure of measuring 
the capacity and operating rates in the 
following fashion: 


Let Kes fixed capital® stocks at time) t, 
Tet, (0 = Capacity capi tal-output) ratio 
Po 
where Ky = fixed capital in benchmark 
period(5) 
and P, = capacity output in the same period, 
let Py = actual output at time t, 


and CP; = estimated capacity output at 
time t. 


Then eo = CP. 


Po 


Py = percentage of capacity utilized 
x 100 at time t; that is, the-capacity 


CPe utilization rate. 

Of course, in subsequent periods, if a 
lower capital-output ratio occurs, it is 
adopted as the capacity ratio, and the 


entire series is adjusted accordingly. 


This formula was used to calculate the 
manufacturing industry capacity utilization 
rates shown in the Statistical Tables. The 
indexes for durable, non-durable and total 


(5) As noted previously, this benchmark per- 
iod is the time when the minimum 
capital-output ratio occured. 


Dans les Tableaux statistiques, ces coe 
cients sont exprimés en dollars constants de 
de fagon 4 indiquer le degré d'intensité de ¢; 
tal des différentes industries. Le coefficien 
capital minimum au cours de cette période ind 
le sommet historique de la capacité. Lorsq 
divise les séries des stocks de capital pa 
coefficient de capital minimum, on obtient 
série de la production potentielle. Les 
d'utilisation de la capacité annuels s'obtien 
en appliquant la méme méthode aux _  sé@ 
annuelles de la production et des stocks de c 
tal. 


Enfin, les données réelles pour les indice 
production individuels sont exprimées en tant 
ratio des séries de la production potentiell 
pourcentage pour obtenir les indices de 1"'ut: 
sation de la capacité. 


Nous 
pour la 
cité et 


pouvons résumer ainsi la marche 4a su 
mesure des taux d'utilisation de la c: 
dWactivaistes 


Soit Ky, = stocks de capital au temps t, 


Aw 


et soit = coefficient, de capital desta 


Oo 
Be capacité 
ou Ky = capital fixe au cours de la période 
repére(5) 

et Py = production potentielle au cours de la 
méme période, 

soit Pt = production réelle au temps t, 
et CP, = production potentielle prévue au 
temps t. 


Alors Kt = ae a CPr. 
Po 


Pr = pourcentage de la capacité utilisé 
Siexe100 au temps t; c'est-a-dire le taux 
CPy d'utilisation de la capacité. 


Bien entendu, lorsque l'on’ enregistre 
coefficient de capital plus bas, au coum 
périodes qui suivent, on le considére comme @ 
le ratio de capacité, et toute la  sénae 
ajustée en conséquence. 


Cette formule a @té utilis@ée pour calculer 
taux de l'utilisation de la capacité des in 
tries manufacturiéres présentés dans les Tabl 
statistiques. Les indices ont @té@ calculés 


(5) Comme il a @té mentionné auparavant, ¢ 
période repére est le moment ot l'on a 
registré le plus bas coefficient capi 
production. 


TEXT TABLE I. Exemple: Assumed Service Life = 10 Years = L 


TABLEAU EXPLICATIF I. Exemple: Durée de vie supposée de 10 ans = L 


Data on Deflator Constant Discards, Columns Gross Depreciation Net Net stock, 
current year 12 = dollar move (3)-(4) stock, Invest-— column (8) 
dollar 1.000 gross fixed column (3) column (5) Le Oar Sa) ment after 
gross fixed capital on 10 after 2L columns cumulation 
capital formation years cumulation (3)-(7) 
formation columns 
CUE (2) 
Year 
Données Indice de Formation Retraits, Colonnes Stocks Dépréciation Investis- Stocks 
Année sur la déflation = brute de descendre (3)-(4) bruts, sement net, 
formation 1.000 pour capital la colonne (3) colonne (5) i OS ar ky S59) net colonne (8) 
brute de l'année 12 fixe en de 10 ans aprés Dab, colonnes aprés 
capital dollars cunul (3) =C7) cumul 
fixe en constants 
dollars colonnes 
courants 1) ©) 
Q) (2) @) (4) G) (6) @) (8) (9) 
ih P Ky 
vka 
iL 17.6 «772 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 
2 36.2 -825 43.9 43.9 66.7 4.5 39.4 62.2 
3 20.4 -857 23.8 23.8 90%5 739 1509 TSic 
4 15.3 -855 L759 17.29 108.4 9.9 8.0 86.1 
5 Li. -868 22.7 PT U3 f 12.0 10.7 96.8 
6 27.2 +907 30.0 30.0 161.1 14.6 15.4 22 
i 35.0 2928 CTaw 3/at 198.8 1320 19.7 132.9 
8 20.5 +967 21.2 ZU 62 220.0 20.9 3 13252 
9 13.8 979 14.1 14.1 234.1 D2) = 8.6 123.6 
10 27.0 982 2705 Tf sis) 261.6 24.8 267 126.3 
11 27.2 +986 27.6 22.8 4.8 266.4 26.4 the L275 
12 21.8 1.000 21.8 43.9 ore 244.3 255 = 3.7 123.8 


manufacturing were derived by aggregation, 
using the same weights as the 1971 Gross 
Domestic Product. (6) 


The statistics presented here are only 
statistical estimates and they are not oper- 
ating ratios based on either engineering 
Measures, such as productive machine hours, 
Or survey results. 


(6) For the period prior to 1971 the data 
are not available on a 1971 base. To ob- 
tain a continuous record on a 1971 base, 
the indexes on a 1961 base were mechan- 
ically rebased to 1971 by multiplying by 
100.0 and dividing by the 1971 index 
value on a 1961 base. An adjustment has 
been made to the production indexes for 
Rubber and Plastics Products, and Mis- 
cellaneous Manufacturing, based on the 
annual Real Domestic Product Indexes, to 
capture the trend of the individual in- 
dustries according to the 1970 Standard 
Industrial Classification, from 1961 to 
LV/O= 


agrégation tant pour l'ensemble des industries 
manufacturiéres que pour les industries des biens 
durables et non durables 4 partir des mémes pon- 
dérations que celles pour du produit intérieur 
brut de 1971(6). 


Ces chiffres représentent uniquement’ des 
approximations et ne sont pas des coefficients de 
fonctionnement basés sur des mesures industriel- 
les, comme les heures de production des machines, 
ni des résultats d'une enquéte. 


(6) En ce qui concerne les années antérieures 4 
1971, les données ne sont pas disponsibles 


sur la base 1971 = 100. Pour obtenir une con- 
tinuité des données de ces années, les in- 
dices sur la base 1961 = 100 furent convertis 


> 


arithmétiquement a4 l'année de référence 1971 
en les multipliant par 100.0 et en divisant 
le produit obtenu par la valeur de l'indice 
Gk Sil sibs ile) Wee Ce Ue = lOO, Om f 
ajusté les indices de production de 1l'indus- 
trie du caoutchouc et des produits en matiére 
plastique, et des industries manufacturiéres 
diverses, basés sur l'indice annuel du pro- 
duit intérieur réel de fagon a connaitre la 
tendance des industries selon la Classifica- 
tion des activités @conomiques de 1970, pour 
la période de 1961 a 1970. 


Given the many conceptual and measurement 
problems surrounding the notion of capacity 
utilization, the utilization rates shown 
here are indicative of trends and cycles in 
the utilization of capital. The indicated 
level is only a statistical approximation 
and should be viewed as such. For example, a 
rate of 100% indicates a high level of cap- 
ital utilization which is considered a peak 
for the period observed. 


10 


Etant donné qu'il existe plusieurs problémes 
relatifs .a_la-notion, du.taux d'utilisation, i 
conviendrait de noter que les taux d'utilisation 
publiés ne constituent pas des mesures exactes, 
mais des statistiques indiquant les tendances et 
les cycles d'utilisation du stock de capital 
fixe. Par exemple, un taux de 100% indique un 
haut niveau de l'utilisation de capital qui est 
considéré un sommet pendant la période observée. 


7 , 
AT 
WOLTAS i 
iTA 


Statistical Tables Tableaux statistiques 
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FOUL AND BEVERAGES 


ALIMEWNTS ET BOISSONS 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX GF CAPACITY 
INGUSTRIAL CAPITAL QUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
P2RUDULTICN CAP TRA DE PRCDUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL ROMENT EEE DE EAL CAPAC ERG 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 6262 Z35)5)'2)55 (8) Zo Ni 6464 966 
II 63-0 3610.9 roel (VAI) 96.5 
apie 65-7 3660. 3 Zolil 6662 Dio 
IV 6661 3710-5 Ze 67.1 98.5 
1962 I 6664 3760.8 2-15 68.0 97.6 
II 67-9 3811.2 eM 68.9 G8.5 
IEA 68el 3861.6 Cele 69.9 Sila 
IV 68.1 3912.0 ZfeliS 70.8 9662 
1963 I 6923 3962.5 2-17 Coll 96.7 
Il Wile 4007.2 2-16 eae 9628 
Il 71.1 4051.9 2216 USCS 97.0 
IV U Zo 4096.6 2-15 T4.1 9764 
SO: I 1423 4141.4 Zo MI T4695 9902 
I] 1466 4188.1 Zels 715-8 98.5 
St 1429 423469 2-14 T1626 Siler 
IV 71629 4231-7 ae Wl alee) oes 
1965 I 16.8 4328.5 2.13 18.3 98-1 
II 16.3 4379.26 Bo ht T7922 96.3 
Let] 18.4% 4430.7 ZolS 80.2 97.8 
IV 80.0 4481.8 2-12 81.1 98.7 
1966 I 80.6 4532.9 Boiss 82.0 98.3 
II 82.0 4590-5 ZoleZ 83.0 98.7 
Te 82.6 4648.1 Lele 84.1 SSerZ 
IV 84.4 4705.6 2-11 85.1 Oe Ih 
1967 I 85.2 4763.2 2012 86.2 98.9 
EM 86.8 4824.8 Bo skit 87.3 99.4 
Tele 88.4 4886.5 Zuo Ol) 88.4 100.0 
IV 88.8 4948.1 Zroniel: 89.5 99-2 
1968 I 89-2 5909-8 2-13 90.6 98.4 
Il 88.7 5068.0 2-16 CHS Tf 96.7 
ICH 89.7 5126.2 2216 Qo Ul 96-7 
IV 91.7 5184.3 2014 93.8 97-8 
1969 I 92.0 5242-5 2-16 94.8 97.0 
ICH 91.8 5303.3 2219 MN oS) Sin T/ 
Wits OB ieD 5364.1 2.17 97-0 9644 
IV 94.2 5424.9 2-18 98.1 96.0 
1970 I 95.3 5485.7 oss} 35 2 96.0 
II Dro 2) DEVAS Die 100.4 9369 
{il 9662 5618.9 OM 101.6 94.6 
IV 97.0 5685.5 2-22 102.9 94.3 
LOTd I 97.8 DD 2ieuk: 2.23 104.0 94.0 
ier 99.1 5811-6 Jeez 105.1 94.3 
II! 101.7 By sh ( ILS 3 Za) 106.2 95.8 


IV LOWS 5930.5 iteae LOies 94.4 
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FOOD AND BEVERAGES 


ALIMENTS ET BOISSONS 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
P2GDUCTIGN CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972, 102.8 5990.0 2120 108.2 95.0 
II 105.3 6048.7 2517 109.3 96.3 
Fist f05.7 6107.4 2.19 110.4 95.8 
IV 108.0 6166.0 2.16 111.4 96.9 
1973 I 107.8 6224.7 2.19 Ii. 6 95.8 
II 106.3 6297.1 2.24 113.9 93.3 
III 108.8 6369.6 25 20) 115.2 94.5 
IV Pri. 7 6442.0 2.18 1lo.5 95.9 
E974 ° Cl 109.5 6514.5 2025 alg Rea 92.9 
II 108.5 6586.3 2.30 119.1 S11 
Ill 106.5 6658.1 2.37 120.4 88.4 
IV 105.0 6729.9 2.43 jas TE 86.3 
me75 A 105.1 6801.8 2245 123.0 85.5 
II 106.2 6852.6 2244 123.9 65.7 
ryt 108.6 6903.5 2041 124.8 57.0 
IV 109.4 6954.3 2.41 125.7 87.0 
1976 I ts 4 7005.1 2.38 16r 7 87.9 
II i Pe 7043.9 2ao 1 127.4 90.4 
PPi Pr5.5 7082.8 2.32 ioe | 90.2 
IV 114.0 7121.6 2.36 128.8 88.5 
O77? | 8 114.9 7160.4 2-36 129.4 88.8 
II 115.4 7205.9 2.36 130.3 88.6 
III 115.5 7251.5 2.38 131.1 88.1 
IV PS. 5 7297.0 2.39 131.9 8726 
B78 | el 116.3 7342.6 2.39 132.8 67.6 
II 114.6 7386.5 2.44 133.6 85.8 
‘igs 7 1 7430.5 2240 134.4 8722 
Iv 118.4 747424 2.39 135.1 87.6 
M979 * SI 119.7 7518.3 2.38 135.9 68.1 
11 118.9 7572.9 2041 136.9 86.8 
ily 118.6 762725 2.43 137.9 56-0 
IV 122.5 7682.1 237 138.9 88.2 
1980 =I 2a. 5 7736.7 2.41 139.9 86.9 
Il 122.0 7810.3 2.42 141.2 86.4 
III 119.5 7884.0 2.50 142.6 83.8 
IV 119.9 7957.6 25 1 143.9 8403 
Pei 81 123.5 8031.3 2246 145.2 65.0 
Il 125.0 8092.2 2.45 140.3 65.4 
Il 125.8 8153.1 2245 147.4 85.3 
Iv 122.6 8214.0 2.54 148.5 82.5 
PI82 ol 120.6 8275.20 2.60 149.6 80.6 


II 120.7 8328.1 2-61 150.6 80.2 
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TOBACCO PRODUCTS 


TABACS 
INDEX OF GROSS CAP WAL INDEX UF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATIUN 
PRODUC TION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
PND TC ESD ER IRA STOCK DE CUEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INUVUSTRIELLE BRUT CAR TT AE PCTENTIELLE DERUA CAPAC TE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 72.3 165.4 1.27 US} G3e9 
Il a Sronlt STS 1 1.27 T7861 93 'eb6 
Iil WS 3 TOG IE eas, 19.2 9226 
iv 1363 172.4 530 80.3 91.3 
1962 I 2 SyR 174.8 1.28 81.4 OS eal. 
Il 7429 175.2 1.30 81-6 91.3 
ites 1564 LY Bee E48) 81.7 WACOM 
IV 16.1 IL 7) GS) 1.28 81.9 G2.9 
1963 I 78.8 176.3 Wo aay 82.1 96-0 
Il 7920 Vite Wey) 82.6 9526 
Ley, 71826 178.8 1.26 83.2 9464 
IV 17.25 180.0 alo) 63.8 S20 2 
1964 I 14.7 181.3 1.35 84.4 88.5 
Il 80-1 182.8 1.27 85.1 94-1 
IIl 85.8 184.3 eels 85-8 100.0 
IV 84.5 185.8 1.22 86.5 SIS TU 
1965 I 82.1 187.3 eZ Silgere 94.2 
I] 84.6 189.9 1.24 83.4 9567 
i a 85.5 NOIZE Woes) 89.7 9544 
IV 86.1 WS) B52 1.26 90.9 94.7 
1966 I 89.2 Io ©) Ware) Orel 96-8 
Il 84.9 201.1 osyt 93-6 90.7 
Iil B5.2 204.3 eS Dein: 8926 
Iv 90.5 207.5 he Zt 96-6 93.7 
1967 I 93-6 210.7 UGS) 98.1 954% 
II 9364 213.8 WesvZa{/ De 93.8 
I1l Ze tl 217.0 Ibe seyy 101.0 SNE 72 
IV 90.5 220.2 Ie Sy) 102.5 83.3 
1968 I 89.7 2234 1.38 104.0 86.2 
Il 89.1 226.1 Vel 105.3 84.6 
III 89.9 228.8 1.41 106.5 84.4 
IV 92.8 231.5 1.38 107-6 86.1 
1969 I 94.6 23465 ese yi/ 109.1 86.7 
Il 93.1 236.2 1.41 110.0 84.7 
LAE 9264 238.2 1.43 110.9 83.3 
IV 93.7 240.1 1.42 111.8 83.8 
15970 I 96.7 242.0 Vena, ef 85.8 
iCal 100.2 Za Sel Weseyey IE ee) 88.3 
ie] 98.2 2452.5 e359 114.3 85-49 
IV 102.1 24762 1.34 ) ites 88.7 
1971 I 95-6 249 20 1.44 BIr5.8 82.6 
Tey 98.9 250.3 1.40 116.4 85-0 
III 101.4 ZoMenil ert / 117.0 86.7 
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TOBACCO PRODUCTS 


TABACS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO QUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUL TION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
72) «I 10262 25464 1.37 tie. 8667 
LI 103.7 254.6 1036 118.5 87.5 
md 105.8 254.9 1.34 118.6 8902 
IV 104.9 25561 1.35 118.7 88.4 
73 «I 104.8 25504 1.35 118.9 88.1 
11 104.1 25564 1.36 118.9 6726 
rt 106.2 255.5 1.33 118.9 89.3 
IV 106.6 25565 i333 113.9 89.6 
1974 I {22.1 25506 1-26 119.0 94.2 
11 113.2 259.0 i227 120.6 9369 
Lil 109.3 26265 1.33 122.2 89.4 
IV 112.3 26660 1432 123.8 90.5 
1975 I 110.5 269.5 1.35 125.4 8801 
Ti 106.9 27104 1.41 126.3 84.6 
III 110.8 27304 1637 P2762 ile 
Iv 113.2 27504 1.35 128.2 88.3 
1970 I 1id.4 Zt 1sk 1.38 129.1 8603 
Il 112.9 21162 1.36 129.0 8765 
Ill 109.7 C77. 1.40 128.9 8561 
Iv 102.9 27669 1049 128.8 79.9 
77 «21 Phone 276.8 1237 128.8 chee 
II 110.8 27768 1.39 129.3 8567 
III 110.5 278.9 1-40 129.8 8561 
IV 118.1 27969 1231 130.2 90.7 
1978 =I 114.7 281.0 1.36 130.8 87.7 
ei 108.6 28201 1044 131.3 82.7 
III 111.5 28302 £41 131.8 84.6 
IV 113.4 284.3 1.39 132.3 85.7 
i679 «I 115.2 28504 1937 132.8 8667 
II 117.9 286-8 1.35 133.5 88.3 
I11 112.3 288.3 1.36 134.2 B764 
IV 115.2 28967 1.39 134.8 8565 
1980 I 120.5 29122 1.34 135.5 88.9 
II 117.6 29220 1.38 135.9 86.5 
‘11 120.8 29249 1.34 136.3 88.6 
IV 120.9 293.8 1.35 13667 88.4 
1981 1 112.8 294.7 1.45 13762 8203 
11 116.8 29607 1.41 138.1 6406 
Hi 130.4 298-8 1.27 139.0 93.8 
IV 124.6 300.8 1.34 140.0 89.0 
1982. 121.6 302.9 1.38 141.0 86.3 


II 118.1 304.4% 1.43 141.6 83.4% 
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RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INOUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


INDEX OF GROSS CAP IT AL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PUTENTIAL UTILIZATIUN 

PRODUCTION STOCK RATIO CUTPUT KATE 

INDICE DE LA STECKMDIE COEFF IGTENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTICN CAPITAL DE PRCDUCT IGN D®*UTILISATIUN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

LS oyl! I 35.0 459.3 2243 6469 54.0 

II DOS 462.9 233 65.4 5604 

ie I 39.9 466-6 2-17 6529 60.5 

IV 43.9 470.2 1.99 66.4% 6661 

INS ey2 I 45.1 47369 1.95 66.9 6744 

II 5004 475.5 to75 67.22 D6 

II] 534 477-1 1.66 67-4 1922 

IV 5204 478.7 1.69 6726 17.25 

ies} lf 54.1 480.4 1.65 67.9 UiStont 

II 5403 484.0 1.65 68.4 19.64 

III 50.7 487.7 1.78 68.9 7326 

IV 521 fo) le We By 09.4 UU Dretk 

1964 I 58-0 495.20 1.58 6929 83.0 

I1 59-6 501.8 1.56 70.9 84-1 

IIl 5604 508.6 1.67 71.8 718.5 

IV Bie U 515.4 1.63 G28 60.6 

1965 I 59-8 Bi22e 3 1.62 73-8 81.1 

II 61.1 530-4 1.61 1429 8l.o 

Teil Cyloy2 538.5 WeChs) 76.1 80.5 

IV 66.6 546.5 WeraZ UUGEZ 86.3 

1966 I 71.8 55446 1.43 78.23 oilteal 

Ley 71.8 569.4 1.47 80.4 89.3 

iil 68.8 584.3 NOES 82.5 8344 

Iv 710.7 5997s 1 iL oBy i 84-26 83.6 

1967 I T7226 614.0 ie Od 86.7 83.7 

Il 7526 621.7 £e52 87.8 86-1 

Let 841 629.5 Ta39 88.9 94.6 

IV 79.0 632 1.50 90.0 87.8 

1968 I Divo! 645.0 Maehl DiLve 100.0 

{I 7920 655-0 1.54 Gis 8564 

{iI 7822 665.0 1.58 93:9 83.3 

IV 87.7 674.9 1.43 2516S 92.0 

LI69 [ 91.6 684.9 39 96.7 94.7 

Pl 93-2 701.5 1.40 DS ieut ome | 

II] 90.8 718.1 1.47 101.4 89.5 

IV 95-2 13407 1.43 103.8 Chet 

1970 I 95.7 ESie 3 1.46 106.1 90.2 

it 91.9 766-0 1255 103.2 84.9 

rein 98.0 (80.7 1.48 110.3 88.9 

IV Die 2 TAS Ge) 1.62 112.3 81.2 

er eett I 93-1 810.0 1.61 114.4 81.4% 

II 98.2 834-8 1.58 Lt. 9 8365 

1a 104.7 859.7 1.52 121.4 86.2 
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RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INOUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAGUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


INDEX GF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

Me72 | 107.2 909.5 18157 128.5 83.5 

11 116.9 927.5 1.47 131.0 89.2 

III 115e3 945.5 15 2 133.5 86.3 

IV 118.6 963.5 tid 136.1 BTm2 

1973 I 126.2 981.5 1.44 138.6 2 al 

II 125.8 1008.2 1.49 142.3 88.4 

II 134.9 1035.0 1.42 146.1 92.3 

IV 137.3 1061.7 1.43 149.9 91.6 

1974 I 138.2 1088.5 1.46 153.7 89.9 

II 134.5 1110.8 1.53 156.9 85.8 

III 128.4 1133.1 1.64 160.0 80.3 

IV 130.4 115564 1.64 163.1 79.9 

a 12%«5 1d a7 167d 166.3 76.7 

II 119.6 1192.0 1.85 168.3 Thad 

Lie 119.0 1206.4 1.88 170.4 69.9 

Iv 123.2 1220.7 1.84 17224 Thee 

1976 I 128.4 1235.1 1378 174.4 73.6 

II 136.2 1243.3 1.69 17.5..6 Tole 

[11 140.6 12541 55 1.65 ioe 7326 

IV 140.0 1259.6 eR 177.9 78.7 

Ig77 1 145.3 1267.8 1k62 179 40 Cla 

II 145.3 1275.8 1.63 180.2 80.6 

iI 147.3 1283.8 1.62 181.3 81.2 

IV 142.1 1291.8 1.69 182.4 7729 

1978 I 144.6 1299.8 1267 183.6 78.8 

II 152¢1 1306.5 1.59 184.5 82.4 

III 15542 1313.2 1.5 185.4 83.7 

IV 166.7 1319.8 1.47 186.4 89.4 

Ct 170.9 1326.5 1.44 187.3 91.2 

II 176.1 1338.6 1.41 189.0 93.2 

1k 178.2 1350.7 1.40 190.7 934 

Iv 168.4 1362.8 1.50 192.5 87.5 

1980 I 160.8 1374.9 1866 194.2 82.8 

II 151.8 1385.8 1.69 195.7 7726 

111 148.4 1396.7 1.74 197.2 Toee 

Iv 15250 1407-5 Wire 198.8 76.5 

Hei i 15231 1418.4 1.73 200.3 75.9 

II 161.6 1438.8 1.65 203.2 79.5 

lil 164.9 1459-3 1.64 206.1 80.0 

Iv 144.0 1479.7 1.90 209-0 68.9 

1982 I 136.0 1500-1 2.04 211-8 64.2 


Pet 13529 1510.1 2206 213.3 63.7 
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LEATHER 
CUIR 
INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPALITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RAT 10 CUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPALITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 866 156.7 1.04 99.2 37.3 
lal 89.5 156.6 1.00 99.2 90.2 
II] 91.2 156.6 0.98 99.2 91.9 
TV, 92.9 156.5 0.97 99.1 93.7 
1962 I 929 156.5 0.97 99.1 93.7 
I] 94.3 156.4 0.95 Seow 9502 
III 93-2 156.3 0.96 99.0 94e1 
IV 91.8 15662 0.98 98.9 92.8 
1963 I 93.3 156.1 0.96 98.9 544 
II 92.8 156.3 0.97 99.0 Sigh 
ITI 92.0 W665 0.98 99.1 92038 
IV 9565 156067 0.94 99.2 96.2 
1964 I 9669 157.0 0.93 99.4 9764 
a 96.9 157el 0.93 99.5 97.4 
II! 9764 MEG 0.93 99.6 97.8 
IV 96.6 157.3 0.93 9926 97-0 
1965 I 98.4 157.5 0.92 99.8 9826 
I] 96.7 157.7 0.94% 99.9 96.8 
II] 98.0 158.0 0.92 100.1 9729 
IV 100.2 158.2 0.91 100.2 100-0 
1966 I 99.5 158.4 0.91 100.3 9902 
II 100.8 159.5 0.91 101.0 99.8 
III 97.8 160.7 0.94 101.8 96.1 
IV 99.1 161.8 0.94 102.5 9607 
1967 I 96.0 163.0 0.97 1032 9320 
II $4.8 163.9 0.99 103.8 91.3 
diet 96.4 164.9 0.98 104.4 92.3 
IV 99.1 165.8 0.96 105.0 94% 04 
1968 I 100.9 166.7 0.95 1056 95-0 
II 103.5 167.9 0.93 106.3 WUCE 
I1l 100.4 169.1 0.96 107.1 94.2 
IV 103.7 170.3 0.9% 107.9 9661 
1969 I 105.4 171.5 0.93 108.6 97.20 
II 105.7 172.8 0.9% 109.4 96.6 
dere 103.1 174.2 0.97 110.3 93.4% 
IV Orel, 175.6 1.05 LD l.2 86-0 
1970 I 95.5 177.0 1.06 112.1 85.2 
Mat 93.7 177.6 1.09 26, o 83.3 
Teret Mice) 178.2 1.05 1269 86.4% 
IV 99.1 178.8 1.03 113.2 87.5 
Me) (1% I 100.2 179.5 1.03 113.6 88.2 
Il 96.6 180.4 1.07 114.2 8426 
III 99.7 181.3 1.04 114.8 86.9 


IV 102.2 182.1 1.02 PSS 88.6 
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LEATHER 
CUIR 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL UUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRUDUL TION STOCK RATIU OUT PUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE JE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

M972 «2 97.8 163.0 1.07 115.9 8464 

II 94.1 185.4 tel 3 17.4 8002 

III 99.0 187.9 1.09 119.0 8302 

ay 94.64 190.3 1.16 120.5 78.3 

1973 I 100.1 192.8 lek 0 10.9 B2el 

II 98.0 194.1 ints HO 2eT 79.9 

Tia 99.1 195.5 Ler 123.6 8002 

IV 102.1 196.8 110 124.4 Batt 

74 «61 104.0 198.2 1.09 125.5 8268 

if 104.5 199.9 1.10 126.6 82.5 

Ika 100.8 20teT 1.15 127.8 78.9 

IV 98.6 20304 Tae) 128.8 7605 

B75 31 99.4 20502 1.18 129.9 76.5 

Il 98.9 2066 1220 130.6 7506 

UL 100.7 208.1 1.18 TD Age 7605 

IV 105.6 209.5 1.14 132.6 7926 

1976 =I 107.6 Z2ans0 12 133.6 8066 

II 108.9 Ay, heigl 134.0 81.3 

III 104.2 212.5 HAT 134.5 iit 

IV 103.6 21302 Tetk8 134.9 76.8 

m7? 81 100.9 214.0 1.22 135.5 74.5 

II 96.5 214.5 1627 135.8 Tied 

Ill 95.7 215.0 1.29 136.1 70.3 

IV 93.5 215.5 1.32 136.4 68.5 

1978 I 101.8 216.0 bee2 136.7 74.5 

II 108.9 21602 Nei 136.8 79.6 

III 104.1 21664 1.19 137.0 76.0 

Iv 122%..8 216.6 Ll 0 137.1 82.3 

1979 I T1442 216.8 ae 2 137.2 81.0 

II 11243 216.9 Wert 1 137.3 81.8 

Tae CEES Piged LeliZ 137.4 81.0 

IV 106.5 27.2 Ved? 137.5 77.5 

1980 =I 107.0 21764 1.16 137.6 77.8 

II 110.4 218.5 1.13 138.3 7928 

Ill 113.2 219.6 eshte 139.0 81.4 

IV L021 22007 ee 139.7 788 

81 12127 22128 1.04 140.4 86.7 

II 119.1 22282 Teen 140.6 8467 

111 sea 22226 1281.0 140.9 82.4 

iv 116.3 22320 1.20 141.1 8204 

1982 I 102.0 223-4 1.26 141.4 Tze 


I] 96.3 22361 Ho 23) 141.2 68.2 
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EANCE 
EXT EES 
INOEX OF GROSS CAP WAL INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO CUT PUT RATE 
PNW CES DESEA SMEG DE COEFFICIENT INDICE DE La TAUA 
PRODUCT ION CAPITAL DE PROOUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PCMENTTIEGEE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MPELIGNS 
1961 I 49.0 1365.6 4.25 91.2 Doel 
II 50.8 1363.0 4.09 Salto 55.8 
iit Bio!) 1360.4 3-88 HOSS) 58.9 
IV 54.7 IL BEYIEST 3208 90.7 60.3 
IST ey2 I Breit HS 2D reel! 3.71 90.5 61.5 
seul 5722 1S <'6 3-262 90.7 9355 Ji 
II] 5963 1360.1 3250 90.9 65-3 
IV 58.9 1362.5 BepS 91.0 64.7 
1963 I 59.8 13'65'510 3-48 Cis 65.6 
Il 62.1 SV BGN) 3-37 kot} 67.7 
Pi 64.1 1382.9 Be29 9224 6944 
IV 66.3 ESS) sts) 3-20 93.0 71.3 
1964 I 68.0 1400.9 3214 93-6 Ulf 
el 70-1 1422.6 3.09 95.0 73.8 
IIl T1027 1444.4 B21 G$o0.5 U3%eS 
IV 69.3 1466.2 Bie 3 98.0 T0027 
EG: I 70.5 1488.0 Bee 99.4 TAO) 
il Oleg Ta 3755 3225 IMOE Gat 7021 
eer ctor 1539.0 3-15 102.8 7225 
IV Wigs 1564.5 3-23 104.5 70.7 
1966 I 1425 1590.0 Bac 106.2 T0601 
I] (toes 1609.3 3244 107.5 6664 
III 71.8 1628.7 3246 108.8 66.0 
IV 15S 1648.0 3634 110.1 68.4 
1967 I 73-7 1667.3 3245 111.4 66662 
I] 14.3 1678.7 3044 112.2 6662 
att 16.0 1690.2 3239 112.9 67.3 
IV 7726 1701.6 3.34 TELS} Tf 68.3 
1968 I 18.9 JET Aeeia al 3-31 114.5 68-9 
If 81.5 1723.7 Be 22 ia 2 70-8 
III 85.6 1734.4 3.09 ba: 1359 
IV 89.9 1745.1 2-96 116.6 TTel 
1969 I 94.0 1755.8 2.285 117.3 80.1 
II 98.1 SLT ee 2.75 118.4 82.9 
I1il 96.3 1788.6 2-83 DNS) 80.6 
IV 9268 1805.0 2297 120.6 77.0 
9 10 I Sivegl| lufsly20 AES) 3-03 anes 1564 
II Dts 3 1836.2 3-07 122.7 14064 
Ili 89.8 1850.9 32.214 WAS Tf 7226 
IV 93.0 1865.6 3206 124.6 14.6 
AEST AL I 96.1 1880.4 2.98 V2) a0 T6=.5 
it 97.4 1888.9 2-96 126.1 Ved 
tt ga 101.0 1897.4 2-86 126.7 VET 


IV 105.4 1905.9 2-76 AOS 82.8 


(At 


TEXTILE 
TEXTILES 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INGEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAP ITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 

INDICE DE LA STGCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRUDUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PCTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

1972 I 107.4 1914.4 Dax YE 127.9 84.0 

II TZ 7. 192055 2.60 128.3 87.8 

OO 77431 1926.6 2251 123.7 88.7 

IV 118.4 [SS 2e7, 2249 12931 914.7 

(1973 I 118.8 1938.9 2-49 129.5 Sah 

II 119.5 1947.9 2 248 130.1 91.8 

III Lisso 1956.9 2-53 130.7 90.3 

IV 12057 1565.9 2-48 131.3 91.9 

1974 I 12023 1975.0 2-50 131.9 91.2 

ti P0752 1985.9 2.58 132.6 88.4 

Li] $1SIzZ 1996.8 2R6S 133.4 8664 

IV MOT Aste 2007.7 2-86 134.1 79.8 

1975 I 105.2 2018.6 2592 134.8 78.0 

iT POWeL 2029.5 2.89 135.6 7930 

ill 1923.8 2040.4 20716 136.3 82.8 

IV 19728 2051.3 2-65 137.0 86-0 

1976 I 114.9 2062.2 2.74 137.7 8344 

II eT252 2068.7 2.81 138.2 81.2 

lil 113.4 2075-2 2.79 138.6 81-8 

IV 1i222 2081-6 2-83 139.0 60.7 

1977 I P1537 2088-1 2075 139.5 83-0 

Ta W21e 2 2082.5 2262 139.1 8761 

III P2158 207629 2-60 138.7 87.8 

IV 123/31 POW We2 2-56 138.3 89.0 

1978 I 123.4 2065.6 2.55 138.0 89.4 

II 12682 2064-2 2049 137.9 os I) 

11 125.5 2062.8 2251 137.8 91.1 

Iv 13172 2061.4 2.39 NET les 95.3 

1979 I 134.7 2060.0 2.33 137.6 97-9 

II 136.6 2062.0 2530 Wifes U 99.2 

III 137.5 2064.0 2229 137.9 99.7 

IV 132.0 2066.0 2.39 138.0 95.7 

1980 I 129.3 2068.0 2 044 P38 93.6 

Le 12455 2073-5 2-54 138.5 89.9 

III L277 207961 2-48 138.9 9250 

IV 13257 2084.6 2239 139.2 95.3 

1981 I 13237 2090-1 2-40 139.6 95.1 

ii 140.1 2097-6 2.28 140.1 100.0 

1II 133.2 2105.2 2-41 140.6 94.7 

Iv 12055 2ET297 2567 Pa en 8524 

1982 I 108.5 2120.3 2.98 141.6 76.6 


II 101.7 2120.7 3-18 141.6 71.8 


Z2 


KNITTING MILLS 


BONNETERIE 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT PUTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO GUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT InwDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DEVUA (CAPAC IME 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 4726 174.0 2-05 83.1 57.3 
II 48.7 17561 2202 6366 58.3 
Il 50-0 17662 1.98 84.1 5964 
IV Dilek 177.3 1.95 8426 60.4 
1962 I 5201 178.5 Ws ky 85.2 61.1 
Il 52.8 179.4 1.91 85.6 61.6 
Iil 54.3 180.4 1.87 86.1 6320 
IV 5502 181.3 1.84 86.6 6368 
USS I 57.28 182.2 Wis 11 87.0 666% 
Wal 60.7 184.1 1.70 87.9 6961 
III 61.3 186.0 1.70 88.8 6960 
IV 61.7 187.8 1.71 89.7 68.8 
1964 I 62.6 189.7 1.70 90.6 Ck) ose 
I] 64.9 191.6 1.66 Boz 71.20 
{il 65.20 193.6 1.67 92% 70.3 
IV 6561 195.6 1.69 93.4 69.7 
1965 I 6662 197.6 1.68 94.3 T002 
II 66.3 199.3 1.69 9561 69.7 
Ill 67.6 201.1 1.67 96.20 T0064 
IV 68.7 202.8 1.66 96.8 71.0 
1966 I 69.7 20426 1.65 S7.7 71.4 
II 6861 20664 1.70 98.5 69.1 
IIl 67.7 208.3 STs) 9944 68el 
IV 6762 210.1 1.76 100.3 67.20 
1967 I 65.7 212.0 1.81 101.2 64.9 
I] 67.0 CANNOT Vey 01 101.1 66.3 
oT 67.9 211.4 1.75 100.9 6723 
IV 69.3 211.1 1.71 100.8 68.8 
1968 I 1325 210.8 1.61 100.6 7320 
Il 7725 210.9 1.53 100.7 7720 
III 80.8 211.0 1.47 100.7 80.2 
IV 83.8 211.0 1.41 100.7 8362 
1969 I 83.5 211.1 1.42 100.8 82.9 
it 85.8 213.0 Ure) LO eg? 84.4 
TT 87.3 214.9 1338 102.6 85.1 
IV 87.9 216.8 1.38 103.5 84.9 
1970 I 90.4 Masel Tf 1.36 104.4 86.6 
il 89.3 219.8 1.38 104.9 85.1 
LTT 90.1 221.0 1.38 105.5 85.4 
IV 94.0 Gece tL Lia 3'3 106.0 68.7 
1971 I 93.8 223'65 1.34 106.6 88.0 
Il 94.3 224.1 143 107.0 88.1 
II] 104.4 22 a0 We Ail 107.4 ile. 


IV 107.8 225-8 1.18 107.8 100.0 
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KNITTING MILLS 


BONNETERIE 


INDEX OF GRUSS CAPA TAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATidN 
PXRUGDUCTION STOCK RATIO OUTPUT KATE 
END CESDER CA SIMCKCIS WIE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUK 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'*UTILISATIUN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
2 I Giseul 226.7 1.30 108.2 90-6 
II 105.8 229655 1.22 109.6 96.6 
ITI 109.5 232-4 1.19 111.0 98.7 
IV 108.9 ZO. 2 1.21 112.3 97-0 
MOT 3 I 110.4 238el Hg 113.7 STel 
; ot bt ef 24069 Wo sl 115.0 Siew 
ie el 111.0 24361 1.23 116.3 9564 
IV ays} 246.25 1.20 NT te 95.0 
1974 I ri i aes) 24923 Wits) LDS o 98.6 
UH 108.2 250-5 eh) 119.6 90-5 
III 105.3 251.8 1.34 120.2 87.6 
IV 101.2 253.0 1.40 120.8 83.8 
1975 I 103.7 25422 1.38 121.4 85-4 
Ey 107.8 25364 Wes 121.0 89.1 
Teter 106.1 Zo2e | 1.34 120.6 87.9 
lV 110.0 251.9 Roee 120.3 Shilo S 
1976 I 105.0 Zip We 2 LYS 34. 119.9 87.6 
HOt 108.5 251.0 1.30 119.8 90.5 
III 105.7 250.9 1.33 119.8 88.2 
IV 98.8 ZDi0%e 1.42 Tes Tf o2e5 
POT I 101.0 25026 ho Bs} 119.6 84.4 
1G 97.1 7, 2X0) S10) 1.45 119.4 61.4 
II! 101.1 24964 Leo) 119.1 84.9 
IV 102.0 248.8 Lis 3if 118.8 85.9 
1978 I 101.0 248.3 1.38 116.5 Bde2 
Gl 106.1 24726 Wo Bel lld.2 89.8 
Iil NOD 247-0 Fs 501: 117.9 89.5 
IV 106.7 24624 1.30 117.6 90.7 
179 I 110.7 24528 1.25 NOEL oe! 94.3 
II 116.1 245.8 GAPS) 3 98.9 
IG bebo sy 245-8 1.23 117.3 95.4 
Iv 112.4 24528 1.23 117.3 95.68 
1980 I 112.1 245.28 W642) Nab 53} 95-9 
me a es 246.8 1.25 117.8 94.5 
III 116.0 24729 1.20 118.4 98.0 
IV 114.9 248.9 Wak 113.8 96.7 
1981 I 111.4 24929 1-26 119.3 9304 
I] ill.l 24924 1.26 119.1 G53 
III I LibG 8) 249-0 HH oZ) 118.9 94.20 
IV 99.4 248.5 1.40 118.6 63-8 
1982 I 98.4 248.1 1.42 118.4 83-1 


II 96-1 248.5 1.45 118.6 81.0 


CLOTHING 
VETEMENTS 
INDEX OF GROSS CART AL INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT PUTENTIAL UTILIZATIUN 
PRODUCTION STOCK RATIO GUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE BCE LA T AUX 
PRODUCT IUN CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENT IELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
EI GH I UAE 249 61 Oheow 1138.9 60.7 
II 30 24929 0-56 elas’ 61.8 
rey 1429 250-8 0.55 LO oil, 62.6 
IV 15-6 Sit Ae) 0.55 120.1 (WAG) 
1962 I 16.7 20209 0.54 LZ Olen 63.6 
iA Ula ysis 5) 0-54 121.0 63-38 
I{I 18.6 254.5 0.54 WN) 64.7 
IV 18.2 Ze DieD 0-54 122.0 64e1 
1963 I seit 25625 OA) 122.4 65-1 
Mell 81.1 258.0 0.53 ZS rere. 6529 
Lot 81.9 259.6 0.52 ES) 66-1 
IV 83.3 261.1 0.52 124.6 66.8 
1964 I 85.3 262-7 0.51 125.4 68.0 
II 84.7 264.7 0.52 126.3 67.0 
III SiB)G. 2) 266.8 0.52 127.4% 6720 
IV 86.7 268.9 0.51 128.4% 67.5 
i965 I 86.9 Za el telO) 0.52 129.4 6722 
il 87.2 AUB lf 0.52 130.6 66.7 
Lid 88.5 21664 OZ ebay) 6761 
IV 90.6 279-1 0-51 P3312 68.0 
1966 I 90-1 281.8 0.52 134.5 67.0 
II 91.0 283.2 0.51 LS rez. 6723 
IG it 92.0 284.6 Oat LS ayer 67.7 
IV 90-6 286.0 0.52 136.5 66.4% 
1967 I 89.8 287.5 0.53 137-2 6564 
li 89.6 287-5 0.53 VS. eid 65.3 
{11 88.8 287-6 0.54 WS'T ES 3} 64-7 
IV 89.6 287.7 0.53 Siler: (ye AZ 
1968 I so eee) 287.8 0-52 137.4 66.6 
ey 93.5 287-7 0.51 137.3 68.1 
IV SWZ) 287-6 65 Suk Liles Olan 
1969 I 93.6 287.6 OSL 137.3 68.2 
II 94.6 288.1 0.50 137665 63.8 
Iil 94.7 288.6 0-50 137.8 68.7 
IV 94.3 CO Tal! 0.51 138.0 68.3 
1970 I 94.7 289.6 Ono 138.2 68.5 
te) 93.3 288.4% On! DS iireet 67.8 
Lier 92.9 FASO /2 Or. D1 LPSrod 67.8 
IV Osan Zoe 0.49 136.5 T1021 
1971 I 99.0 284.7 0.48 isisiS) Uo) 
[I tent 27924 0.47 133.4 HS 
1 les 100.7 274.2 0-45 130.9 16.9 


IV LOZ ez 269.0 0.44 128.4 1946 


Zao 


CLOTHING 
VETEMENTS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TIUN STOCK RATIO OUT PUT RATE 
FNOTCE DE LA SHUCKHDE CUEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL BE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
97 2 I 106.9 263.8 0.41 125.9 84.9 
Hout 105.5 264.8 0242 120.4% 63.5 
II! 107.8 265.8 0.41 126.9 85.0 
IV 111.4 266-8 0.40 127.4% 87.5 
973 I 108.4 267.9 O.%1 IEA Tbe: 84.8 
et 115.1 271.0 O39 129.4 89.0 
III 117.4 274.1 0.39 130.8 89.7 
IV 116.8 277-1 0-39 WSS 88.3 
1974 I Libya) 280.2 0.41 SET 85.2 
II VIL SET A 8 Sey 0.40 134.2 86.2 
III PEZ eZ 28202 0.42 134.7 63.3 
IV 114.9 Zocee 0-41 135.2 65-0 
975 I PUSS 284-2 0.42 LS Sienl. 63.5 
ie 114.4 282.7 0.41 134.9 84.3 
ich 116.8 281.3 0-40 1343 87.0 
IV 124.7 AUDSS 0.37 133.6 93.3 
1976 I 128.2 278.5 0.36 JES YAO. s} 9664 
Il 126.6 279.28 0.37 133.6 G4.8 
III 124.1 281.1 0-37 134.2 9225 
IV 118.4 282.6% 0.39 134.8 87-3 
mo 77 I 119.6 283.8 0.39 35°85 88.3 
II! 118.1 284.25 0.40 135.8 87-0 
IV Ib botl 284.8 0.42 iS Dio 82-2 
1978 I 120.9 285.2 0-39 136.1 838.8 
II 120.6 286.4 0.39 136.7 88.2 
ili 126.3 Zolel 0-38 137.3 92.0 
IV 137.9 288.9 0.35 JLSh (See) 100.0 
1979 I 137.0 29022 0.35 138.5 98-9 
imi 136.3 BLE Tl 0.35 ea) 6 4 97-9 
il! 133.5 29362 0.36 140.0 95.4 
IV 12959 294.6 0.38 140.6 92.4 
1980 I 120.1 29661 0.41 141.3 85.0 
II 119.2 297.9 0-41 142.2 838 
III P23 r 299.7 0.40 143.1 86.5 
IV 121.2 3O01.'5 0.41 143.9 84.2 
1981 I 120.6 30363 0-42 144.8 63.3 
II PLS S35 305.9 0242 146.0 81.7 
Hebd LAZA®: 308.6 0-42 147.3 82.8 
IV 111.9 ye sig 0-46 148.5 15.3 
1982 I 106.6 313.9 0.49 149.8 T1e1 


| CGS, 315.0 0.54 150.4 63.8 


WOOD 
BOIS 
INDEX UF GROSS CARITAS INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAP ITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATIUN 
PRODUC TION STUCK RATIU OUTPUT RATE 
INDICE DE LA SHE CK DE COEREIC VENT TNDTCES DE GA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRUDUCT ION D§'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DESIEAN CAPACI TE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 60.9 1102.0 2-18 Hike & 84.9 
II 64.2 HOUIL B52 2 SOS) 12.6 88.5 
TIES 666G 1128.4 2-03 13-4 Cikelt 
IV 65.0 1141.6 rey elt 14.3 87.5 
BIG I 66.3 1154.9 25 3410) UDGz 88.2 
est 68.7 1164.5 2-04 75.8 90.7 
isiel 71.1 LIit4. 2 1G SN) 16.4 G30 
IV Wile 1163.8 2-00 7720 92.4% 
1963 I (Br LLG Z65) Lae UoU 94.0 
igi 73-0 1204.7 1.99 78.4 ESio Bt 
III 14.8 1216.0 1.96 Dall G40 D 
IV 15-4 N22 62 1.96 CBS) 94.4 
1964 I 80.6 ZS Se) 1.85 80-6 100.0 
Il 77-0 1254.1 1.96 81.6 94.3 
Jae 82.4 1259.7 1.85 82-6 Dat 
IV 81.9 1285.2 JLo i) 83.6 Silos 
IOS: I 80.8 1300. 8 1.94 84.7 95.4% 
I] 81.0 Cyaan) 1.96 86.20 94.1 
ToT 83.6 1343.3 Nos} 87-4 95.6 
IV 86.6 1364.5 1.90 88.8 Sil) 
1966 I JBIG S} 1385.7 2-00 90-2 9264 
I] 86.0 1403.7 1.96 91.4 94.1 
III 85.5 1421.7 2-00 D205 Giza 
IV 84.9 TAS e 2-04 W2¥5 Ul 90.6 
1967 I 86.9 1457.7 Zoe 94.9 91-6 
I! 86.9 1463.6 2-03 So 72 Save 
isi 88.0 1469.5 72 KOT 95.6 92-0 
IV 83.5 1475.3 Zio WS 96.0 87.0 
1968 I 82.6 1481.2 2-16 96.4 85.7 
II 87.6 1498.8 2-06 Site 89.8 
it 90.5 1516.4 2-02 98.7 Sl 
IV $526 1S) Shah S) Io SB} 99.8 95.8 
1969 I 91.4 MAD SS 2-04 101.0 90.5 
II 96.6 1591.4 1.98 103.6 93%—3 
agg Oe Ie} sae} Cre Liz 106.2 387-1 
IV 93.8 HOw elon! 2214 108.8 86.3 
1970 I 93.5 1711.0 2-20 ETE S 84.0 
II 85.4 1745.1 2246 113.6 US.08 
UIE 89.0 SESS} 2241 115.68 7629 
IV 92.6 1813.4 2236 118.0 78.5 
LOT if 90-8 1847.6 2244 120.1 75.6 
Tel 98.2 1880.4 2-30 NSC 80.4 
lest 105.1 OES reo BONS, 124. 3 84.5 


IV 106.4 1946.1 2-20 126.5 84-1 


WOOD 
BOIS 
INDEX OF GROS CAPITAL— INDEX OF CAPALITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT FORENT VAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RAT IG CUTPUT KATE 
INDICE DE LA STGEK, DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRUDUC TIGN CAPITAL DE PRODUCT ION D'*UTILISATIUN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
ey 4 I 104.0 1979.0 2.29 128.7 80.8 
Il 101.1 ZOUE AZ Zoe 130.8 ils 
{11 104.5 2043-4 ZOD T3269 78.6 
IV 114.8 207526 2.17 PS Dra0 85.0 
ug 73 I 117.8 2107-6 2215 137.0 86.0 
II 117.4 Zi Clerk 2-21 140.3 SSrert 
ia 120.7 2208.5 2-20 143.5 84.1 
IV WAS ZLdiGie oS 2-16 146.8 85.5 
1974 I 130.4 2309.3 oils 150.0 86.9 
II 124.7 2360.9 2.27 soe wee) 81.3 
III Lt) 5S) 2412.5 2-50 156.7 74.0 
IV 104.5 246461 Zio 160.0 65.3 
1975 I 101.7 ZS Dre8 2.97 163.5 6262 
II 110.5 2557-3 2-78 166.2 66.5 
IC 3 100.7 2598.8 Bret O) 168.9 59.5 
IV 118.1 2640.3 2.69 171-6 63.8 
1976 I 123.8 2681.8 2-60 174.3 71.0 
Tl P35 2712.4 2-48 176.3 1426 
lil 133.6 2743.0 2047 178.3 14.9 
IV 138.6 277326 2-40 180.3 1629 
1977 I 142.8 2804-2 2-36 182.3 18 64 
II 136.2 282726 2249 183.8 14.1 
Cig 141.5 2851.1 2042 Bos! 16.4 
IV 142.7 2874-5 2242 186.8 1664 
1978 I 140.4 ASSO) 2.48 188.3 1465 
II 146.0 2930-3 2241 190.4 76.7 
III 147.3 2962.8 2242 192.6 1625 
IV 149.7 IIS AZ 2-40 194.7 1669 
1979 I 143.4 3027.6 2254 196.8 W203 
jE 3 150.8 3070-0 2245 199.5 1526 
III 147.4 3112.4 2254 202.3 1269 
IV 143.0 3154.7 2-65 205.0 6967 
1980 I 144.4 BN) 3 2266 207.8 69-5 
II 137.0 3241.3 2-84 210.7 65-0 
lil TSS. BOD o> 2-82 213.5 65.5 
IV 146.4 3329.7 Zetl D> 216.4 6767 
1981 I ISLA 33309 2-68 219.3 69.20 
Il 150.8 340642 Zante L (Leo 68-1 
III 106.3 3438.5 3-89 223.625 47-6 
IV 126.7 3470-8 3-29 22546 5622 
1982 I 113.8 3503-1 3.70 Varad a | 50.0 


II 116.4 3508.1 3-62 228.0 51el 
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FURNITURE AND FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


INDEX OF GROSS CAP ITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATIUN 
PRGDUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA SHOGKs DE COEFFICIENT LNOTCENDE, LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRUDUCT ION D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PORENTTECLE Dee wAt CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
LOG I Dido) 190.5 0.98 C923 T1020 
Il 58.0 191.2 0.94 1926 12.9 
Tit Docu, 192.0 0-92 USES] 1427 
IV 60.5 ISS) We 0.91 80.2 1504 
1962 I 61.1 193.5 0.91 80.6 1528 
II 6222 193.2 0-89 804 “ies 
1 tek 6362 193.0 0.87 80.3 78.7 
IV 63.9 192.8 0.86 80.3 1926 
1363 [ 6502 192.6 0-84 80.2 81.3 
Ta 6529 193.1 0. 84 80.4% 62.0 
lil 68.0 Wie 1 0.81 80.6 84.3 
IV 69.0 194.2 0.81 80.8 85.3 
1964 I T1004 194.8 0.79 81.1 86.8 
II 7124 W)2)5 ¥) 0.78 81.6 67-5 
Ge UZ6E MST Ce! 0.78 82.1 88.0 
IV 752-0 198.2 0-76 82.5 90.9 
1965 I 78.6 LOSE Orh3 83.0 94.7 
II 81.1 203.8 0.72 84.8 9526 
III 82.7 208-2 0.72 86.7 9564 
IV 86.1 FEMA) 8) 0.71 88.5 97.3 
1966 li 90.3 216.9 0.69 90.3 100.0 
Ti 92.2 BE2OE 0.69 92.6 99.5 
III 94.0 22822 0.69 95.0 98.9 
IV 94.0 233-8 0.71 97.3 96.6 
1967 I 93.8 AEN SIE IS: 0.73 Boat 94.1 
I] 94.8 24442 0.74 101.7 93.2 
It 95-2 248.9 0.75 103.6 SAMOS) 
IV 94e1 253-6 0.77 105.6 39e1 
1968 I 95-5 258-3 O.77 107.5 88.8 
II 96-8 26365 0.78 109.7 88.2 
III Oilers 268.8 0.79 111.9 86.9 
IV 99 64% 274.0 0.79 114.1 87-1 
1969 1 101.7 271922 0.79 116.2 87.5 
II 102.4 280.8 0.78 116.9 87-26 
rt f03.5 282.5 0.78 117.6 88.0 
IV 103.4 284.2 0.79 118.3 87.4 
1970 I 100.3 ZODe9 0.82 1D.9: 210 84.3 
{I 95.0 289.4 0.87 120.5 78.8 
III 95.0 293.0 0.88 122.0 7729 
IV 9464 296-6 0.90 ee) 16 24 
MORTAL I 89.9 300.2 O95 124.9 7220 
II 97.0 302.3 0.89 125.8 77.1 
net eL 105.2 304-5 0.83 126.7 83.0 


IV 107.4 306.7 0.82 127.6 84.2 
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FURNITURE AND FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATIUN 

PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 

INDICE DE LA STCCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION O*JTILISATIUN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

1972 I 108.3 308.9 0.82 128.6 84.2 

ier 113.5 Bh 202 0.79 130.0 87.3 

ill 1739 31526 Oar’ 131.4 89.7 

IV 12321 319.0 OS 1e: 132.8 GZe7 

1973 I 2Gerz BOD of Oars 134.2 94.0 

reat 125.9 327-9 0.74 136.5 S2e2 

Thi 12252 333.5 Ores 138. 8 3709 

IV 12527 33961 0.77 14 le 2 8920 

1974 I 128.8 344.7 Goawial, 143.5 89.8 

II 129s 351.8 0.78 146.5 88.3 

Ii U23 00 359.0 0.83 149.5 82-8 

IV 116.7 36661 0.90 152.4 76.6 

1975 I Loe 37323 0.90 155.4 76.0 

Bi 1103.4 37726 0.98 157.2 TOlae 

III 120eh 381.9 0.91 159.0 T5<6 

IV 12022 386.1 0.92 NAOST 74.8 

1976 I RAH 39064 0.96 162.5 T1428 

Il 123.2 392.2 0.91 163.2 7525 

III 123.0 394.1 0.92 164.0 7520 

IV LAPoe 39529 0.93 164.8 74.2 

1977 I Pl5.8 397.8 0.98 165.6 69.9 

BI 10744 39961 1.06 166.1 64.7 

III 108.4 400.5 1.06 166.7 650 

IV 108.4 401-8 1-06 167.2 64.8 

1978 I Wises 403.2 0.99 167.8 69el 

rial 118.5 404-0 0.97 168.2 70.5 

It NE) 6 1 404.8 0.97 168.5 TOs 

Iv 126.6 405-6 0.92 168.8 75.0 

1979 I 125.5 406.5 0.93 169.2 1422 

II 130.9 4079 0.89 169.8 Tien 

III 129.0 409-3 0.91 110.4 (Bat 

IV 124.9 ALOed 0.94 170.9 i308 

1980 I 127.3 Any oul! 0.93 Wie 5 7462 

II 124.8 41367 0.95 LA Bo 2 ees 

III 12632 415.4 0.94 172.9 73-0 

IV 127.6 PN TAO 0.93 173.6 7365 

1981 I 136.6 41:65:7 0. 88 174.3 78.4 

Tel 141.4 PDD cE 0.85 LTS. 80.5 

III 138.3 425.7 0-88 Vitec 7624 

IV 120.8 429.1 1302 178.6 6726 

1982 I MOR 7/ 432.6 teouler, 180.1 58.7 


Ii 104.5 434-7 1.19 180.9 57.8 
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PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPIERS ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX UF GROSS CAR hpAl— INCEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA SMOCK Die COEPR RC HENT INDICES DE BA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRCOUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 6361 457424 4063 68.2 26 5 
I] 6267 4613.6 4.70 68.8 Overt 
I1i 6344 4652.9 4269 6944 9134 
IV 64.3 4692.1 4.66 70-0 Pics 
1962 I 65el 4731.3 4204 10-6 D2 eS 
Il 65-5 4765-0 4.64 elven! Neate 
ips 66.3 4798.8 4.62 71.6 9iZaS 
IV 65.8 4832.5 4.269 UecAk eile S 
1963 I 6563 4366.2 4-216 Wee 90.0 
Il 69.3 4916.4 4-53 UBS 94.5 
III 70.0 4966.6 4-53 74.1 94-5 
IV 72.1 5016.8 4 044 7428 96.4% 
1964 I 14.0 5067.0 4-37 ao 9729 
II 15.0 SW B25 Tf 4.39 16.8 97.6 
rel UUGZ BASS} 5) Gi6 BS) 18.1 98.8 
IV 1944 5324602 4-28 19 04 100.0 
oye) i Ts} ctl 5410.0 4.39 80-7 97-5 
ae UDeak DZS. i 4246 82.4% 96.0 
Til 81.5 5640.3 4242 84.1 96.9 
IV 82.9 DiliD) Die) 4243 85.8 96.6 
1966 I 85.8 5870-7 4.37 87.5 98.0 
I] 87.4 6018.1 4240 89.7 97.4 
I1I 87.8 6165.6 4-48 Mile S DOS) 
lV 86.8 6313.0 4 264 94.1 92-2 
IESNey [ 81.7 6460.5 4.70 Sl CreeS 91.0 
II Sie 6582.6 4-94 98.2 86.7 
Ler i 86.9 6704.8 4.93 100.0 86.9 
IV 85.3 6826.9 ero etal 101.8 63.3 
1968 I 87.0 6949.0 5.10 103.6 84.0 
I! Jako 7 WOM SE 4.78 104.6 69.5 
AD 87.2 COM Seif 5.18 NOG) 8225 
IV G24 7139.0 4.93 106.5 86.8 
190609 I Dick 720264 4.174 107.4 90.4 
Il 99.1 1268.8 4-68 108.4 91.4 
Ole 102.2 (33563 4-58 109.4 G34 
IV 102.1 7401.8 4.63 110.4 SZ ei 
1970 I 102.8 1468. 3 4264 111.4 WAS & 
II 100.2 7564.9 4282 112.8 83.8 
PL 95.4 7661.6 Diels 114.3 83.5 
IV 100.9 U5 Giere ee | pA BESS ir/ 87.2 
FRESH TAIN I 97.8 1854.9 Syaelil NeleGrei 83-8 
ee 97.2 1955.4 5.20 118.2 82.3 
Pre 100. 8 8055.9 5-08 ILLS) Tf 84.2 


IV 104.2 8156.3 4.98 NZ Ne 2 86.0 


2yi 


PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPIERS ET INDUSTRIES COUNNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATIUN 

PRODUCTIUN STOCK RATIO OUTPUT KATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILISATIUN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE ea DeES EAS CARAC Iie 

1971=100 $ MILLIONS 

SZ I 106.4 8256.8 4294 WAZ 86.7 

Il 110.0 8325.0 4.82 123.7 88.9 

Diy 110.8 8393.3 4.82 124.7 88.8 

IV 114.1 8461.5 4-72 125.8 90.7 

NS) 7s} I 117.9 8529.8 4.61 127.0 92-8 

pt 121.8 8572.9 4.49 127.26 95 64 

Li 109.8 6616.0 5-00 NAS 3) 85.6 

IV 118.6 8659.1 4.65 WZ Si69 9220 

1974 I NZI BS 8702.2 4234 MASI T/ 98.6 

II 126.1 875726 Peto 130.5 96.0 

III 123.6 8813-1 46Di9 ews 94.1 

IV rez. 8868.5 4-83 132.1 88.7 

WTS) I HOS eZ S239 5.20 132.8 82.3 

1 103.2 3968.1 5253 133 4 1124 

III 90.0 9012.4 6.38 134.1 67.1 

IV 83.6 9056.6 6-90 WS Arent. o62el 

1976 i! 992 9100.9 5 284 135.4 U5 23 

II Py he2 9164.5 4.98 136.3 86.0 

III PES. 1 SECS) Ce 4-93 13763 66.8 

IV 114.5 9291.8 yee LF 138.2 82.8 

1977 I 113.1 SBS) 15) 5-27 139.2 81.3 

Il 111.6 9406.3 Die Si LD of 1928 

aetCL 112.0 9457422 Aoi) 140.7 79.6 

IV 118.2 9508.0 5el2 141.4 83.6 

1978 I 124.3 9558.8 4.90 142.2 87-4 

II TZ 0. ‘SNe OA 4.69 142.2 NG eZ 

1 | 132.8 95519316 4.58 142.2 9344 

IV 132.0 9560.0 4.61 142.2 92.8 

STS I 136.7 9560.4 4.45 142.2 96-1 

Ii 136.6 SISTA 2} 4.46 142-4 95.9 

iid 138.5 9584.3 4.41 142.6 Silos 

IV 141.3 959 61.3 4.32 142.8 99.0 

1980 I 142.2 9608.3 4.30 142.9 9962 

II 138.0 9707-4 4-48 144.4% 95.26 

III 133.6 9806.5 4.67 145.9 91.6 

IV 134.9 9905.6 4.68 147.4 91-5 

1981 I 137.0 10004.8 4265 148.8 92.0 

Il L392 10160.9 4.65 Loe 2 Deel) 

eI 127-8 10317-0 5-14 NZ IAS) 83-3 

IV 135.8 10473.1 4.91 155.8 S722 

1982 I 129.6 10629. 3 5222 158.1 82.0 


II 123.6 10734.0 BOR) 159.7 7724 
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PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSIGNs PUBLICATION ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 

INDICE De LA SHOCK RDE COEFF LELENT INDICE DE LA TAUX 
PKUEDUCTIUN CAPITAL DE PROUDJCT IUin DtUTILISATIUN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DERLARCAPAC ERE 

1971=100 $ MILLIONS 

1961 I 69.3 OP. 3 1.43 1928 86.9 

rel 68 8 Sila Ue 1.45 80.3 85-6 

III 70.6 S24el 1.42 80.9 87-3 

IV it Word: 930.5 1.42 81.5 87 4 

1962 { CAND 937.0 1.42 82.0 87.7 

If ¢ie3 945.2 1.44 B20 85.2 

lil 72.1 953-4 1.44 83.5 8064 

IV Uo t 961.5 1.46 84-2 payor 

1963 I 1204 969.7 1.46 84.9 85.3 

Il Use Ik 981.8 1.46 86.0 85.0 

III 1405 MIB 5 8) 1.46 87.0 85.4 

IV 13-5 1006.0 1.49 88.1 83-5 

1964 I 1326 1018.1 L.51 891 82.6 

I] 16.3 1033.1 1.47 90.4 84.4 

[il iZe3 1048.2 1.58 91.8 18.8 

IV 15.3 1063.2 1.54 93-1 8009 

LGD I TTel 1078.3 1.52 9424 81.7 

Il 18.2 1087.0 Pod5l SVB) Cy 2 8262 

II1 Toot OS Siren 1.50 9569 83.1 

IV 83.3 1104.4 1.44 9667 8602 

1966 I 84-5 IESE, Sirs il 1.43 976% 86.7 

II 85.4 1125.8 1.43 93-6 86-6 

Ire 85.8 VIS 855 1.44 9s 86.1 

IV 85.7 1151.2 1.46 100.8 85.0 

1967 I 87.7 1164.0 1.44 101.9 86.1 

II 88.7 1173.0 1.44 102.7 86.4 

III 88.2 1182.1 1.46 103.5 85.2 

IV 88.2 1191.1 1.47 104.3 84.6 

1968 I 90.0 1200.2 1.45 105-1 6567 

II 89.9 1210-8 1.47 106.0 84.8 

III 89.2 1221.4 1.49 106.9 83 «4% 

IV oleae 1231.9 1.47 107.8 84.6 

1969 I 93-6 1242.5 1.44 108.8 86.0 

ig 93.4 1252.0 1.46 109.6 85.2 

Ligh 95.7 1261.6 1.43 110.4 80.6 

IV 94.5 1271-1 1.46 111.3 84.9 

1970 I S269 1280.7 1.50 112.1 82.9 

II 96-1 29368 1.47 113.3 84.8 

II! 95-0 1306.9 1.50 114.4 83.0 

IV ae! 1319.9 1.46 115.6 84.9 

Beat I 97-4 £33360 1.49 116.7 83.5 

II 98.8 1349.0 1.49 118.1 83.7 

Ei 99.8 1365.0 1.49 1 ee) 83'5 


IV 103.7 1381.0 1.45 120.9 85.8 
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PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSION, PUBLICATIGN ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL QUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION > STOCK RATIO GUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTIGN CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILISATIUN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
Io 72) iI 102.8 1397.0 1.48 122.3 8461 
II LOTS 7 1410.3 1.43 123.5 87.2 
1 RI J1159 1423.7 1.38 124.6 89.8 
IV 113.0 1437.1 1.38 125.8 89.8 
1973 I 10701 1450.5 1.35 P2750 92.2 
II 12750 1465.2 1.36 128.3 91.2 
[1 120.3 1479.9 1.34 129.6 92.9 
IV 124.7 1494.6 1.30 130.8 95.3 
1974 =I 12457 1509.3 1.32 132.1 94.4 
II 126.5 1525.0 1.31 133.5 94.8 
III 125.8 1540.8 1.33 134.9 93.3 
Iv 125.5 1556.5 1.35 136.3 92 3 
1975 I Le7s2 1572.3 1.35 137.6 92.4 
II 126.7 1587.2 1.36 139.0 S12 
II 128.2 1602.2 1.36 140.3 91.4 
IV 128.0 161761 1.37 141.6 90.4 
1976 =I 129.7 1632.1 1.37 142.9 90.8 
II 132.0 1646.3 1.36 144.1 91.6 
III 134.0 1660.6 1.35 145.4 92.2 
IV 137.8 1674.9 1.32 146 26 94.0 
W977 I 136.0 1689.2 1.35 147.9 92.0 
II 136.1 1700.3 1.36 148.9 91.4 
III 134.8 Taher 1.38 149.8 90.0 
IV 136.1 1722.6 1.38 150.8 90-2 
1978 I 141.3 1733.8 1.34 151.8 9361 
Il 144.7 1736.5 1.31 152.0 9522 
III 146.1 173922 1.30 152.3 96.0 
TV 145.9 1741.9 1.30 152.5 95.7 
1979 I 146.2 1744.6 1.30 152.7 9567 
Il 149.1 1751.8 1.28 153.4 9722 
III 154.0 1759.1 1.24 154.0 100.0 
IV 154.1 1766.44 1.25 154.6 99.7 
1980 1 154.6 1773.7 ba25 15553 99-6 
Il 155.7 1788.6 1.25 156.6 9944 
Ill 154.1 1803.6 bi27 157.9 97.6 
Iv 157.4 1818.6 13Z6 159.2 98.9 
i981 I 153.7 1833.6 1.30 160.5 95.8 
II 157.9 1846.6 427 161.7 97.7 
IF 155.7 1859.7 1.30 162.8 95 26 
Iv 156.6 1872.7 1.30 163.9 95.5 
1982s 148.1 1885.7 1.39 $65.1 8967 


II 146.8 1896.5 1.41 166.0 88.4 
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PRIMARY METALS 


METAUX PRIMAIRES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDceEX UF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL GUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTIUN STOCK RAT iO OUT PUT RATE 
INDICE DE iA STOCK DE COEFFICIENT DNDEGES DE SEA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTEEELE DEMWA (CAPACI TE 
1971=100 $ MILLIONS 
Jie eys I 566% 4105.9 4.39 13-6 7646 
Il 5964 4138.0 4.20 14.2 80.0 
III 5958 4170.1 4.21 148 80.0 
IV 60.7 420261 4.18 1504 80.5 
1962 I 60.9 423422 4.20 (Dow 80-2 
Ii 64.2 4288.5 4.03 16.9 83.5 
IIl 66.9 4342.8 BS YZ alged) 65.9 
IV 63-6 4397.1 4.17 18.9 80.6 
1903 I 6664 4451.4 4.05 7928 63.2 
Tet 67-6 4473.0 Bo EQ) 80.2 84.3 
III 68.4 4494.7 Bh0 SIT 80.6 84.8 
IV Mikel 4516.4 Bis 81.0 87.8 
1964 I 1324 4538.1 335 2 81.4 90.2 
Il UDos 4590.7 3-66 82.3 91.8 
IIl T7726 4643.3 3-61 SSjes SBraZ. 
Iv 80.6 4695.9 Bo DZ 84.2 Saye Ti 
1965 I 80.4 4748.5 3-56 8562 94.4% 
II 83.0 4803.3 3-49 86.1 96.3 
II] 86.4 465862 Zr39 87.1 S)SI5 7 
IV 88.0 4913.0 OS 68.1 99.9 
1966 I 89.1 496169 3236 89.1 100.0 
II 88.5 5068642 3-46 90.9 97.4 
ill 88.2 5168.5 Bra G2e71 DDS il 
IV 85.7 5268.7 3e71 94.5 90.7 
GN I 83.7 5369.0 3.87 96.3 86.9 
If 83.0 5440.3 3.96 97-6 85-61 
Dot 83.7 5511.6 oS) 98.9 84.7 
IV 87.9 5582.9 3-83 100-1 87.8 
1963 I 89.6 5654.2 B53 Jl 101.4 88.4 
II 89.3 5708.4 3-86 102.4 87.2 
Ii! 94.6 5762.6 3268 103.4 SEE, 18) 
IV 98.3 5816.8 Be D If 104.3 IOS 2 
1969 I 98.6 5871.1 Bho ays) 105.3 93.6 
Ui 100.5 5928.6 3-56 106.3 eS 
Iil 88.9 5986.2 4.06 107.4 82-8 
IV 90.5 6043.7 4.03 108.4 83.5 
1970 I 103.5 6101.3 3256 109.4 9426 
yt Qo il 6194.9 ay 1/3) lll.l 59.7 
Ili 100.9 6288.46 3.76 112.8 89.5 
IV 98.9 6382.62 3-89 114.5 86.4 
Sit I 9661 6475.9 4-05 yaa 7) 83.1 
II 100.2 6558.5 Bere) PS 2 85.5 
LE 102.5 6641.1 3.89 118.6 86.4 


IV 101.1 GZS el 4.00 120.1 84.2 


35 


PRIMARY METALS 


METAUX PRIMAIRES 


= NS ee 


INDEX OF GROSS CAPT TAL— INDEX OF CAPACITY 
INOUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATIUN 
PRODUCTION STOCK RATIO QUT PUT RATE 
INDICE DE iA STOCK DE COEBRICTENT Li DICE VDE WA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPALITE 
1971=100 $ MILLIGNS 
nT 2 I 96.8 6806.3 4.23 121.7 I-65 
Tel Shs 1 6889 .3 4.16 WAS SZ 380.9 
Ill 100.9 6972.3 4.216 124.7 50.9 
IV BOTA HODDS3} 3294 126.1 8564 
OTS I 108.8 7138.3 395 127.8 851 
Il 110.8 UANS52 Brea 129.1 85.8 
SLIGHT 113.0 1288.2 3.89 130.5 86.6 
1974 I 120.0 1438.1 3-74 P33 rec 90.1 
II 118.4 UDEKISE) 3-84 135-0 87.7 
III 120.0 7638.26 3-84 136.8 87.7 
IV 116.9 138.9 3.99 138.6 84.3 
WTS) I 110.5 783922 4e27 140.2 1823 
Ii! 105.1 8041.5 4.61 143.9 WSionl 
IV 106.3 8142.6 4-61 145.7 7320 
1976 I 108.1 8243.8 4.59 147.5 (255) 
II 106.95 8318.2 4.68 148.8 71.8 
CIEL 104.8 8392.7 4.82 150.1 69.8 
IV 102.8 8467.2 4-296 PSs > 67.9 
TT I 107.0 8541.7 4.81 152.8 10.0 
Te 112.4 8607.5 4.61 154.0 7320 
III 119.1 8673.3 4.38 MD 716-8 
Iv 115.0 8739.1 4.57 I56.3 73-6 
19738 I 114.4 8805.0 4263 NBA S 1226 
II EAI 2 8828.0 4.39 LO-<9 T6067 
Sis a oe 8851.0 4047 eh 2) UDoP 
IV 122.2 8873-9 4.37 158.8 77-0 
1979 I 121.2 8896S 4242 P59re2 Toe1 
BEAL NAZI 8919.6 4.40 159.6 16.5 
JEAEA 119.8 8942.4 4249 160.0 1429 
IV 126.6 8965.1 4.226 160.4 78.9 
1930 I NAT (A) 8987.9 4.24 160.8 (963 
Tel W223 9058.9 4.643 162.1 76.90 
If! 124.8 MENS S) 4-40 163.3 1604 
IV 131.1 9200.8 4.22 164.6 19.6 
1981 I ear! 9271.8 4226 165.9 (so) 
bel STs 7 9344.4 4.09 167.2 82.4% 
CG 128.6 9417.1 4041 168.5 160.3 
IV 109.4 9489.7 De2i2 169.8 64.4 
1982 I 112.1 956264 Die lS 171.1 65-5 


II 104.4 9586.2 5.53 171.5 60.9 
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METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INOEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STGCK RATIC OUT PUT RAS 
END ICESDE SEA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION O'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POVENTTEEEE DECAF CAPACI TE 
1971=100 $ MILLIONS 
DOO I Diora TS 9ire1- 1.85 85.4 fo hy 
it Bou / 1598.6 1.81 85.8 62.6 
lil BOI 2 1606.2 1.77 86.3 64.20 
IV 55-8 1613.7 1.76 86.7 64-4 
1962 I 5722 1621.3 Pots 87.1 6560 
Il 59.0 1607.0 1.66 86.3 68.4 
III 61.0 1592.8 eral) 85.5 Lid 
IV 61.4 1578.5 Woo, 84.8 1224 
1903 I 6226 1564.2 PeaZ 84.0 1425 
II 64-0 1558.8 1.48 83.7 76.5 
III 6522 IMSS 55) 1.45 834 T8022 
IV 6544 1548.1 1.44 SSiert Tithe ll 
1964 I 68.0 Poa Zen 1.38 82.8 Sater 
phat 69.7 1546.4 1.35 83.0 83.9 
III 7125 1550.1 1.32 83-2 85.9 
IV 1526 1553.8 1.25 83.4 90.6 
1965 I 17.4 PSs D gree) 83.6 SNAG 
cr T9 el 1583.8 1.21 85.1 93.7 
III 82.2 1610.2 IF ad 86.5 Orel! 
IV 85.7 1636.5 1.16 87.9 97-5 
1966 I 89.3 1662.9 Pons 89.3 100-0 
II 89.3 1696.3 1-16 91.1 98.0 
Iil 90-8 L729.7 1.16 92-9 97-8 
IV 90-2 1763.1 1.19 94.7 SByGe) 
1967 I 90.4 1796.6 Wa2 96-5 SOT 
Ul 90.1 1820.9 1.23 97.8 Tiere: 
oy 89.5 1845.3 1.26 ele! 90-3 
IV 89.5 1869.6 1.27 100.4 89.1 
1962 I 87.6 1894.0 oe 4 101.7 86.1 
II 89.1 1915.3 post LOZ 9 8626 
vat 91.6 1936.6 Lo29 104.0 88.1 
IV 9364 LOIS (ed 1-28 105.1 88.3 
1969 I Difre A: ST AS be 1.24 106.3 oie 
II 98.4 2008.3 1.24 107.8 SM a 
LP MLM 203764 1.27 109.4 hee) 
IV 98.0 2066.5 1.29 111.0 88.3 
1970 I 97.9 2095.7 1.30 112.5 87.0 
Git 97-0 2124.3 bess 114.1 85.0 
ba A Iie) 25269 1.35 1V5.'6 84.3 
IV 98.3 rl iew Gees) 1.35 117.1 83.9 
BS aL I 9729 2210-1 1.38 118.7 82.5 
Va 100.0 2230-6 1.36 119.8 83.5 
bier 100.6 22510 1 1.36 120.9 83.2 


IV 102.1 220 eo Le 3.0 122.0 83.7 
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METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO CUT PUT RATE 
INDICE DE LA STGCK DE CCEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCTION D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE JE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
ON 2 I 99.8 C2921 1.40 123.0 81.1 
igi 103.3 2311.8 1.36 124.1 8322 
TE 105.5 2331.6 1.35 NZI GA 84.3 
IV 106.4 2351-4 135 126.2 84.3 
NSIT} I 109.8 Bema In 32 Zire Bb0e2 
II WED 54 2398.2 Does) 120-8 Bilrend 
Cita 116.1 242523 e2t 130.2 89.2 
IV 119.6 2452.3 1.25 131.7 90.38 
1974 I 127.1 2479-% 1.19 133.1 9565 
II 124.9 2508-9 1.22 134.7 92-7 
III 124. 3 2538-5 1.24 136.3 91.2 
IV LZ re 2568.0 1.28 137.9 88.8 
LOS I 115.0 259726 1.38 139.4 82.5 
II 110.1 2624.1 1.45 140-8 7322 
Ifl 12.9 265026 1.43 142.2 190% 
IV 113.5 2677.20 1.44 143.6 1920 
1976 I 116.2 2703.5 1.42 145.1 80el 
jt 120.8 2712425 1.37 146.2 82.6 
LOTT 120.4 2745426 1.39 147.3 81.7 
IV 120.1 2766.6 1.40 148.4 80.9 
ONT I 120.4 2787.7 1.41 149.6 80.5 
16f 116.9 2802.3 1.46 150.4 Tol 
III 117.7 2816.9 1.46 151.1 USS, 
IV 119.0 2831.5 1.45 taba) 18.3 
1978 I 119.1 2846.1 1.46 152.7 7820 
II 124.1 2859.0 1.40 153.4 80.9 
III 124.1 2871.9 1.41 154.1 80.5 
LY, 124.4% 2884. 8 1.41 154-8 8064 
NES) I 124.5 289767 1.42 Die. 80-1 
II 128.4 2921-% 1.39 156.8 81.9 
III 1S SteZ 294561 13! 153.0 64-3 
IV 134.3 2968.8 1.35 159.3 84.3 
1980 I 136.4 299266 1.34 160.6 84.9 
Il 128.1 3020.9 1.44 Iie) zg 7920 
III NZS OE) 3049-2 1.47 163.6 7720 
IV 127.8 3077.5 1.47 165.1 T1724 
1981 I 132.0 3105.9 1.43 166.7 71922 
Il 138.1 3127.3 ek) 167.8 82-3 
II! jessy A) 3148.8 1.41 169.0 80.4 
IV 126.2 317022 W538 170.1 1402 
1982 I 122.0 3191.7 1.59 171.3 71.2 


ie 110.8 3205.0 1.76 172.0 6464 
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MACHINERY 
MACHINES 
INDEX OF GROSS CART TALES INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT PUTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TIUN STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA SOCK DIE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PROOUCT ION CAPITAL DE PRODBUCTIUN D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POMENTLIECCE DESEARCAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
Key JL I 44.4 516.4 sD M324 60425 
Il 45.5 a UTS) IL SB 73-8 61.7 
IIl 4529 58262 IS Bye (14-2 61.9 
IV 4607 58561 1.50 1425 62.7 
1962 I 48.5 588.0 1.45 14.9 64.7 
yt 50-1 593.8 1.42 1526 66-62 
III DiZeul DID. 6 1.38 1664 68.2 
IV D205) 605.3 1.34 Uaioe 69.9 
1963 I 54.0 611.1 Wey Uihgs 6944 
Il 54.8 620-4 os) 79.0 09.3 
IIl 5567 629.8 1.35 80.2 0944 
IV Dilgeil! 63921 ead 81.4 7029 
1964 I (ula 3} 648.5 ae 82.6 142 
Il 64-8 66464 er243 84.6 716.6 
III 67.8 680.3 1.20 86.7 18.2 
IV 68.4 696.1 1.22 88.7 T7Tel 
1965 I 69.0 712.0 1.23 90.7 16.1 
Il (1.7 T2401 eral: 5 2 Tele 
JOS UH! 1426 1363 1.18 93-8 G9ieD 
IV 178.0 14524 1.15 WG 3 81.8 
1966 I 80.0 T6026 1.14 96.9 8266 
If 82.5 776.8 Wi 33} 99.0 83-4 
ET 85.1 (aon 1.11 101.0 84.2 
IV 87-1 809.3 Io ili 103.1 84 5 
1967 I 85.9 825.5 1.15 105.2 81.7 
II 85.8 640.5 onl af 107.1 80-1 
LU 86.2 855.6 ESAS) 109.0 et 
Iv 84.7 870.6 1.23 110.9 1664 
1968 i 83007 885.7 Wael 112.8 14022 
Hil 82-5 SOT Gul 1.30 114-3 ADE 
TIT 88.5 908.6 1.23 115.8 76.5 
Iv 88.9 920.0 1.24 HW 62 7528 
1969 I 94.2 931.4 1.18 WA T/ 19.4 
I] 97-5 941.9 swe 120.0 81.3 
III nS) 95264 1.14 121.3 82.3 
IV 99.8 962.8 ESS) 122.7 81.4 
ESO I 99.5 SUS HS) 1.17 124.0 80.2 
beat 96-1 988.3 1.23 WSS) 7663 
Pie 95.7 1003.3 NAYS 127.2 1409 
IV 97.5 1018.3 te 2D WZ SEF UA 
Key fal I 97-0 1033.3 1.27 131.2 UBS) 
II 97.3 1041.8 1.28 15123 7325 
Leiba 98.6 1050.4 1.27 133.4 Tip’ 


IV 107.2 1058.9 1.18 134.5 19.7 
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MACHINERY 
MACHINES 
INUEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE CUEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PROOUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PCTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
EST2 I 105.3 1067.5 1.21 13525 UU 
II 113.5 1076.6 1.13 136.6 83.1 
III 115.2 1085.7 dewliZ 137.8 83.6 
IV 113.7 1094.8 1.15 138.9 81.8 
ngIT3 I L2369 1103.9 1.07 140.6 68.1 
Il 121.8 1118.9 1.10 142.5 85.5 
III 126.1 PL33.9 1.08 144-4 87.3 
IV 126.9 1148.8 1.08 146.3 86.7 
1974 I 138.4 1163.8 1.01 148.2 934% 
if 141.3 1183.7 1.00 150.8 93.7 
II] 141.uU 1203.6 1.02 153.<'3 92.0 
IV 147.9 1223.4 0.99 155.8 9409 
1975 I 145.2 1243.3 1.02 158.1 91.8 
II 138.3 1265.6 1.09 160.9 8509 
IIl1 142.2 1288.0 1.08 163.8 8628 
IV 140.7 1310.3 1.11 166.6 84.4 
1976 I 135.9 1332.6 1.17 169.25 80.2 
II 141.1 LID Zit 1.14 171.9 82.1 
I[l 141.6 REM OL 1.16 174.4 81.2 
IV 141.9 1391.2 1.17 176.9 80.2 
E9TT I 143.4 1410.8 1.17 179.4% (1969 
I] 144.2 1425.8 1.18 181.3 7925 
II] 139.6 1440.8 1.23 18322 7623 
IV 142.9 1455.7 1.22 185.1 T1702 
1978 I 148.1 1470.7 1.19 187.0 1922 
ie 159.3 1483.9 1.11 188.7 S4o4% 
III 159.6 1497.2 1.12 190.4 83.32 
IV 167.6 1510.4 1.08 192.1 87.3 
1979 I 177.6 1523-6 1.02 193.7 91.7 
II 183.1 1543.9 1.01 196.3 93.3 
1 ee | 196.7 1564.3 0.95 198.9 98.9 
IV 201.5 1584.6 0.94 201-5 100.0 
1980 I 191.2 1605.0 1.00 20461 93.7 
iI 190.0 1631.4 1.03 207.5 91.6 
Ill 184.7 1657-9 1.07 210.8 5726 
Iv 183.9 1684.3 1.09 214.2 85.9 
1981 I 201.5 1710.7 1-01 217.5 92.6 
II 196.1 1737.8 1.06 221.0 88.7 
III 196.7 1764.9 1.07 22444 87-26 
IV 183.9 1792.0 1.16 Zee 80.7 
1982 I 182.4 1819.1 WS Ee, 231.3 78.9 


II 164.4 1840.5 1.34 234.0 71022 
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TRANSPGRTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSPORT 


—e eee = nr nr rrr 


INDEX OF GROSS CAPT TAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRUDUC TIUN STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STIGCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENT IELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 30.5 1844.0 2-69 69.7 43.7 
II 30.8 1855.6 2-68 7T022 439 
It! 31-4 1867.3 2265 70-6 4425 
IV 3 Derk 1878.9 2-38 71-0 49 4 
1962 I cir) 1890.5 Ze 41.5 50-1 
II 38-1 1902.1 2-22 (ES9 539 
III Biltes 1913.8 2-28 1224 51.5 
IV 41.1 1925.4 2-08 Li2e3 56.5 
1963 I 41.5 1937.0 2-08 1322 56e7 
I] 43.3 1959.8 2-01 74.1 58.4 
II! 41.0 1982.7 ry NS) 15.0 54-7 
IV 50.3 2005-6 eal 1 75-8 66.3 
1964 I 49.8 2028.5 1.81 cll 64-9 
II 49.6 2068.7 1.86 78.2 63.4 
III 47.1 2109.0 loo9 Tels Uf Den! 
IV 4722 2149.2 2-03 81.3 58.1 
1965 I 56.3 2189.5 eS 82.8 68.0 
II 60.7 ZEO 20 1.65 85.2 7123 
III 5626 2314. 6 1-82 87.5 64.7 
IV 66.5 231 (ez 1.59 89.9 14.0 
1966 I 67.0 2439.8 1.62 92-3 1226 
II 64-2 2508-8 1.74 S429 &Te7 
III 59.4 257769 ie 97.5 60.9 
IV 6979 2646.9 1.68 100.1 69.8 
1967 I 1224 2716.0 1.67 102.7 70.5 
II 1506 276568 1.63 104-6 72.3 
III ions) 2815.7 1.61 106.5 73-2 
IV 7725 2865.5 1.64 108.4 7012) 
1968 I 1324 Za et Vo 110.2 66.6 
Ii 89.2 2944.6 1.47 eS 80-1 
I{l 91.2 ZO Sie D 1.45 a2 D 81.1 
IV ODie 30031 1.40 113.6 84.3 
1969 I 96.4 3032.4 1.40 114.7 84.1 
mt 93.9 BOT ZieD 1.46 116.2 80-8 
IIl 101.4 3112.6 eo LT of 86.2 
IV 98.3 3152.6 1.43 119.2 82.5 
1970 I 91.5 3192.7 1.55 120.7 75-8 
he 91.4 sya key) 1.58 123.0 74.3 
ty tat 87.4 33104 1.68 WZ Die 2 69.8 
IV T2e2 336922 2-08 127.4% 5607 
Lohy fl I 97.2 3428.0 VWe.D: 1 129.4 1D ol 
Il DGreZ 3455.4 hay oie 130.4 13-8 
it 102.5 3482.8 ikntewl 137.4 78.0 


IV 103.2 Sy WO 72 1.51 eWay) 17.9 
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TRANSPORTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSPORT 


Se ae ee ee nee ee | ea So er me <i c /SS  cs  (S s C  ms 


INDEX UF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATIUN 

PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTIGN CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATIUN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PUTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIGNS 

noW 2 I 106.8 353726 at 47 133.7 79.9 

II 107.9 3557.0 L547 134.4 80.3 

lil 109.0 3576.5 1.46 135.2 80.7 

IV 12730 3596.0 1632 135.9 89.0 

1973 I 133.7 3615.5 1620 136.6 97.9 

II 135.9 3650.9 1eR9 137.9 98.5 

Lid 138.0 3686.3 i229 139.3 99.1 

IV 138.0 B721<67 1220 140.6 98.1 

1974 I 139.6 2757.1 1220 P42 5/1 98.3 

iH 133.1 3814.1 Lo27 144.2 92.3 

Ill 138.4 Be 71. 1 1-24 146.4 94.26 

Iv 144.5 3928.1 i221 1438.5 97.3 

1975 I 124.6 3985.1 1.42 150.6 82.8 

II 13722 4024.3 1.30 152.0 90.2 

Ill 145.7 4063.5 Les 153.5 94.9 

Iv 143.5 4102.7 1127 155.0 9226 

1976 I 145.3 4141.9 1.27 156.5 92.9 

II aa5.2 4168.3 1.24 157.5 94.7 

a7 151.4 4194. 8 1.23 158.5 95.5 

IV 14742 4221.2 127 159.5 92.3 

1977 I 159.6 424726 1218 160.5 99.5 

II 160.4 4292.7 2629 16252 ‘98.9 

III 157.0 4337.9 123 163.9 95-3 

IV 158.3 4383.0 1.23 165.6 9526 

1978 I 152.0 4428.2 1.29 167.3 90.9 

id 161.3 4469.3 1.23 168.8 95.5 

Il1 170.4% 4510.5 1.18 170.4 100.0 

IV 167.6 4551.26 nel D2 So 97.5 

1979 I 172.2 4592.8 1.19 173.5 99-2 

II 153.1 4665.0 1.35 L602 86.9 

Ii! 146.1 473723 1.44 179.0 81.6 

IV 138.6 4809.5 1.54 181.7 763 

1980 I 13226 4881.7 1.64 184.4 71-9 

II 119.7 5017.7 1.86 189.6 63.1 

III 124.8 5153.8 1.84 194.7 64.1 

IV 135.3 5289.8 1.74 199.8 67M. 

1981 I 127.0 542569 1.90 205.0 62.0 

II 142.4 5534.0 1.73 209.1 68.1 

III 136.6 5642.1 1.84 213.2 6461 

IV 118.1 5750.1 2-16 2a 7 $2 54.4 

1982 113.9 585842 2229 22123 51-5 

1.98 Ce2et 59.3 


Il 132.0 589526 
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ELECTRICAL PRODUCTS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES 


INDEX OF GROSS CAP ITAL— INDEX OF CAPALITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D* UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 4402 85761 1.45 65.3 67.7 
II 460% 866.0 1.40 65.9 T0004 
UIT! 4920 67469 1.34 6626 7325 
IV 51.9 883.8 Way2 Tf 67-3 TATOO 3 
Wi Ne) I 54.3 89267 1.23 68.0 71929 
HOt 5569 904.5 1.21 6809 81.2 
III 58.3 91664 1.18 69.8 83.5 
1 By e\o 5) 928642 Lie ie? 70.7 83-9 
1963 I 59.6 94061 1.18 7126 83.3 
II 60.7 SJE Tf 1.17 W252 3.8 
Ii! 6263 963.4 1.16 7364 84.9 
IV 64.6 975.0 1.13 T1402 87.0 
1964 I 6620 986.7 1.12 7501 57.8 
Il 68.4 999.9 1.09 Tbel 89.8 
III 69.9 1013.2 1.08 7722 90.6 
IV 7126 1026.4 1.07 78.2 91.26 
1965 I 71405 1039.7 1.04 7922 S41 
I] 1666 1058.7 1.03 8026 Jee) 
lel 78.1 1077.7 1.03 82.1 9502 
lV 80.6 1096 26 1.02 83.5 96.5 
1966 I 82.4 1115.6 1.01 85.0 97-0 
II 86.4% 114328 0.99 87el 99.2 
Ili 89.0 1172.1 0.99 89.3 DSi 
lV 91.4 1200.3 0.98 91.4 100.0 
1967 I 89.1 1228.6 1.03 93.6 SIG) Ay 
II 8662 1254.1 1.09 95.5 90.3 
III 87.7 1279.6 1.09 97 2% 90.0 
IV 90.1 1305-0 1.08 99.4% 90.7 
1968 I 90.3 WEVEHO)S (2) 1.10 101.3 89.1 
Il 90.9 1347.1 1.11 102.6 88.6 
III 92.7 1363.7 1.10 103.8 89.3 
IV 94.7 1380.3 1.09 105.1 9001 
1969 I 9726 1397.0 1.07 106.4 FL .ell 
II 100.5 1416.2 1.05 107.8 9322 
nial 100.3 1435.5 1.07 109.3 91-6 
IV 99.9 1454.7 1.09 110.8 90.2 
1970 I 98.2 1474.0 1.12 112.2 8725 
I! 95.4 1490.2 1.17 113 3.5 84.1 
est 93.9 1506.5 a2 114.7 81.9 
IV 9324 1522.8 1.22 116.0 80.5 
Oe I 95.9 1539.1 1.20 LS ok 81.9 
I! 99762 151 <3 WA ETS 118.5 S337, 
iste 100.6 1575.6 Sat 1 Le; 83.9 
IV 104.2 SEIS 18, Lol P20 oS 85.9 


43 


ELECTRICAL PRODUCTS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES 


——— a we es ee ee rs we cee ee we ees es wes es es ee ee ees od ow 
Se ee ee et ee ae es et ee ee — — 
—— Se ee ee ee cee ee ee ee ee ee ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT IUN STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D®*UTILISATIUN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
wT 2 I 103.7 1612.2 1.16 122.5 84.6 
I] 106.4 1627.0 1.14 123.7 86.0 
Ill 110.8 1641.8 lell 124.8 88.8 
IV 111.4 1656.6 lell 125.9 88.5 
tSs73 I 122.8 1671.4 1.02 127.2 96.5 
Il 116.8 1693.7 1.08 128.9 9026 
If V2 les? 1716.0 1.05 130.6 9302 
IV 12326 1738.3 1.05 132.3 930% 
1974 I 127.2 17606 1.04 134.0 94.9 
Il 132-8 1780.4 1.00 135.5 98.0 
II! 129.5 1800.2 1.04% 137.0 945 
IV 122.0 1820.0 1.12 138.5 88.1 
1975 I 116.8 1839.9 1.18 140-0 630% 
II 114.3 1855.3 1.21 141.2 81.0 
{Il 114.5 1870.7 1.22 142.3 80.4 
Iv 119.3 1886.1 1.18 143.5 83.1 
1976 I 119.7 1901.6 Leg 144-7 82.7 
vent 119.1 1916.3 1.20 145.8 81.7 
III 118.2 OS Lroel 1.22 146.9 60.4% 
IV 115.7 1945.8 1.26 148.0 78.1 
1977 I 112.5 1960.6 1.30 149.2 156% 
II 112.6 1971.5 1.31 150.0 71501 
Teer 110.8 1982.4 1.34 150.8 7365 
IV 109.1 1993.3 1.37 151.7 71.9 
1978 I 109.6 2004.2 1-37 152.5 7129 
II 111.5 20099 1.35 152.9 T1209 
III 112.4 2015.7 1.34 1534 1363 
IV 119.4 2021.4 1.27 153.8 7726 
BOT9 I 121.8 2027.1 1.24 154.2 7920 
Il 124.0 20366 1.23 155.0 80.0 
Iil 128.4 2046-1 1.19 155.7 82.5 
IV 25755 2055.6 1.22 156.4% 80.2 
1980 I 124.7 2065.1 1.24 15761 19 24 
II 122.0 2088.4 1.28 158.9 76.8 
Pri 121.6 2111.8 1.30 160.7 7567 
IV 123.4 2135.1 1.29 162.5 7620 
1981 I 127.6 2158.5 1.26 16462 17.7 
Il 136-6 2189.3 1.20 166.6 82.0 
IIl 136.8 2220-1 1.21 168.9 81.0 
IV 125.1 2250.9 1-35 171.3 7320 
1982 I 116.1 2281.7 1.47 173.6 6669 


Il 116.9 2309.4 1.48 175.7 06025 
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NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAP ITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFRRECTENT INDICe DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL BOGEN TRREL EE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 56.1 1451.2 3.47 78.7 USS) 
Il Dive sl 1461.6 BO SZ ie 3 1425 
1g tat 60.5 1472.1 3226 1929 (68 
IV 6242 1482.5 3-20 80.4 11.3 
1962 i 63.0 1493.0 3-18 81.0 17.8 
II 68.9 1507.0 293 81.7 84.5 
III 69.4 Digsyy-2 3 BPs 2294 82.5 84.1 
IV 70-6 ibe) Sisyyt SIZ 83.3 84.8 
1963 I 66-2 1549.2 3-214 84.0 78.8 
Il 68.9 1551.0 Bree 84-1 eS) 
II! 70.5 UD SZ69) 2-96 84-2 83-5 
IV 68.9 1554.7 3-03 84-3 81.7 
1964 I U)59) 1556.6 ZeotleS 84.4 90.6 
II 1202 1506.5 2-91 85.0 85.0 
III T4el 1576.5 Biss 85.5 87164 
IV 80.4 1586.5 2-65 86.1 93.4 
1965 I 81.8 PE S6ie 5 2-62 86.6 94.5 
II 81.2 1615.8 2-67 87-6 92-6 
Iil 83.8 1635.2 22652 88.7 94.5 
IV 86.1 1654.5 2258 89.7 SDS) 
1966 I 90.8 NST Soe) 2047 90.8 100-0 
Il 85.5 IT sical 2269 93.0 91.9 
III 84.9 1756.4 ASU Odie 3 Bore Lt 
IV 82-5 1797.7 Zaz 97-5 84.6 
1967 if 81.3 1839.0 3-03 99.8 81.5 
Il 18.4% 1870.8 3-20 101.5 1723 
Iit 1929 1902.6 3.19 103.2 77 24 
IV 83.0 1934.4 3.13 104.9 eo)! 
1968 I 82.1 1966.2 3e21 106.7 Tilge Oi 
II 89.8 1986.6 EOE) Th 107.8 83.3 
III 89.2 2007-1 3e 02 108.9 81.9 
IV 87.5 2027.5 Shes len 110.0 79.6 
1969 I 90.3 2048.0 3204 111.1 81.3 
Tl 91.3 207661 3-05 112.6 Sit 
III 91.4 2104. 3 3-09 114-1 80.1 
IV 89.1 2132.4 BAVEN 115.7 7720 
1970 I 87-5 2160.6 B55 117.2 74.7 
LE 83.0 2192.0 3-254 118.9 69.8 
rit 85.4 2223.4 3249 120.6 10.8 
IV 903 2254.8 B15 .6)5) V2 2ie Ss 73-8 
1971 I 91.6 2286.2 3234 123-8 17420 
I! 98.9 2301.5 3-11 124.6 1964 
III 101.4 2316.8 3-06 125.4 80.8 
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NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


INOEX OF GRGSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATIUN 
PRODUCTION STOCK RATIO GUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION - CAPITAL DE PRODUCTIGN D'UTILISATIGN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 103.2 2347-3 3.04 T27i..0 Se 
II 108.7 2373-3 2.92 128.4 84.6 
ill LLO0..9 2399.3 2-89 129.8 85.4 
IV 2 5 2425-2 2.88 LSAs 2 85.7 
1973 I WZ007 2451.2 2ear2 132.7 91.0 
II 7 DF pp 2488.0 2.84 134.7 B70 
Ta he 120.6 2524.9 2-80 136.7 88.2 
IV 11937 2561.7 2-86 138.7 860.3 
1974 I 130.8 2598.6 2.66 140.8 929 
Li 126.8 2624.1 Dealt 142. 2 89.2 
Ili 123.9 2649.7 2.87 143.6 86.3 
IV TS 735 267562 3-00 145.0 8223 
1975 I 451 2700.8 37 146.2 78.0 
51 a ee Zi 0 3.2.0 L4Ah 7 v Pe esp 
Ili 118.9 2753.3 310 149.1 79.8 
IV 124.1 2779.6 3.00 150.5 82.5 
1976 I 125.4 2805.9 3-00 151.9 82.5 
II 23562 2839.7 3.09 153.8 80.1 
iO 118.6 2873-5 3.24 155.6 Tose 
Iv 1 be Wey 2907-3 3.39 159:.4 72.9 
1977 I 121510 2941.22 3025 159.3 76.0 
II 119.8 291362 3.32 161.0 7424 
tel Tie.2 3005-2 3-40 Vo 7 Tee 
Iv 119.0 3037.2 3-42 164.5 7204 
1978 I 225 3069.2 3.38 166.2 Toe 
ar 125.5 3093.4 3.30 167.5 74.9 
I1I 129.4 3117.6 3.23 168.8 76.7 
Iv 133.7 3141.8 3-15 170.1 78.6 
1979 I 234.1 3166.0 3.23 7a. 4 76.5 
II 138.9 502". 7 3.09 173-4 Mayepik 
(fa 140.9 3239.4 3.08 175.4 80.3 
lV 135.3 32761 3224 1h. 4 76.3 
dei 125.0 3333.7 3257 180.5 6942 
ete! LAB 7 3354.6 Beal 181.6 6902 
IV 129.2 3375-5 3-50 182.8 70:7 
1981 I 129.6 3396.4 35.1 183.9 7025 
A 139.3 3414.9 3228 184.9 75.3 
III 130.1 343364 3.53 185.9 TO) 
IV 122.6 3451.29 Solhel 186.9 65.6 
1982 I 108.4% 3470.4 4.29 187.9 ST wl 


TOM 106.9 3455.0 4.33 187.1 Difeuk 
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PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 


DERIVES DU PETROLE ET DU CHARBON 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PROOUCTIUN CAPITAL DE PRODUCT ION D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE cA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 5964 1973-2 12.65 T1425 719 28 
I] 63.5 1984 04 11.90 71409 84.8 
I1l 62.7 kee) T/ 12.13 Ue: 83.2 
IV 6264 2006-9 12.17 71508 82.9 
1962 I 66.2 2018.1 11.61 T1602 86.9 
II 6569 2042.61 11.80 7701 85.5 
III 66.7 206602 11.80 73.0 8525 
IV 6967 2090.3 11.42 18.9 88.3 
1963 I 70.7 2114.4 11.39 79-8 88.6 
Il T0.7 2125.8 11.45 80.2 88.1 
III 1422 23103 10.97 80.7 92.0 
IV 1403 2148.7 11.02 81.1 91.6 
1964 I 7322 2160.2 11.24 81.5 89-8 
II 1222 2165.9 11.43 81.8 88.3 
ata 72.3 COU TES TL 11.44 82.0 88.2 
IV 1401 2177.4 11.19 82.2 90-2 
1965 I 716.3 2183.1 10.90 82.4 9226 
II U9ail Zs Die 11.14 82.9 90.6 
III 76.6 2207.5 10.98 83-3 91.9 
IV T1469 2219.7 11.29 83.8 89.4 
1966 I 16.7 2231-9 11.09 84.2 91.0 
Il 80.3 225002 10.68 84.9 9465 
III 7923 226825 10.90 85.6 9226 
IV 80.8 2286.2 8 10.78 86 03 93.6 
1967 I 718.4 2305.1 11.20 87.0 90.1 
II 1929 233368 PTeh3 88.1 90.7 
IIl 1929 2362.5 11.26 89.2 89.6 
IV 81.6 2391-2 11-16 90.3 904% 
1968 I 86.2 2419 9 10.69 91.3 94.4 
JE 90.6 2451.1 10.31 92.5 97.9 
Ill 88.5 2482.3 10.69 93.7 94.5 
IV 89.7 ZONES aio 10.67 94.9 94.5 
1969 I 93-1 2544.67 10-41 96-1 96.9 
II 87.7 2574.8 11.18 97 2 9062 
Py 95103 2605.0 10.41 98.3 96.9 
IV 92.1 263562 10.90 99.5 92-6 
ESTO I 93.6 2665 64% 10.85 100.6 93-0 
il 94.6 272324 10.97 102.8 92-0 
III 926 2781.4 11.44 105.0 88.2 
IV 96.7 2839.4 11.19 107.2 90.2 
LOT L I 92.0 2897.5 ND TSI 109.1 84.3 
II 97.7 2951.2 11.48 Ter. 1 87.9 
rit 102.0 3004.9 11.20 113.2 90el 


IV 108.3 3058.6 10.73 135.2 94.0 
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PETROLEUM AND COAL PRODULTS 


DERIVES DU PETRULE ET DU CHARBON 


INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTICN STOCK RATIO OUT PUT RATE 
NOTES DEE A STOCK DE COEFFICIENT DNDIGE DEVEA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DEV BATEAPAGIME 
1971=100 $ MILLIONS 
EO T 2 I 108.3 SWAG} 10.93 117.3 W2e3 
1 gi 108.8 3166.3 11.07 119.3 SW 72 
Dd 114.1 3220.3 LO3 121.4 940 
IV 117.4 3274.2 10.61 123.4 Sek 
S73 I 120.3 3328.2 10.53 125.5 58) 
II ai SY 3393.71 10.45 DWTS) 96.5 
lil 130.4 345962 10.09 130.4 100.0 
IV 128.8 3524.6 10.41 E3269 96.9 
1974 I P3263 3590.1 LOS 3'2 P3563 SIU 1 
II 129.7 366626 10.76 138.2 93.8 
[Il 128.3 374342 11.10 141.1 DOES) 
IV 130.7 Sy-p ca) Je oe 144.0 90.8 
LOWES: I 124.8 3896.2 11.87 146 8 85.0 
II 133/59 3968.1 11.27 149.5 SID 
III PZT 4040.0 12.09 HZ 3:2 63-5 
Iv 127.8 4111.8 12.24 155.0 8225 
1976 I 125.8 4183.7 12.65 TT col 719.8 
II PZ 4227.8 2659 D593 80.2 
il] 124.7 427149 13.03 161.0 7725 
IV N22 4315.9 L258) 162.6 1802 
OVEAT( i 136.4 4360.0 12.16 164.3 83-0 
iI NEA 4394.1 P2;61,5 165.6 83-0 
Ii] 134.2 4428.3 EZ 35) 166.9 80.4 
IV 134.2 4462-4 12.65 168.2 1928 
1978 I T3273 4496.6 W2re39)5 169.5 18.1 
17 132.1 4520-2 13.01 170.3 USS 
III 140.9 4543-8 12.27 Wie Z 82.3 
IV 141.8 4567.4 12.25 Mi2 oll 82.4 
1979 I 142.9 4591.0 12.22 173.0 82.6 
II 144.9 4614.2 i2el1l 173.9 83.3 
III 145.8 4037.4 12.10 174.8 83.4 
IV 146.7 4660.6 12.08 175.6 83.5 
1980 I 148.1 4683.8 12.03 176.5 83.9 
Il 143.5 4711.7 12.49 Iiinl 26 80.8 
Til 140.4 4739.7 12.84 178.06 7826 
IV 141.4 4767.6 12.82 NIA Tl 78.7 
1981 I 137.9 4795.5 b3'6,23 180.7 7623 
II DSrionle 4849.6 13.45 182.8 7520 
(Fert 133.2 4903.8 14.00 184.8 2k 
IV E25 %e'D 4957.9 15.03 186.8 6722 
1982 if Vie DS 5012.0 16.22 188.9 62-2 


II 113.0 5099.6 17.16 U9i2i6 2 58-8 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRCODUCTS 


PRODUITS CHIMIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STGCK DE COEFRRGRENT INOICE DE LA T AUX 

PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D*'UTILISATIUN 

INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POGENTTELEE DE LA CAPACITE 

1971=100 $ MILLIONS 

1961 I 46.7 257944 4.88 651 (ils 1 
II 48.2 2611.2 4.19 63-9 Siok 
III 49.5 2643.0 4.72 66.7 1422 
IV 50.6 2674.8 4267 67425 7529 
1962 I 51.6 2706.7 42654 68.3 (hE) 
Ii 5304 2723-6 4-51 687 TTeT 
It Sie) 274025 4.61 69.2 Uae 
HUY 51.8 215164 4.71 6946 1404 
1963 I Darel: 277463 4.58 70-0 16.4 
IG 5D 6 Li 2794.3 4248 T025 T8.1 
HOC 56.6 2814.4 4240 (Alo ® Tek 
IV Dilie) 283464 4.33 (Nes 80.9 
1964 I 61.4% 2854.25 4.11 72.0 85-2 
II 62-1 2887.6 4.11 UPASS) 652 
Iil 65-5 2920-8 3-94 C37 88.9 
IV 6724 SID) Sia S, 3.87 14.5 90.4 
1965 I 66.0 2987.1 4.00 71544 87.6 
at 68.9 3099 og SEs 7722 89.2 
UR 71.6 3132.7 3-87 tisk 90.0 
Iv 1426 BVANBI SS 3.80 80.9 SZe2 
1966 I T6062 3278.4 3.80 82.7 SiZrerlt 
Il 16-6 334741 3-86 84.5 90.7 
III (Tel 3415.9 Bee 86.2 89.4 
IV T7724 3484.7 3-98 87.9 88.0 
1967 I 78.0 3593.05 4.03 89.7 87.0 
it 78.5 3617.8 4.07 OS 86.0 
{Il T1927 3682.1 4-08 929 85-8 
IV 80.5 3746.4 4-11 94.5 85.1 
1968 I 82.2 3810.8 4.10 9662 85.5 
II 83.5 3882.2 4.11 98.0 85.2 
Iil 86-1 SOI 7/ 4.06 998 86.3 
IV 89.0 4025.2 4.00 101.6 87-26 
1969 I oe 9 4096.7 3-94 103.4 88.9 
Il 93.8 4143.1 3.90 104-6 89.7 
III 95.8 4189.6 3.87 105.7 90-6 
IV OS 4236.0 399 106.9 87.8 
1970 I 96.2 4282.5 3294 108.1 89.0 
II 95.1 4332.4 4.03 109. 3 87.0 
III 92.5 4382.3 4.19 110.6 83.6 
IV 95 'eiD 4432.1 4.10 111.8 85.4 
LOL I 98.0 4482.0 4.03 112.8 86.9 
sr STAT 4521.2 4.00 113.8 87.6 
BET 101.2 4560.5 a9 114.8 88.2 


IV 100.9 4599.7 4202 115.8 87.2 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 


PRODUITS CHIMIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATIUN 
PRODUCT ION STGCK RATIO CUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D* UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 102.0 4639.20 3.99 116.2 Sie tt 
II 104.9 4678.8 Se od wy. 2 89.5 
ot 106.8 GALS. 1 3.88 Jie 90.3 
IV 109.3 4758.5 3282 Jit he poy S127 
1973 I Deo, 4798 4 ey ai i? 1:0 94.4 
II 118.6 484724 3.61 i?" 2 i getee 
Li 120.5 4896.4 3.59 123.4 97.6 
IV 123.7 4945.4 3.53 124.7 99.2 
1974 I 126.0 4994.4 3.50 126.0 100.0 
Li 124.5 5078.6 3-60 128 <1 9722 
III 126.3 5162.8 3.61 130.92 97.0 
IV 123.0 5247.0 Brod. 132.4 92.9 
1975 I 117.9 5331.3 3.99 134.2 87.9 
II rel hag 5465.4 4.29 137.5 Sih eet 
III 115.0 5599.5 4.29 140.9 81.6 
IV 120.3 5733.6 4.20 144.3 8364 
1976 I 127.2 5867.7 4.23 TATe 7 82.6 
II P2561 6052.7 Lee ts 152.3 82-5 
III T2ie3 6237.1 4.32 157.0 ch hag | 
IV 128.8 6422.7 4.40 161.6 79.7 
1977 I 130.1 6607.7 4.48 166.3 18.02 
II 135.5 6795.2 4042 jp Wes) 19s 
se T3604 6982.8 4.52 175.7 Fa es 
IV i mee Ne? TETO.03 4.69 180.4 74.6 
1978 I 138.3 735729 4.69 185.2 Theol 
II 141.6 7509.4 4.68 189.0 74.9 
Ill 142.4 7660.9 4.74 192.8 73.9 
IV 150.4 781224 4.58 196.6 76.5 
1979 I 150.1 7963.9 4.68 200-4 74.9 
II 153.6 8079.4 4.64 203.3 7525 
bit 160.1 8194.9 4.51 206 «2 1126 
IV 160.0 8310.4 4.58 209.1 16.5 
1980 I 161.2 8425.9 4.61 212.0 76.0 
Li 158.2 8509 «4 4.74 214.1 73.9 
III 156.0 8592.9 4.86 Z1Ge2 WaT 
IV Téler 8676.3 4.75 218.3 73.8 
1981 I 164.6 8759.8 4.69 22024 74.7 
it 164.3 8923-5 4.79 224.6 T322 
lil 164. 8 9087.2 4.86 22851 128 
IV PS tet 9250.9 5.17 232.8 6T <7 
1982 I 152.2 9414.6 5245 23629 6422 


Il 148.5 9606.6 5.70 241.8 61.4 
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MISCELLANEOUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES DIVER SES 


INDEX OF GROSS CAPAT AC INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIGC OUTPUT RATE 
INDICE De LA STGCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POMENT TERRE DIE USAGICAP AC I TE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 5 Dez 290.5 0.97 65.8 83-8 
hi 57.0 20 Siok 0.94 66.4 85.8 
Pad 58.1 29528 0.94 67.0 86.7 
IV 6062 298.4 0.91 67.6 89.0 
1962 1 DID sro 30i-l 0.92 6842 87.6 
al 60.9 305.7 0.92 Oss 87.9 
Ili 62.7 310.4 0.91 70.3 89.1 
IV 6326 Bh 3150) OSG rl 7124 89.1 
PI65 I 63.0 ror ( 0.93 UZoS sls 0, 
1 64-0 324-3 0.93 USS 87.1 
III 65-0 32869 0.93 1425 8722 
IV 66.8 333-4 0.92 7526 83.4 
1964 I 67.9 338-0 0.91 766 88.6 
1 10.3 343.43 0.90 17.38 90.4 
II] t1.7 348.7 0.89 79-0 90.7 
IV fo I 354.1 0-90 8022 89.8 
965 I 7361 BOG) 0.90 ro ewes) 89.7 
II 7428 365.9 0.90 82759 9022 
III 1625 Bei 0.89 84.4 90.7 
IV 16.2 Bf Siq Ul 0.91 85.8 58.8 
1966 i 79.20 BB Dec 0-90 87.3 90.5 
Heth 81.2 394.4 0.89 89.4 90-8 
il 84.2 403.7 0.88 oe 5 92.0 
IV 85.7 412.9 0.89 9326 91.6 
1967 I 83.2 AACA 0.93 95.7 87-0 
Ht 83.9 430.1 0.94 97.5 86.1 
III 85.6 438.20 0.94 Oars! 86.2 
IV 88.3 445.9 0.93 forte? 87.4 
1968 I 86.1 453.9 0.97 LO2<9 83.7 
II 89.6 461.3 0.95 104.5 85.7 
II] 90.7 468.8 0.95 100.2 8564 
IV Deel 476.2 0-94 EOW 59 85.9 
1969 I 91.8 48367 0.97 109.6 siShouls 
Il 94.1 491.4 0.96 eat 4 84.5 
lil 96.1 499.2 0.95 L3:. 1] 84.9 
IV 98.9 506.9 0-94 114.9 86-1 
1970 I 94.7 514.7 1.00 116.6 61.2 
i 92.8 yz ks 3 1.03 BERS 6.1. 75.5 
Tad 94.5 528.0 1.03 1g) We EST / 7920 
IV 95.6 Deka UL 1.03 i2t. 2 78.9 
1971 I 91.0 541.4 1.09 122.7 T4022 
if 100.3 546.6 1.00 123.8 81.0 
Iil 102.8 Syey) Ags! 0.99 t257..0 8262 


IV 105.2 55669 0.97 126.2 83.4 
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MISCELLANEGUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES DIVERSES 


INDEX OF GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT IGN STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA SOCK OE COEFFICIENT PNOTCE BE VEA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRCDUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE Die AGC PAG Mie 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 100.4 5621 1.03 127.4 78.8 
II 106.1 564.2 0.98 127.9 83.0 
III 112.4 566.3 0.93 128.3 87.26 
IV 114.3 568.4 0.91 128.8 386.7 
973 I 115.3 570.5 0.91 129.3 89.2 
II 113.4 516.2 0.93 130.6 66.8 
JOGA 117.2 582.0 0.91 131.9 68.9 
IV 121.6 587.8 0.89 NE ye) 72 Iles 
1974 I 129.1 59326 0.84 134.5 96-20 
II 123.8% 600-2 0. 86 136.0 94e7 
16Tgt P21. 606.9 0.91 MEW (O)2) 88.7 
IV 121.2 613.5 0.93 139.0 87.2 
1975 I 118.0 62061 0.97 140.5 84.0 
II 120.3 621.7 0.95 140.9 85-4 
OTL 120.1 02364 0.95 141.2 85.0 
IV 121.6 625.0 0.94 141.6 85.9 
1976 I 125.6 626.7 0.92 142.0 88.5 
Ii 127.0 62964 0.91 142.6 89.1 
II! 126.9 632.1 0.91 143.2 88.6 
IV 124.3 634.8 0.94 143.8 86.4 
BOTT I P2559) 637-5 0.93 144.4 Silterc 
II 122.8 639.4 0.96 144.9 8468 
III 119.8 641.3 0.98 14533 82.5 
IV 123.2 64362 0.96 145.7 84.5 
19728 I 129.538 64502 0.92 146.22 88.5 
JON 129.4 64763 0-92 146.7 88.2 
II] 134.1 649.5 0.89 14722 91st 
IV 137.6 651.7 0.87 147.7 9352 
O19 I 138.6 QDB30%) 0.87 148.2 9326 
II 147.5 654-0 0-81 148.2 99.5 
Hey 148.2 654.1 0.81 148.2 100.0 
IV 142.1 654.2 0.85 148.2 95-9 
1980 I 13106 654.3 0.387 148.2 92-8 
II 137.5 659.4 0.88 149.4 92.0 
UGE 136.0 664.6 0.90 150.6 90.3 
IV 138.3 669.7 0.89 151.7 hewst 
1981 I 148.0 674.8 0.84 152.9 90.8 
II 148.2 679.7 0.84 154.0 96.2 
III 146.6 684.7 0-86 155.1 94.5 
IV 135.6 689.6 0.93 156.2 86.8 
1982 I 136.7 694.6 0.93 157.4 86.9 


II 132.4 698.4% 0.97 Nay sles 83.7 
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CAPACITY UTILIZATION RATES 


TAUX SOP UTIGIS ALGNKDEMGA, CAPACITE 


DURABLE NON—DURABLE MANUFACTURING 
GOODS GOODS INDUSTRIES 
BIENS BIENS INDUSTRIES 
DURABLES NON DURABLES MANUFAC TURIERES 

1961 I 63.8 82.0 (2.038 
[1 (Steal Size > 74.0 
Teiet Cilee0 84.1 1544 
IV 68.7 84.7 TOA 
NZ I ON) ATi 84.9 bilaet2. 
II 122% 85.8 179.0 
ere Uae 86.0 19.8 
IV 14.4 B57. 0 1926 
1963 I 14.9 85.4 SiOva 
II WiGieO 8026 Oileets 
III 16.1 86.7 Givers 
IV oat eh 7/5 5) S3re 
1964 I V2 510) 89.2 85765 
Il 81.8 89.4 85.25 
Toit Si2eS 89.1 Sib a6 
IV 83.7 90.0 86.8 
1965 I 86.4 89.0 Biel 
II 37.8 88.4 88e.l 
III 87.4 8.965 88 4 
IV 90.8 90.3 90.5 
1960 I 91.0 90.6 90.9 
II 89.0 90.3 89.6 
TekT 86.7 Sia 2 87-9 
IV Slack 88.8 Sieg 
1967 I Sao Bh 7( A fo} 86.5 
Vaart (a)3) ste! Sitio Z Gioia 
III shir) 87.8 8526 
IV ah 22 aS) 86.70 84.38 
1968 I 80.7 Sifie> 84 .0 
al 84.3 Silke D 85.9 
1 86.0 86.3 86.1 
IV 87.6 88.4 88.0 
1969 I 88.1 89.5 88.8 
II 88.0 89.3 ‘ 838.7 
Tat 86.2 89.8 83.0 
lV 84.7 88.7 B67 
1970 I 83.9 88.2 86.0 
1G 80.2 86.4 Sea 
III save Soe 1 81.9 
IV WU Dieck 86.1 80.6 
1971 I 18.4 85.3 Sioa 
II 19-9 85.8 8228 
Tee 81.8 SilieO 84.6 
IV 82.5 88.2 85.3 
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CAPACITY UTILIZATION RATES 


TAUX D'UTILISATION DE LA CAPACITE 


DURABLE NON-DURABLE MANUFACTURING 
GOODS GOODS INDUSTRIES 
BIENS BIENS INDUSTRIES 
DURABLES NON DURABLES MANUFACTURIERES 
iow? ‘I 80.8 88.1 84.4 
Il 62.3 90.2 86.2 
lia G3io2 90.8 87.0 
IV 86.4 92.0 89.2 
hogs 1 91.0 92.8 91.9 
Gl 89.9 D207 ies 
{II 90.9 92.0 91.4 
IV 91.2 94.0 92.6 
1974 I 93.8 94.3 94.1 
Bi Gi 92.5 91.8 
Ii! 89.7 89.9 389.8 
IV 87-5 G7ec Ote3 
1975 +I 80.5 84.5 82.5 
II 80.1 82.9 81.5 
ae 80.9 81.8 Bie 
IV 81.4 $2.0 Blot 
1976 I 81.4 84.2 62.8 
II 62.3 Sis2 84.7 
Tels 81.4 86.9 84e1 
Iv To? 85.0 6223 
1977 I 81.4 85.1 e822 
II 80.6 84.8 Bone 
ietet 80.1 84.1 82.1 
Iv 7924 84.1 Sie? 
1978 I 133 85.7 82.0 
II S156 86.5 84.0 
II! 82.4 Bier 85.0 
Iv 83.4 89.5 86.4 
1979 I 83.6 90.3 86.9 
II 82.0 90.7 8623 
yt 81.5 ed 86.2 
IV 80.0 9007. 85.3 
1980 I OES) 89.3 S37 
Il Toe4 87.5 80.3 
Lei 72.9 85.9 19.3 
IV 74.6 86.2 80.3 
1981 I 74.5 86.6 80.5 
tei (Mist ae i 
III TZ9 85~ . 
IV 65.8 81.7 7367 
1982. I 62 «4 77.8 70.0 
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ANNUAL AVERAGES OF UTILIZATION RATES 


LA MOYENNE ANNUELLE DE TAUX D'UTILISATION 


RUBBER AND 
FOOD AND PLASTICS PRODUCTS 
BEVERAGES TOBACCO PRODUCTS INDUSTRIES LEATHER TEXTILE KNITTING MI 
ALIMENTS ET TABACS INDUSTRIE CUIR TEXTIGES BONNETERI 
BOISSONS OU CAOQUTCHOUC ET 


DES PRODUITS EN 
MATIERE PLASTIQUE 


1961 Diet 92-9 59.3 90.8 Ditrac 58.9 
1962 97.5 92.5 74.8 94.0 63.7 62.4% 
1963 97.0 94.6 77-0 94.3 68.5 68.3 
1964 98.7 951 81.6 9744 7226 70.0 
1365 97.7 95.0 82.4 98.3 TLoL 70.3 
1966 98.6 S2rents 87-0 98.0 67.7 68.9 
1967 9964 9222 88.1 92-8 67.0 © 6668 
1968 9724 85.3 90.2 95.8 72.7 75.4 
1969 96.3 84.6 9265 93.3 80.2 84.3 
1970 94.7 87.2 86.3 85.6 14.3 86.5 
LONER 94.6 85.7 83.7 87.1 Tele 3 93.3 
1972 96.0 88.0 86.6 81.5 88.1 9567 
1973 94.9 88.7 90.9 81.1 91.4% 96.9 
oe 89.7 92.0 84.0 80.2 86.5 90-1 
Lo Ti 86.3 87.0 723 oilgexk 81.5 88.5 
1976 89.3 84.7 TTe4 Donk 81.3 87.2 
1977 88. 3 87.2 80.2 er 86.7 84.2 
ESTS 87.1 85.2 83.6 78.1 91.8 88.8 
£79 87.3 87-0 91.3 80.3 98.1 9661 
1980 85.1 88.1 78.0 79.5 CRN 9602 


1981 84.6 87.4 76-1 84.1 93-8 91.1 
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ANNUAL AVERAGES OF UTILIZATION RATES 


LA MOYENNE ANNUELLE DE TAUX D'UTILISATION 


PRINTING, 
FURNITURE AND PAPER AND PUBLISHING AND 
CLOTHING wOOD FIXTURES ALLIED INDUSTRIES ALLIED INDUSTRIES PRIMARY METALS 
VETEMENTS BOIS MEUBLES ET PAPIERS ET IMPRESSION, METAUX PRIMAIRKES 
ACCESSOIRES INDUSTRIES CONNEXES PUBLICATION ET 


INDUSTRIES CONNEXES 


1 62.0 88.0 USS! ay 86.8 79.3 
2 6461 91.1 WS 9261 86.4 82.6 
3 66.0 94.0 83.2 93.9 84.8 85.0 
‘ 67.4 98.0 88.3 98.6 US 7 92.7 
5 67.3 95.7 95.8 96.8 83.3 97.5 
5 67.1 92.4 98.8 95.8 86.1 95.8 
/ 65.2 90.5 92.1 Sia 85.6 8661 
3 67.5 90.8 87-8 85.8 84.6 90.3 
} 68.5 89.3 8726 91.9 8567 88.6 
) 68.6 USintl 79.4 88.0 83.9 9061 
l 75.7 Ble2 7901 84.1 84.1 84.8 
85.2 80.4% 88.5 88.8 87.7 ley 
} 88.0 84.8 90.8 91.5 92.9 86.4 
' 84.9 76.9 84.4 94.5 9367 87.5 
) Biter 64.3 74.2 UPR 91.4 74.9 
92.9 14.4 eel 82.2 92.2 MOAT 
86.6 76.3 6661 Sits 90.9 7324 
92.3 76.2 71.3 91.2 95.0 75.4 
} 96.2 WB 750 97.0 98.2 70.6 
: 84.9 66.9 73.3 9426 98-9 17.8 

80.8 60-2 7602 88.7 96.2 75.5 
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ANNUAL AVERAGES OF UTILIZATION RATES 


LA MOYENNE ANNUELLE DE TAUX D'UTILISATION 


METAL 
FABRICATING 
FABRICATIONS 
METALLIQUES 


TRANSPORTATION 
EQUIPMENT 
MATERIEL DE 
TRANSPORT 


ELECTRICAL 
PRCDUCTS 
APPAREILS ET 
FOURNITURES 
ELECTRIQUES 


NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS DES 
MINERAUX 
NON METALLI QUES 


PETROLEUM | 
COAL PRODUI 
DERIVES DU PE 
ET DU CHARI 


1961 


1362 


1963 


196% 


1965 


1966 


1967 


1963 


1969 


1979 


1971 


ee 


L973 


1974 


1975 


r97v5 


WSIT(TS 


1973 


1979 


1980 


1981 


63.1 


69.5 


7720 


85.6 


94.7 


97.8 


91.3 


87.4 


90.1 


85-1 


83.2 


83.2 


88.5 


9261 


179-8 


81.3 


78.6 


80.0 


82.7 


7926 


79.20 


61.7 


67.3 


69.8 


1625 


78.8 


83.7 


COTS 


14.0 


81.1 


16.7 


(555) 


81.6 


86.9 


93.5 


87.2 


80.9 


78.2 


83.7 


96.0 


89.7 


87.4 


4524 


52-8 


59.0 


61.4 


6965 


67.8 


71.9 


78.0 


83.4 


69.2 


71602 


82.5 


98.4 


95.6 


90-1 


93.9 


Died 


96.0 


86.0 


66.7 


62.2 


T7222 


82.1 


84.8 


90.0 


DOC 


99.0 


91.6 


89.3 


91.7 


83.5 


83.9 


67.0 


93.4 


93.9 


82.0 


80.7 


74.0 


71329 


80.4 


77.20 


718.4 


74.7 


82.8 


81.5 


89.1 


94.4 


91.4 


18.8 


80.5 


ere) 


7223 


1967 


84.2 


88.1 


87.7 


1924 


7729 


73.9 


715-8 


78.3 


70.6 


10.4 


9001 


89.1 


9ie.l 


92.9 


90.2 


95.3 


94.2 


90.9 


89-1 


93.62 


97.3 


93.3 


8561 


78.9 


81.6 


80-1 


83-2 


80-5 


TZ ot 


Sih 


ANNUAL AVERAGES OF UTILIZATION RATES 


LA MOYENNE ANNUELLE DE TAUX D*UTILISATION 


| CHEMICAL ANO MISCELLANEOUS MANUFACTURING 
Be CHEMICAL PRoDUcTS MANUFACTURING DURABLE Ga0Ds NON-DURABLE GOGDS INDUSTRIES 
| PRODUITS CHIMI QUES INDUSTRIES BIENS DURABLES BIENS NUN OURABLES "INDUSTRIES 
DIVERSES MANUFACTURIERES 

1 73.5 86.3 66.3 83.3 74.7 

2 75.9 88.4 72.6 85 24 78.9 

; 78.8 87.4 T6.7 86.6 81.6 

‘ 87.4 89.9 82.5 89.4 85.9 

5 89.9 89.9 88.1 89.3 88.7 

5 90.1 91.2 88.5 89.8 89.1 

j 86 20 86.7 83.9 8724 85.6 

3 86.2 85.2 84.7 8704 86.0 

} 89.3 84.8 86.8 89.3 88.1 

) 86.3 79.4 79.5 86.5 82.9 

L 87.5 80.2 8067 Boe7 83.6 

4 89.8 84.5 83.2 90.3 86.7 

} Chesil 89.1 90.8 92.9 91.8 

t 96.8 91.7 90.6 91.0 90.8 

) 83.7 85.1 80.7 82.8 81.8 
81.5 88.2 81.2 85.8 8325 

r Ue 84.8 80.4 84.5 82.4 

| 75.0 90.3 81.4 87.4 84.4 

! 76.1 Mss 81.8 90.7 86.2 

) 74.0 91-6 74.8 87-2 80.9 


71.9 93.6 72.7 8561 18.9 
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Chart — 1 Graphique — 
Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1971-1982 
Taux d'utilisation de la capacité dans les industries manufacturiéres au Canada, 1971-1982 


Food and beverages — Aliments et boissons 


—-—-—-— Tobacco products — Tabacs 
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Clothing — Vétements 

——-—— Wood — Bois 

100 
90 


80 


70 


6C 


50 


40 


1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 


= 50} = 


Chart — 1 continued 


Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1971-1982 


Graphique — 1 suite 


Taux d’utilisation de la capacité dans les industries manufacturiéres au Canada, 1971-1982 


Furniture and fixtures — Meubles et accessoires 


———— Paper and allied industries — Papiers et industries connexes 
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Printing, publishing and allied industries — impression, publication et industries connexes 


——— Primary metals — Métaux primaires 
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Metal fabricating — Fabrications métalliques 


—-—-a Machinery — Machines 
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Transportation equipment — Matériel de transport 


——w— Electrical products — Appareils et fournitures électriques 


1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
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Chart — 1 concluded Graphique — 1 fi 
Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1971-1982 


Taux d’utilisation de la capacité dans les industries manufacturieres au Canada, 1971-1982 


Non-metallic mineral products — Produits des minéraux non métalliques 


— -—- Petroleum and coal products — Dérivés du pétrole et du charbon { 
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LIST OF RELATED PUBLICATIONS 


Catalogue 
Occasional 


e522 Fixed Capital Flows and Stocks, 
Manufacturing, Canada, 1926-1960. 
Methodology, 1967. English. 


[3523 Fixed Capital Flows and Stocks, 
Manufacturing, Canada, 1926-1960. 
Statistical Supplement. Bilingual. 


13-543 Fixed Capital Flows and Stocks, 
Manufacturing, Canada, 1926-1969. 
Bilingual. 


13-568 Fixed Capital Flows and Stocks, 
1926-1978. Bilingual. 


Annual 


a2 | Fixed Capital Flows and Stocks. 
Bilingual. 


91-205 Private and Public Investment in 
Canada, Outlook. Bilingual. 


91-206 Private and Public Investment in 
Canada, Mid-year Review. 
Bilingual. 


In addition to the selected publications 
listed above, Statistics Canada publishes a 
vide range of statistical reports on Cana- 
lian economic and social affairs. A compre- 
lensive catalogue of all current publica- 
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INTRODUCTION 


From the point of view of utilization of 
resources available for the production of 
goods, there is a significant similarity 
between the labour force and the stock of 
capital in place. Any degree of under-util- 
ization in either type of resource indicates 
the gap between potential and actual use of 
these resources. However, when the socio- 
political implications of unemployed re- 
sources are considered, then the difference 
between capital stocks and labour becomes 
substantial. 


It is common knowledge that the stock of 
capital in place typically is not used with 
the same degree of intensity over the year. 
Recently, increasing attention has been fo- 
cused on the measurement of productive 
potential and the extent to which it is 
realized. This capacity utilization measure- 
ment is an interesting way of examining the 
relationship between the total resources 
available and the level of potential output. 
Within this context, utilization measures 
could establish significant yardsticks in- 
dicative of trends and cycles in capacity 
utilization. 


Economists, particularly in the United 
States, in their efforts to measure capacity 
have developed a number of alternative 
methods varying from direct annual surveys 
to econometric models. 


At present in Canada, the Department of 
Industry, Trade and Commerce produces an 
index of capacity utilization for the goods- 
producing industries by using the Wharton 
school trend-through-peak estimation pro- 
cedures.(1) This index is derived from 
seasonally adjusted quarterly indexes of in- 
dustrial production, which are charted and 
the peaks selected by inspection. These 
peaks are considered to be the capacity out- 
put of the industry. Successive capacity 
peaks are joined by a straight line to in- 
dicate the capacity during the intervening 
periods. Forward extrapolation of the same 
straight line generates capacity measures 
for periods following the last peak until 
the actual production index intersects the 
line. 


a 

(1) These indexes are published in Rate of 
Capacity Utilization, Canada. Department 
of Industry, Trade and Commerce, Ottawa. 


INTRODUCTION 


Si l'on se place dans la perspective de l'uti- 
lisation des ressources disponibles, on constate 
une certaine similitude entre la main-d'oeuvre 
occupée et le stock de capital en place. Tout 
degré de sous-utilisation de l'une ou l'autre de 
ces ressources indique qu'il existe une diffé- 
rence entre leur utilisation potentielle et 
réelle. Cependant, si l'on tient compte des 
implications sociales et politiques de la non- 
utilisation des ressources disponibles, la dif- 
férence entre les stocks de capital et la main- 
d'oeuvre s'accroft. 


Il est reconnu que le stock de capital en 
place n'est pas utilisé dans la méme proportion 
d'une année a l'autre. Depuis quelque temps, on 
cherche de plus en plus 4 mesurer d'une facon 
précise la différence entre le potentiel de pro- 
ductivité et la productivité réelle. Cette mesure 
de l'utilisation de la capacité peut servir 4a 
examiner la relation existant entre l'ensemble 
des ressources disponibles et le potentiel de 
production. De plus, une mesure de l'utilisation 


de la capacité pourrait servir a mesurer les ten- 


> 


dances et les cycles 4 l'intérieur de celle-ci. 


Dans le cadre de travaux sur la mesure de la 
capacité, des é6conomistes, en particulier aux 
Etats-Unis, ont mis sur pied un certain nombre 
d'autres méthodes de quantification allant des 
enquétes annuelles directes aux modéles économé- 
triques. 


Au Canada, le ministére de l1'Industrie et du 
Commerce produit actuellement un indice de 1l'uti- 
lisation de la capacité pour les industries de 
biens d'aprés les méthodes d'estimation de la 
tendance générale par les sommets de 1'école 
Wharton(1). Cet indice est calculé a partir d'in- 
dices trimestriels désaisonnalisés de la produc- 
tion industrielle, qui sont reportés sur un 
graphique sur lequel on choisit les sommets. On 
considére que ces sommets’- représentent la 
capacité de production de l'industrie. Les diffé- 
rents sommets atteints au cours de chaque trimes-— 
tre sont reliés par une ligne droite de facgon 4 
indiquer la capacité au cours de la période com- 
prise entre deux sommets. Une extrapolation 
directe de cette méme ligne droite permet de 
mesurer la capacité pour la période comprise 
entre le dernier sommet jusqu'a l'intersection 
par l'indice de la production réelle de la ligne 


droite. 


(1) Ces indices sont publiés dans Taux d'‘utili- 
sation de la capacité. Ministére de 1'Indus- 
trie et du Commerce, Ottawa. 


The Statistics Canada approach represents 
an alternative measure and is based on the 
capital-output ratio of each industry. It 
provides a basis for establishing the capac-— 
ity output series with which actual output 
data are compared in order to derive the 
utilization rates. The definition of capac- 
ity in this procedure is the maximum output 
obtainable under “normal” technological and 
market conditions. 


Some differences in level exist between 
the Statistics Canada series and those of 
the Department of Industry, Trade and 
Commerce. This situation is to be expected, 
of course, given the different estimation 
procedures underlying each set of measures. 


The Statistical Tables show quarterly in- 
dexes of capacity utilization in Canadian 
manufacturing broken down into various major 
groups according to the 1970 Standard In- 
dustrial Classification. 


these 
the 


The methodology used to produce 
indexes is based on a comparison of 
actual output of an industry during a 
certain time period with the estimated 
capacity output during that period.(2) 


The estimated capacity output is based on 
a capacity capital-output ratio derived from 
the industry's gross stock of fixed capital, 
measured in 1971 dollars. These capital 
stock estimates are produced by the National 
Wealth and Capital Stock Section of Statis- 
tics Canada, and a brief outline of the 
method used to derive the estimates 
follows. (3) 


The measurement procedure underlying the 


capital stock estimates is known as_ the 
“perpetual inventory” method. Briefly, this 
method involves the accumulation, over a 


period of years, of investment expenditures 
by industry to obtain its capital stock in 


any given year. The basic ingredients 
required are: 


Annual investment series in current dollars 
by industry and category of expenditure; 


price deflators relating to the investment- 
series; and 


estimates of the average economic life of 
the assets used in the various industries. 


(2) The concepts of capacity used follows 


the work of Daniel Creamer, “Capital 
Expansion and Capacity in Post-War 
Manufacturing”, Studies in Business 


Economics, No. 72 National Industrial 
Conference Board, New York, 1961. 
Capital stock estimates are published in 
Fixed Capital Flows and Stocks, Cata- 
logue 13-211, Annual. 


(3) 


| 

L'approche de Statistique Canada est en fait 

un autre genre de mesure et repose sur le coef- 
ficient de capital de chaque industrie. Elle 
permet d'établir des séries sur la capacité de 
production que l'on compare aux données sur le 
production réelle de fagon Aa obtenir les taux 
d'utilisation. La capacité, d'aprés cette 
méthode, se définit comme le maximum de biens que 
l'on peut produire dans des conditions technolo- 


giques et commerciales “normales”. 


Il existe certaines différences de nivear 
entre les séries de Statistique Canada et celles 
du ministére de l1'Industrie et du Commerce. I] 
va sans dire que ces différences proviennent du 
fait que les méthodes d'estimation de chacun des 
ensembles de mesures sont différentes. 

i 

Les tableaux statistiques présentent des in- 
dices trimestriels de l'utilisation de la capa- 
cité pour les industries manufacturiéres dv 
Canada ventilés en principaux groupes selon lé 
Classification des activités économiques, de 
197.0. 


La méthodologie inhérente au calcul de ces in-: 
dices repose sur la comparaison de la productior 
réelle d'une industrie au cours d'une certaine 
période avec la capacité estimée de production at 
cours de cette méme période(2). 

La capacité de production estimée est calculé 
d'aprés le coefficient de capital de capacité 
obtenu a partir du stock brut de capital fixe de 
l'industrie, mesuré en dollars de 1971. Ces 
estimations du stock de capital sont produites) 
par la Section de la richesse nationale et dh 
stock de capital de Statistique Canada. Voici une 
bréve description de la méthode utilisée pou 
calculer les estimations(3). 

La méthode de mesure des estimations de stock: 
de capital est celle de “l'inventaire perpétuel”:: 
En bref, il s'agit d'accumuler pendant un certair 
nombre d'années les dépenses d'investissement de. 
l'industrie pour obtenir son stock de capita! 
pour une année donnée. Les éléments fondamentau) 
nécessaires sont: 


Les séries annuelles des investissements, pa). 


industrie et catégorie de dépense; 


les indices de déflation se rapportant aux série 
sur les investissements; 


les estimations de la durée de vie économiqut 
moyenne des actifs utilisés par les différente: 
industries. 


(2) La définition de la capacité utilisée ici es 


celle qu'a formlée Daniel Creamer dan 
“Capital Expansion and Capacity in Post-Wa’ 
Manufacturing”, Studies in Business Econom 
ics, n° 72, National Industrial Conference: 
Board, New York, 1961. : 
Des estimations du stock de capital son 
publiées dans Flux et _ stocks de capital) 
fixe, n° 13-211 au catalogue, annuel. 


(3) 


To illustrate the mechanics of the 
“perpetual inventory” method, an example of 
the actual computing process is given. (Text 
Table I summarizes the computational proced- 
ure involved in this example.) Assume that 
the capital assets in a particular industry 
remain in production for 10 years before 
they are retired. We start with year one and 
adjusting for prices, we accumulate the in- 
vestment expenditures pertaining to’ the 
types of capital assets in question for a 
period of 10 years. In the tenth year, a 
measure of the gross stock of this indus-— 
try's capital assets is obtained. In the 
eleventh year, we deduct from the accum- 
lated total the investment expenditures of 
the first year and add the purchase of 
capital assets of the eleventh year. We pro- 
ceed in the same manner for all subsequent 
years. 


In the gross capital _ stocks, capital 
assets are included at their full value 
during the entire time they remain in the 
capital stock. In other words, the deduc- 
tions from gross investment are due to the 
fact that assets in question have ceased to 
exist. An alternative set of measures of 
capital stocks is derived by adjusting the 
value of the assets in existence for the 
wear and tear and obsolescence they undergo 
during their service life; these estimates 
are known as net capital stocks. Calcula- 
tions of net capital stocks are made by 
applying a depreciation formula to the gross 
stock estimated. The net stock is equal to 
the difference between the cumulative value 
of past gross investment and cumulative 
depreciation. 


The quarterly capital estimates are de- 
rived by applying a linear interpolation to 
the annual capital stocks. The stock estim- 
ates are adjusted for pollution abatement 
2xpenditures and then combined with the 
seasonally adjusted quarterly production in- 
Jexes to derive quarterly capital-output 
ratios for the whole period. The production 
indexes for the Petroleum and Coal Industry 
are the gross output rather than the gross 
jomestic product which are used for all 
other industries. It is felt that the gross 
Sutput index better reflects the performance 
of the industry in the light of significant 
rice changes. (4) 


(4) The indexes of industrial production 
used are those published in Gross Do-— 
mestic Product by Industry, Catalogues 


61-213, and 61-005, Statistics Canada. 


(4) Les 


Pour expliquer le mécanisme de "l'inventaire 
perpétuel”, voici un exemple du processus réel 
du calcul. (Le tableau explicatif I résume le 
Processus du calcul.) Supposons que lL'actif 
immobilisé de l'industrie demeure en production 
pendant 10 ans avant d'étre retiré. On commence 
par la premiére année et, aprés déflation, on 
accumule les dépenses d'investissement se rap- 
portant aux catégories de capital considérées 
pour une période de 10 ans. La dixiéme année, on 
obtient une mesure du stock brut des actifs immo- 
bilisés de cette industrie. La onziéme année, on 
déduit les dépenses d'investissement de la pre- 
miére année du total cumlatif et on ajoute les 
achats d'actifs immobilisés au cours de la 
onziéme année. On procéde de la méme facon pour 
toutes les années suivantes. 


On regroupe dans les stocks bruts de capital 
les actifs immobilisés 4 leur valeur intégrale 
stock de 


tant que ces actifs font partie du 


capital. En d'autres termes, les déductions sur 
les investissements bruts s'expliquent par le 
fait que les actifs en question ont cessé 
d'exister. On obtient un autre ensemble de 
mesures des stocks de capital en ajustant la 
valeur des actifs existants pour prendre en 


compte l'usure et l'obsolescence qu'ils subissent 
lors de leur durée de vie, et l'on appelle ces 


estimations stocks nets de capital. On calcule 


les stocks nets de capital grace a une formule 
d'amortissement que l'on fait intervenir dans les 
estimations des stocks bruts. Le stock net est 
égal a la différence entre la valeur cumlative 
des investissements bruts antérieurs et la dépré- 
ciation accumulée. 


Les estimations trimestrielles de capital sont 
calculées d'aprés une interpolation linéaire des 
stocks annuels de capital. Ces estimations de 
stocks sont ajustées pour ternir compte des 
dépenses engagées au titre de la réduction de la 
pollution et ensuite combinées aux indices tri- 
mestriels désaisonnalisés de la production pour 
donner les coefficients de capital trimestriels 
pour l'ensemble de la période. L'indice de la 
production pour l'industrie des dérivés du pé- 
trole et du charbon est l'indice de la production 
brute au lieu de celui du produit intérieur brut 
qui est utilisé dans les autres industries. En 
vue d'importants changements des prix, on croit 
que l'indice de la production brute soit plus 
représentatif de la performance de cette indus- 
trie(4). 
indices de la production industrielle 
utilisés ont été publiés dans Produit inté- 
rieur brut par industrie, n° 61-213 et 61-005 
au catalogue, Statistique Canada. 


These ratios are expressed in the Statis-— 
tical Tables in constant 1971 dollars in 
order to show the degree of capital inten- 
sity in the various industries. The minimum 
capital-output ratio during this period in- 
dicates the historical capacity peak. When 
we divide the capital stocks series by the 
minimum capital-output ratio, we obtain a 
series of potential output. The annual capa- 
city rates are obtained by applying the same 
technique to annual series on production and 
capital stocks. 


As the final step in this procedure, 
actual data for individual production in- 
dexes are expressed as a ratio of the poten- 
tial output series in percentage form to 
obtain the indexes of capacity utilization. 


We summarize the procedure of measuring 
the capacity and operating rates in the 
following fashion: 


Let Ky = fixed capital stocks at time t, 


K 
let 


_o = capacity capital-output ratio 
P 
fo) 


where K, = fixed capital in benchmark 


period(5) 
and Py = capacity output in the same period, 
let P; = actual output at time t, 
and CP; = estimated capacity output at 
time t. 
Then Ky + K = CPt. 
Po 
Pe = percentage of capacity utilized 
erex 00 at time t; that is, the capacity 
CP, utilization rate. 
Of course, in subsequent periods, if a 
lower capital-output ratio occurs, it is 
adopted as the capacity ratio, and the 


entire series is adjusted accordingly. 


This formula was used to calculate the 
manufacturing industry capacity utilization 
rates shown in the Statistical Tables. The 
indexes for durable, non-durable and total 


(5) As noted previously, this benchmark per- 
iod is the time when the minimum 
capital-output ratio occured. 


Dans les Tableaux statistiques, ces coeffi- 
cients sont exprimés en dollars constants de 1971 
de fagon 4 indiquer le degré d'intensité de capi- 
tal des différentes industries. Le coefficient de 
capital minimum au cours de cette période indique 
le sommet historique de la capacité. Lorsqu'on 
divise les séries des stocks de capital par le 
coefficient de capital minimum, on obtient une 
série de la production potentielle. Les taux 
d'utilisation de la capacité annuels s'obtiennent 
en appliquant la mé@me méthode aux _ séries 
annuelles de la production et des stocks de capi- 
tal. | 


Enfin, les données réelles pour les indices de 
production individuels sont exprimées en tant que 
ratio des séries de la production potentielle er 
pourcentage pour obtenir les indices de 1l'utili- 
sation de la capacité. 


Nous 
pour la 
cité et 


pouvons résumer ainsi la marche 4 suivre 
mesure des taux d'utilisation de la capa-) 
d'activité: | 


Soit Ky = stocks de capital au temps t, 

et soit “o = coefficient de capital de la 
PS capacité 

ou Ky = capital fixe au cours de la période 
repére(5) 

et Py, = production potentielle au cours de la 
méme période, 

soit P; = production réelle au temps t, 


et CP; = production potentielle prévue au | 
temps t. 


Alors Kt ae = CPt. 


° 

Pe = pourcentage de la capacité utilisée 

__ x 100 au temps t; c'est-a-dire le taux 

CPy d'utilisation de la capacité. | 
Bien entendu, lorsque l'on enregistre uw 


coefficient de capital plus bas, au cours des 
périodes qui suivent, on le considére comme étan! 
le ratio de capacité, et toute la série esl 
ajust@ée en cons@équence. 


Cette formule a @té utilisée pour calculer le! 
taux de l'utilisation de la capacité des indus- 
tries manufacturiéres présentés dans les Tableau 
statistiques. Les indices ont @té calculés pal 


(5) Comme il a @t@ mentionné auparavant, cette 


période repére est le moment ot l'on a em 
registré le plus bas coefficient capital- 
production. 


TEXT TABLE I. Exemple: Assumed Service Life = 10 Years = L 


TABLEAU EXPLICATIF I. Exemple: Durée de vie supposée de 10 ans = L 


Data on Deflator Constant Discards Columns Gross De i 
di > preciation Net Net stock 
current year 12 = dollar ; move (3)-(4) stock, Invest- column (8) 
dollar 1.000 gross fixed column (3) column (5) ES (KEARSE SS ct) ment after 
gross fixed capital on 10 after Di, columns cumulation 
capital formation years cumulation (3)-(7) 
formation columns 
Glos 2) 
Year 
4 Données Indice de Formation Retraits, Colonnes Stocks Dépréciation Investis- Stocks 
Année sur la déflation brute de descendre (3)-(4) bruts, sement net 
formation T0090 pour capital la colonne (3) colonne (5) We KOGA Gy Sh) net colonne (8) 
brute de l'année 12 fixe en de 10 ans aprés 2L colonnes aprés 
capital dollars cumul (3) =G7) cumul 
fixe en constants 
dollars colonnes 
courants Oby = (2) 
Q) (2) (3) (4) G) (6) @) (8) (9) 
Ty Pp K, 
n ake 
i 17.6 -772 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 
2: 36.2 +825 43.9 43.9 66.7 4.5 39.4 62.2 
3 20.4 +857 23.8 2358 90'55 7.9 15.9 78.1 
4 15.3 +855 Uf] 17.9 108.4 9.9 8.0 86.1 
5 IBY) +868 22.7 ps7! 131.1 12.0 10.7 96.8 
6 27.2 +907 30.0 30.0 XSL sah 14.6 15.4 iy? 
7 35.0 +928 SLT 37.7 198.8 18.0 19.7 131.9 
8 20.5 +967 21.2 202 220.0 20.9 3 13202 
9 13.8 979 14.1 14.1 234.1 2207 eWeek) 123.6 
10 27.0 +982 27.25 Dihias: 261.6 24.8 Ziel 126.3 
rk 27.2 +986 27.6 22.8 4.8 266.4 26.4 1.2 127.5 
i2 21.8 1.000 21.8 43.9 ~ (2261 244.3 25.5 => Si5i/ 123.8 


anufacturing were derived by aggregation, 
sing the same weights as the 1971 Gross 
mmestic Product. (6) 


The statistics presented here are only 
catistical estimates and they are not oper- 
‘ing ratios based on either engineering 
sasures, such as productive machine hours, 
fr survey results. 


)) For the period prior to 1971 the data 
are not available on a 1971 base. To ob- 
tain a continuous record on a 1971 base, 
the indexes on a 1961 base were mechan- 
ically rebased to 1971 by multiplying by 
100.0 and dividing by the 1971 index 
value on a 1961 base. An adjustment has 
been made to the production indexes for 
Rubber and Plastics Products, and Mis- 
cellaneous Manufacturing, based on the 
annual Real Domestic Product Indexes, to 
capture the trend of the individual in- 
dustries according to the 1970 Standard 
Industrial Classification, from 1961 to 
11970. 


agrégation tant pour l'ensemble des industries 
manufacturiéres que pour les industries des biens 
durables et non durables a partir des mémes pon- 
dérations que celles pour du produit intérieur 
brut de 1971(6). 


Ces chiffres représentent uniquement des 
approximations et ne sont pas des coefficients de 
fonctionnement basés sur des mesures industriel- 
les, comme les heures de production des machines, 
ni des résultats d'une enquéte. 


(6) En ce qui concerne les années antérieures 4 
1971, les données ne sont pas disponsibles 
sur la base 1971 = 100. Pour obtenir une con- 
tinuité des données de ces années, les in- 
dices sur la base 1961 = 100 furent convertis 
arithmétiquement a l'année de référence 1971 
en les multipliant par 100.0 et en divisant 
le produit obtenu par la valeur de l'indice 
de 1971 sur la base de 1961 = 100. On a 
ajusté les indices de production de 1l'indus- 
trie du caoutchouc et des produits en matiére 
plastique, et des industries manufacturiéres 
diverses, basés sur l'indice annuel du pro- 
duit intérieur réel de fagon a connaitre la 
tendance des industries selon la Classifica- 
tion des activités @conomiques de 1970, pour 
la période de 1961 4 1970. 


Given the many conceptual and measurement 
problems surrounding the notion of capacity 
utilization, the utilization rates shown 
here are indicative of trends and cycles in 
the utilization of capital. The indicated 
level is only a statistical approximation 
and should be viewed as such. For example, a 
rate of 100% indicates a high level of cap- 
ital utilization which is considered a peak 
for the period observed. 
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Etant donné qu'il existe plusieurs problémes 
relatifs a la notion du taux d'utilisation, am 
conviendrait de noter que les taux d'utilisatior 
publiés ne constituent pas des mesures exactes, 
mais des statistiques indiquant les tendances et 
les cycles d'utilisation du stock de capita] 
fixe. Par exemple, un taux de 100% indique ut 
haut niveau de l'utilisation de capital qui est 
considéré un sommet pendant la période observée, 


Statistical Tables Tableaux statistiques 


he 


FOOD AND BEVERAGES 


ALIMENTS ET BOISSCNS 


i a i ee a 


INCEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATICGN 
PRODUCTION STOCK RATIC CUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTIGN D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=160 $ MILLIONS 
1961 I 62.2 3559.8 vs ay, 64.4 96.6 
II 63.0 3610-0 Zot 65.3 96.5 
III 65.7 3660.3 Ooi 66.2 99.2 
IV 6601 3710.5 Papa te Cred 98.5 
1962 I 66.4 3760.8 2015 68.0 97.6 
II See 3811.2 Deis 68.9 98.5 
{Tl 68.1 3861.6 2.15 69.9 9725 
IV 68.1 3912.0 2518 70.8 9602 
1963 I 69.3 3962.5 Zeid Tig 96.7 
II 7Ge2 4007-2 BelG 7255 96.8 
II! Tat 4051.9 Dee 1333 red 
IV ioe 4096.6 2.15 Tah 9704 
1964 I 1463 4141.4 Joa 74.9 99.2 
II 74.6 4188.1 2093 75.8 98.5 
III 14.9 4234.9 Dee 76.6 97.8 
IV 76.9 4281.7 aii 77.5 99.3 
1965 I 76.8 4328.5 Deeks 78.3 98.1 
II 76.3 4379.6 Qe 79.2 96.3 
III 78.4 ARON |) Ceve 80-2 9728 
IV 80.0 4481.8 2et2 Biel 98.7 
1966 I 80.6 4532.9 2s 82.0 98.3 
II 82.0 4590.5 Pai 83.0 98.7 
Did 82.6 4648.1 Penis: 84.1 98.2 
IV 84.4 4705.6 Del 85.1 99.1 
1967 I 85. 4763.2 Ne 86 22 98.9 
II 86.8 4824.8 Zola Wie $9.4 
II! 88.4 4886.5 2.09 88.4 100.0 
IV 88.8 4948.1 Dad 89.5 99.2 
1968 I 89.2 500S.8 pie We 90.6 98.4 
Vi 88.7 5068.0 26 91.7 9607 
Ty 85.7 526.2 2016 92.7 96.7 
IV 91.7 5184.3 Dots 93.8 97.8 
1969 J 92.0 5242.5 Zane 94.8 $7.0 
II 91.8 5303.3 2S 95.9 95.7 
III $3.5 5364.1 2ei7 97.0 96.4 
IV 94.2 5424.9 2.18 98.1 9620 
1970 I 95.3 5485.7 PEAS 99.2 96.0 
II 94.3 5552.3 2023 100.4 93.9 
Pry 96.2 5618.9 Paes TO1-6 94.6 
IV 97.0 5685.5 Dao? 102.9 94.3 
1971 I 97.8 5752.1 Pare 104.0 94.0 
er 99.1 5811.6 peo? 105.1 94.3 
III 101.7 5871.1 on15 106-2 95.8 


IV 101.3 5930.5 2222 107.3 94.4 
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FOOD AND BEVERAGES 


ALIMENTS ET BOISSCNS 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL QUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCTION STOCK RATIO CUT PUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PROOLCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATIGN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1971=106 $ MILLIONS 

1972, I 102.8 5990.0 2526 108.2 95.0 

11 105.3 6048.7 2517 109.3 96.3 

III 105.7 6107.4 2.19 110.4 95.8 

IV 108.C 6166.0 2.16 111.4 96.9 

1973 I 107.8 6224.7 2.19 112.6 95.8 

i 106.3 6297.61 D524 113.9 93.3 

ITI 108.8 6369.6 Ze2a 115.2 94.5 

IV ig1.7 6442.0 2518 116.5 95.9 

1974 =I 109.5 6514.5 2.25 117.8 $2.9 

II 108.5 6586.3 2.30 119.1 9lel 

III 106.5 6658.61 2.37 120.4 88.4 

IV 105. 6729.9 2.43 #2i.7 86.3 

1975 I 105.1 6801.8 2.45 123.0 85.5 

II 106.2 6852.6 2244 123.9 85.7 

II! 108.6 6903.5 2.41 124.8 87.0 

IV 109.4 6954.3 2.41 125.7 87.0 

1976 =I 111.4 7005.1 2.38 126.7 87.9 

II 115.2 7043.9 2.31 127.4 90.4 

114 115.5 7082.8 2.32 128.1 90.2 

IV 114.0 7121.6 2.36 128.8 83.5 

lag? Oo 114.9 7160.4 2.36 129.4 88.8 

II 115.4 7205.9 2 236 130.3 88.6 

111 115.5 7251.5 2.38 PST. 1 88.1 

IV 115.5 7297.0 2.39 131.9 8726 

lags E1522 7342.6 2.40 132.8 &7.1 

II 114.6 7386.5 2244 133.6 85.8 

III 117.0 7430.5 2.40 134.4 Eee 

IV 119.2 747404 2.37 135.1 88.2 

1979 I 122.2 7518.3 2.35 135.9 89.2 

II 120.8 757229 2537 136.9 88.62 

ac 119.9 7627.5 2241 137.9 86.9 

IV 123.0 7682.1 2.36 138.9 88.5 

1980 I tees 7736.7 2.39 139.9 87.7 

11 122.3 7810.3 2.42 141.2 86.6 

ii 12105 7884.0 2 246 142.6 8542 

1V 120.9 7957.6 2249 143.9 84.0 

1981 1 124.6 8031.3 2.44 145.2 85.8 

II 125.1 8092.2 2245 146.3 85.5 

III 125.6 8153.1 2 246 147.4 85.2 

IV 123.1 8214.0 2.53 148.5 82.9 

ie = 122. 8275.0 2.57 149.6 81.6 

II 121.5 8328.1 2.59 150.6 80.7 


III 123.4 8381.3 cack 151.5 81.4 
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TOBACCO PRODUCTS 


TABACS 
INOEX GCF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INCUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIC OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK OE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRCDUCT IGN C*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
1961 I 7263 165.4 aor. TO 93.9 
ri Sieh 167.7 1.é27 #B al 93.6 
Tier 73.3 70.001 1.29 79.2 926 
IV 73.3 N72 a4 L230 80.3 91.3 
1962 I 75.8 174.8 1.28 81.4 93.1 
Gi 74.9 UES 62 1.30 81.6 91.8 
III 7154 175.6 L529 Shot Oo? a2 
IV 1661 175.9 £628 81.9 92.9 
1963 I 78.8 176.3 bo24 62 ok 96.0 
11 79.0 177.5 1.25 82.6 95.6 
III 78.6 M7 6a5 1326 83.2 94.4 
IV 77.5 180.0 £329 83.8 92.5 
1964 I 74.7 1:61.43 L635 84.4 88.5 
II 80.1 182.8 he27 85.1 9461 
hE 85.8 184.3 1.19 85.8 100.0 
IV 84.5 185.8 Le22 86.5 97.7 
1965 I B2e1 187.3 Re27 87.2 94.2 
II 84.6 189.9 e254 88.4 95.7 
III 85.5 192.6 1.25 89.7 95.4 
IV 86.1 195.2 1.26 90.9 94.7 
1966 I 89.2 197.9 1.23 92 51 96.8 
II 84.9 ZO tall: be3k 93.6 90.7 
III 85.2 204.3 1.33 9561 89-6 
IV 90.5 207.5 ES27 96.6 93.7 
1967 I 93.6 72a OT | 1.25 98.1 9564 
Il 93.4 213.8 LIS7 99.5 93.8 
Pit 92.1 27S0 1.31 101.0 O1 a2 
Iv 90.5 220 <'2 1.35 102.5 88.3 
1968 I 8S.7 DIAG 1.38 104.0 86.2 
II 89.1 226.01 1.41 105.3 84.6 
bit 89.9 228.8 £4) 106.5 8464 
IV 92.8 231.5 1.38 107.8 86.1 
1969 I 94.6 234.3 £e3a7 109.1 86.7 
1H 93.1 236-2 Le4i 186.0 84.7 
III G204 238.62 1.43 110.9 83.3 
IV 93.7 24Ce.l 1.42 111.8 83.8 
1970 I S6.7 242.0 1.39 P27 85.8 
II 100.2 243.7 1.35 113.5 88.3 
oid $8.2 245.25 1.39 114.3 85.9 
IV Ko2 24 24722 1.34 TES ol 88.7 
1971 I 95.6 245-0 1.44 115.8 82-6 
lil 98.9 250.3 1.40 116.4 85.0 
III 101.4 251.7 Last 117.0 86.7 
IV 104.1 253.0 1.35 LLG 88.5 
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TOBACCO PRODUCTS 


TABACS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCTION STOCK RATIC OUT PUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PROCUCTION CAPITAL DE PRODUCT ICN D*UTILISATICN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1$71=1C0 $ MILLIGNS 

1972 I 10237 254.4 1.37 118.4 86.7 

II 103.7 254.6 1.36 118.5 8725 

re ip 105.8 254.9 1.34 118.6 8902 

IV 104.9 25561 1.35 118.7 88.4 

1973 I 104.8 255.24 1.35 118.9 88.1 

II 104.1 25564 1.36 118.9 8726 

II! 106.2 255.5 1.33 118.9 89.3 

IV 106.6 255.5 1.33 118.9 8926 

1974 I 11231 25526 a2 119.0 94.2 

i} 113.2 259.0 ERT 120.6 93.9 

III 10S.3 262.5 1.33 b22 52 89.4 

Iv 1251 266.0 i232 123.8 90.5 

1975 I 110.5 269.5 1.35 125.4 88.1 

II 106.9 27134 lisa Gad 126.3 84.6 

i fet 110.8 273-4 h3e 12752 87.1 

IV 113.2 2754 1.35 128.2 88.3 

1976 I 111.4 Piss 1.38 129.1 86.3 

II 11269 27422 1.36 129.0 87.5 

itt 1¢S¢7 27701 1-4C 128.9 8561 

IV 102.9 27629 1.49 128.8 79.9 

1977 I 112.4 276.8 1.37 128.8 8723 

II 110.8 277.28 1.39 129.3 85.7 

III 110.5 278.9 1.40 129.8 85el 

Iv 11821 279.9 1.31 130.2 90.7 

1978 I 114.5 281.0 1.36 130.8 87.6 

11 107.3 28261 1.46 131.3 81.7 

eT 108.3 28362 1.45 131.8 8202 

IV 111.4 284.3 1.41 132.3 84.2 

1979 I 113.6 28564 1.39 132.8 85.5 

Il 115.2 286.8 1.38 133.5 86.3 

Py 113.8 288.3 140 134.2 84.8 

IV 11149 289-7 1.44 134.8 83.0 

1980 I 11632 29152 1.37 135.5 8722 

I! 115.6 292.0 1.40 135.9 85.1 

III 116.4 292.9 1.40 136.3 8564 

IV 11224 293.8 1.39 136.7 85.9 

1981 I 110.6 294-7 1.48 13761 80.6 

II 115.4 29667 1.43 138.1 8326 

IV 12¢<9 300.8 1.38 140.0 8664 

1982 I 119.2 302.9 1241 141.0 8426 

II 11722 30464 1.44 141.6 82.4 


III lll.7 306.0 1.52 142.4% 71824 
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RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU CACUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


es i nn i i sn ee a a ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO GUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLICNS 
1961 ~I 35.0 459.3 2243 64.9 54.0 
II 36.5 462.9 2.33 6544 5664 
III 39.9 46626 roan | 65.9 60.5 
IV 43.5 4762 1.99 66.4 66.1 
1962 I 4501 47369 1.95 66.9 6724 
II 50.4 475.5 VeT5 6722 75.0 
IV 53.4 477.1 1.66 67.4 79.2 
IV 5204 478.7 1.69 6746 ites 
1963 =I 54.1 48004 1.65 6749 79.7 
Lip 54.3 484.0 1.65 6864 7924 
IIl Set 487.7 1.78 68.9 73.6 
IV 52.1 491.3 1.75 69.4 7561 
1964 I 58.0 495.0 1.58 69.9 83.0 
II 5S.6 501.8 1.56 70.9 8461 
III 56.4 508.6 LS67 71.8 78.5 
IV 58.7 515.4 1.63 128 80.6 
1965 =I 59.8 522-3 Fe62 73.8 81.1 
II 61.1 530.4 1.61 74.9 81.6 
AG 61e2 538.5 1.63 76.1 80.5 
IV 66 26 546.5 1.52 C122 86.3 
1966 —s I 71.8 554.6 1.43 78.3 9137 | 
II 71.8 569.4 1.47 80.4 89.3 
Lit 68.8 584.3 1.57 82.5 83.4 
IV T0et 599.1 £357 84.6 83.6 
1967 =I 1256 614.0 P57 86.7 83.7 
II 75.6 E2167 1.52 87.8 86.1 
i 84.1 629.5 1.39 88.9 94.6 
IV 79.0 63722 1.50 90.0 87.8 
1968 I 9121 645.0 1331 9iel 100.0 
II 79.0 655.0 1.54 92.5 85.4 
III 78.2 665.0 1.58 93.9 83.3 
lV BTS7 674.9 1.43 95.3 92.0 
1969 I 91.6 684.9 1.39 96.7 94.7 
II 93.2 701.5 1.40 99.1 94.1 
1If 90.8 718.1 1Pe47 101.4 89.5 
IV 95.2 734.7 1.43 103.8 9127 
1970 I 95.7 751.3 1.46 106.1 90.2 
11 91.9 766.0 1.55 108.2 84.9 
Il! $8.0 780.7 1.48 110.3 88.9 
IV 162 795.3 1.62 112.3 81.2 
19710 a} 93.1 810.0 P61 114.4 81.4 
II 98.2 834.8 1.58 117.9 83.3 
1rt 104.7 859.7 1.52 121.4 86.2 


IV 105.0 884.6 1.56 124.9 84.0 
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RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


-_—<—---- OO a Se — a = = = oe Sus gis aes Soaps uy isp seas oo eeeeee aes ieee 
_ = 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL CUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO CUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATICN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PCTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
a | 107.2 909.5 aa? 128.5 83.5 
II 116.S 927.5 1.47 131.0 89.2 
111 115.3 945.5 52 13355 86.3 
IV 118.6 963.5 be 51 136.1 87.2 
i973 I 126.2 981.5 1.44 138.6 91el 
II 125.8 1008.2 1.49 142.3 88.4 
111 134.9 1035.0 1.42 146.1 92.3 
Iv 137.3 1061.7 1.43 149.9 91.6 
1974 1 138.2 1088.5 1.46 153.7 89.9 
II 134.5 1110.8 1.53 156.9 85.8 
III 128.4 133.1 1.64 160.0 80.3 
IV 130.4 b155.4 1.64 163.1 79.9 
19751 12725 D177 27 1.71 166.3 76.7 
II 119.6 1192.0 1.85 168.3 Tot 
II] 119.0 1206.4 1.88 170.4 69.9 
Iv 12352 1220.7 1.84 172.4 1156 
1976 =I 128.4 #23524 1.78 174.4 73.6 
II 136.2 1243.3 1.69 475.56 77.6 
III 140.6 ‘251-5 1.65 176.7 79.6 
Iv 140.0 1259.6 1.67 177.9 78.7 
77 ( 145.3 1267.8 1.62 179.0 81.2 
II 145.3 £275.28 1.63 180.2 80.6 
III 147.3 1283.8 1.62 181.3 81.2 
Iv 142.1 1291.8 1.69 182.4 77.9 
1978 = 144.2 1299.8 1.67 183.6 78.6 
I] 151.8 1306.5 1.60 184.5 82.3 
III 154.1 1313.2 1.58 185.4 8304 
IV 162.8 1319.8 1.50 186.4 87.3 
79 =~ 164.3 1326.5 1.50 187.3 87.7 
II i062 1338.6 1.45 189.0 $0.6 
lil 171.9 1350.7 1.46 190.7 9001 
IV 168.0 1362.8 1.50 192.5 87.3 
1980 =I 163.1 1374.9 1.56 194.2 84.0 
11 152.4 1385.8 1.69 195.7 77.9 
Ill 151.4 1396.7 1.%1 197.2 76.8 
IV 162.3 1407.5 1.61 198.8 S27 
i981 1 162.5 1418.4 1.62 200.3 8lel 
II P7125 1438.8 1.56 203-2 8404 
III 172.9 1459.3 1.56 20661 83.9 
IV 152.1 1479.7 1.8C 209.0 728 
62 (1 144.7 1500.1 1.92 211.8 68-3 
I] 142.9 1510.1 1.96 213.3 67.0 


III 147.3 1520-2 1.91 214.7 68-6 
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LEATHER 
CUIR 
INDEX OF GRCSS CAPIT AL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODLCTION STCCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POVENTIERCE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
1961 I 86.6 156.7 1.04 99.2 87.3 
II 89.5 156.6 1.00 99.2 90.2 
TaTy v4 156.6 0.98 9962 91.9 
IV S259 156.5 0.97 Sisto 93.7 
1962 I 92.S 156.5 0.97 99-1 OS yexll 
II 94.3 156.4 0.95 99.1 SJa\G 7 
III 93.2 156.3 0.96 99.0 94.1 
IV 91.8 156.2 0.98 98.9 92.8 
1963 I ies 156.1 0.96 98.9 944% 
Il 92.8 156.3 0.97 99.0 93.7 
1 ie 92-C 156.5 0.98 99.1 92.8 
IV 95.5 156.7 0.94 99.2 S662 
1964 I 96.5 157.0 0.93 99 4% 9764 
II 96.9 157.1 0.93 99.5 97-4 
reler $724 BUT G74 0.93 9926 97.8 
IV 96.6 157.3 0.93 99.6 97.0 
1965 I $8.4 Ot eD 0.92 99.8 98.6 
Il 96.7 157.7 0.94 99.9 96.8 
III $8.0 158.0 0.92 100.1 Sie9 
IV 10C.2 158.2 0.91 100.2 100.0 
1966 I B92) 158.4 0.91 100.3 99.2 
Il 100.8 159.5 0.91 101.0 99.8 
Pit 97.8 160.7 0.94 101.8 96.1 
IV 99.1 161.8 0.94% 102.5 96.7 
1967 I 96.0 163.0 0.97 103.2 93.0 
Il 94.8 163.9 0.99 103.8 SIS 3} 
ITI 96.4 164.29 0.98 104.4 92.3 
IV 99.1 165.8 0.96 105.0 9424 
1968 I 160.9 166.7 0.95 105.6 95.26 
Tt 103.5 167.9 0.93 106.3 97.3 
IT] 160.9 169.1 0.96 107.1 94.2 
IV 103. 170.3 0.94 107.9 96-1 
1969 I 105.4 171.5 0.93 108 .6 97.0 
II 105.7 172.8 0.94 109.4 9626 
III 103.1 17422 0.97 110.3 934% 
IV 95.7 175.6 1.05 Del verZ 86.0 
1970 I 95.5 177.0 1.06 112.1 85.2 
Il SES 177.6 1.09 112.5 83.3 
riet Site 178.2 1.05 112.9 86.4% 
IV SSel 178.8 1.03 113.2 87.5 
1971 I 100.2 179.5 1.03 113.6 88.2 
II 96.6 180.4 1.07 114.2 84-6 
1G 99.7 181.3 1.04 114.8 86.9 


IV 102.2 182.1 1.02 115.3 88.6 
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LEATHER 
CUIR 
INOEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRCDLCTION STCCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 97.8 183.0 1.07 115.9 84.4 
II 94.1 185.4% 1.123 117.4 80-2 
oer 99.0 187.9 1.09 119.0 8362 
IV 94.4 190.3 1.16 120.5 78-3 
1973 I 100.1 192.8 1.1C IVAN GS 82.1 
Ter 98.0 194.1 1.13 122.7 1929 
III 9Se1 95:5 Peels 123.6 80-2 
IV 102.1 196.8 1.10 124.4 82e1 
1974 I 104.0 198.2 1.09 125.5 82.8 
Il 104.5 199.9 1.10 126.6 82.5 
II! 10C.8 201.7 1.15 127.8 18.9 
IV 98.6 203-4 1.18 128.8 716.5 
1975 I 9S.4 205-2 Wed kts) 129.9 7625 
II 98.9 206.6 1.20 130.8 1526 
III 100.7 208.1 1.18 eS 7625 
IV 105.6 209.5 1.14 132.6 7926 
1976 I 107.€ 25150 ie i2 133.6 60.6 
Il 108.9 211.7 Wowk 134.0 81.3 
III 104.2 21265 1.17 134.5 7725 
IV 103.6 ZiseZ 1.18 134.9 1628 
1977 I 1CC.S 214.0 he22 131555 14.5 
II 96.5 214.5 1.27 135.8 71.1 
rere! 9567 215.0 War29 136.1 70-3 
IV 3.05 MEIC E liersi2 136.4 68.5 
1978 I 103.1 216-0 1.20 136.7 156% 
II 111.8 216.2 1.11 136.8 81.7 
Torey 103.9 216.4% 1.19 137.0 1569 
IV PEU2Z69 216-6 1.10 137.1 826% 
1979 I 112.3 216.8 1.11 137.2 81.8 
II Ia aes! 21€.9 varie) PS ie3 81.8 
ae 109.1 217.1 1.14 137.4 1964 
IV 105.C RUSE 1.19 137.5 16 64 
1980 I 104.5 217.4 1.19 137.6 15-9 
ere 107.5 219.6 1.17 139.0 7723 
IV 110.4 220.7 1.15 139.7 79-0 
1981 I keel 221.8 1.09 140.4 83.4% 
I! cers 22262 1.10 140.6 82.0 
III 113.4 222-6 1.12 140.9 80.5 
IV 109.3 223.0 1.17 141.1 71724 


I 98.9 22344 1.29 141.4 6929 
I 935 fay abe seek 1.37 141.2 6661 
I Sé.7 222.8 1.29 141.0 70.0 


1982 
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TEXTILE 
TEXTILES 
INCEX OF GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY | 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIG OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE CE LA T AUX 
PROCUCTICN CAPITAL DE PRGDUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PCTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLICNS 
i961 I 4920 1365.6 4.25 92.8 52.8 
II 50.8 1363.0 4209 9226 54.8 
III 53.5 1360.4 3.88 92.5 5729 
IV 54.7 P5727 3.78 92.3 59.3 
1962. I 55.7 1355.1 IT 9203 60.5 
II 57.2 135726 362 92.3 62.0 
1V 58.5 1362.5 3.53 92.6 63.6 | 
1963 1 59.8 1365.0 3.48 $2.8 64.5 
II 6201 1373.9 3.37 93.4 6665 
111 64.1 1382.9 3.29 94.0 68.2 
IV 6603 1391.9 3-20 94.6 7001 
1964 I 68.0 1406.9 3.14 9542 71.4 | 
a (ee 1422.6 3.09 9667 G65 | 
II 70.7 1444.4 Si ue 98.2 7250 
IV 65.3 1466.2 323 99.6 69.5 
1965 I 70.5 1488.0 3.22 [OR 69.7 
II 10.5 1513.5 3.25 102.9 6849 | 
Lit 74.5 1539.0 3.15 104.6 Bie2 | 
IV 73.9 1564.5 3223 106.3 69.5 ! 
1966 I 7425 1590.0 3.25 108.1 68.9 | 
II 71.4 1609.3 3244 109.4 65.3 
rit 71.8 1628.7 3.46 Bia 64.9 } 
IV 75.3 1648.0 3034 112.0 6702 | 
| 
1967 4 Ted 1667.3 3.45 ies2 65.0 | 
II We 1678.7 3.44 14io1 6561 
III 76.0 1696.2 3.39 114.9 6602 
1V 7726 1701-6 3.34 115.6 Ghed 
1968 =I 78.9 LPs $3.33 116.4 6728 
II 81.5 1723.7 34.22 CoE ast 69.6 
III 85.6 1734.4 3.09 117.9 Gc6 
1V 89.9 1745.1 2296 118.6 75.8 
19691 94.0 1755.8 2285 119.3 78.8 
II 98.1 2272.2 2.75 120.4 81.4 
III 96.3 1788.6 2.83 121.6 7922 
IV 92.8 1805.0 2.97 P2267 7526 
1970 1 S1.7 1821.5 3203 123.8 THe 
11 91.3 1836.2 3.07 124.8 a2 
III 89.8 1850.9 3.14 125.8 7124 
IV 93.0 1865.6 3.06 126.8 1.3 
1971 =I 96.1 1880.4 2.98 127.7 7502 
Il 9724 1888.9 2.96 128.3 75.9 
it 101.0 1897.4 2 86 128.9 78.4 
IV 105.4 1905.9 2.76 129.5 81.4 


ai 


TEXTILE 
TEXTILES 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTEATIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO CUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA T AUX 
PRCCUCTION CAPITAL DE PRODUCTIGN D®*UTILISATICN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=1C0 $ MILLICAS 
1972 I 107.4 1914.24 2672 130.1 82.6 
II Hires 7 1920.5 2566 130.5 8604 
rl 114.1 1926.6 2057 130.9 Otel 
IV 118.4 1932.7 2-49 131.3 90.4 
1973 I 118.8 1938.9 2249 131.7 90.2 
II 119.5 1947.9 2248 132.4 90.3 
III 118.0 1956.9 2.52 133.0 88.7 
IV 1206.7 1965.9 2 48 133.6 90.4 
1974 I 120.3 1975.0 2550 i34.2 89.6 
II 12:75 2 1985.9 2.58 134.9 86.9 
III 115.2 1996.8 2.64 135.7 84.9 
IV 107.0 2007-7 2 «86 136.4 78.4 
1975 I 105.2 2018.6 2.92 M3762 76.7 
II 107s1 202S.-5 2.89 137.9 Tot 
III 112.8 2040.4 2.76 138-6 81.4 
IV 117.8 2051.3 2265 139.4 84.5 
1976 I 114.9 206262 2.74 140.1 82-0 
II 122.2 2068.7 2.81 140.6 79.8 
III 113.4 2075.2 2atS 141.0 80.4 
Iv Liege 2 2081-6 2.83 141.4 79.3 
1977 I 105.7 2088.1 25.75 141.9 81.6 
II 12422 208265 2.62 141.5 85.07 
re 121.8 2076.9 2.60 141.1 86.3 
IV 123.1 201i Z 2-56 140.7 87.5 
1978 I 124.3 2065.6 2.53 140.3 88.6 
I! 126.3 2064.2 2049 1401.2 SOel 
III 12603 2062.8 2249 140.2 9001 
IV 132.5 2061.4 2.37 140.1 9426 
1979 I 137.2 2060.0 2-29 140.0 98.0 
II 140.1 2062.0 2024 140.1 100.0 
iat 135.6 2064.0 2025 140.2 99.5 
IV 136.2 2066.0 2.31 140.4 97.0 
1980 I 133.7 2068.0 2.36 140.5 9522 
ld 126.8 2073-5 249 140.9 90.0 
Lil 127.9 207901 2 48 141.3 90-5 
IV 136.23 208406 2.33 141.6 96062 
1981 I ide) 2090.1 233i 142.0 97.0 
II 142.5 209726 22 142.5 100.0 
III 134.6 210562 2-38 143.0 94-1 
IV NAPS PAA / 2-63 143.5 85-2 
1982 I 111.6 2120-3 2.90 144.1 7x5 
li 105.2 212.0% i ae 0d 144.1 73-0 


III 99.4 Zele 2 3225 144.61 69.0 


22 


KNITTING MILLS 


BONNETERIE 
INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INCUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATICN 
PRODUCTION STOCK RATIO CUT PUT RATE | 
INDICE DE LA STOCK DOE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRCOCUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE © 
1971=100 $ MILLIONS | 
1961 I 4726 ig 4.0 2.05 8361 5183 
I! 48.7 T7561 2202 83.6 58.3 
III 50.0 176.2 1.98 84.1 5964 
IV Sel Oy Mr PR 1.95 84.6 60.4 
1962 I 52.1 176.5 tro2 8502 6151 
II 52.8 179.4 i291 85.6 61.6 
III 54.3 18C.4 1.87 86.1 63.0 
IV 55.2 18.133 1.84 8626 6328 
1963 I 57.8 182.2 Pow7 870 6604 
II 60.7 184.1 L570 87.9 691 
III 61.3 186.0 1370 88.8 69.0 
IV Si hest 187.8 £572 89.7 68.8 
1964 I 62-6 189.7 1.70 90.6 69el 
11 64.9 191.6 1.66 91.5 raved 
III 6520 193-6 1.67 9224 70.3 
IV 65. 195.6 1.69 93.4 6907 
1965 I 66.2 197.6 1.68 94.3 qOee 
II 66.3 199.3 1.69 95.1 69.7 
III 6726 201.1 1.67 96.0 L0e4 
IV 66.7 202.8 1.66 96.8 7120 
1966 I 6S. 7 20406 1.65 SFist 7.164 
II 68.1 20664 19370 98.5 69.1 
III 67.7 208.3 12:73 9924 68.1 | 
IV 67.2 2101 L576 100.3 bled 
| 
1967 1 65.7 21220 1.81 10122 64.9 
II 67.0 2V1sT7 i277 10151 66.3 
III 67.9 211-4 1.75 100.9 67.3 
IV 69.3 2111 1.71 100.8 68.8 
1968 I 7325 210.8 1.61 100.6 73.0 
Pi qs 210.9 1.53 10037 Tia 
III 8C.8 22150 1.47 LO00%7 8002 
Iv 83.8 211.0 1.41 100.7 83-2 
1969 I 83.5 P4151 1542 100.8 82.9 
II 85.8 213.0 i239 Oe? 8424 
it 87.3 21469 1.38 102.6 85el 
IV 87.9 216.8 1.38 103.5 84.9 
1970 I $0.4 21857 1.36 104.4 86.6 
Vig! 89.3 219.8 1.38 104.9 8552 
III $0.1 2210 1.38 105.5 8544 
IV 94.0 P2261) 1.33 106.0 88.7 
1971 I 93.8 223.3 1235 106.6 88.0 
I! 94.3 22451 1.33 107.0 88.1 
III 104.4 225.0 ite 107-4 9722 


IV 107.8 225.8 1.18 107.8 100.0 


ZS 


KNITTING MILLS 


BONNETERIE 
INDEX OF GROSS CAPTHUS- =a OR” | My ROSPReTE 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PROCUCTION STOCK RATIO CUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*'UTILISATIGN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
‘iei2—i $8.1 226.7 1330 108.2 90.6 
II 105.8 225.5 15:22 109.6 96.6 
Tait 109.5 23204 Te 1S 1.0 98.7 
IV 108.9 235.2 121 W243 97.0 
ia 110.4 238.1 i281 iy Rey 97.1 
II Tia..7 240.9 e200 1251.0 9Tar 
eel 111.0 243.7 12.23 116.3 95.4 
IV 115.3 246.5 1620 AMetient 98.0 
1974 «I UiieS 249.23 1.19 119.0 98.6 
| II 108.2 250.5 1.30 119.6 90.5 
Ill 105.3 251.8 1.34 120.2 8726 
IV LOZ 253.0 1.40 120.8 83-8 
Po Cae 103.7 254.2 1.38 12124 8504 
II 107.8 25324 14.32 121.0 8961 
Ill 106.1 2527 1.34 120.6 87.9 
IV 110.0 251.49 1.29 120.3 91.5 
1976 I 105.0 25122 1.34 119.9 8726 
II 108.5 251.0 1.30 119.8 90.5 
III 105.7 250.9 1.33 119.8 88.2 
IV $8.8 2507 1.42 119.7 82.5 
nn 101.0 2506 1.39 119.6 8404 
II S7.1 25020 1.45 119.4 81.4 
III TC1%1 249.4 1.39 119.1 84.9 
IV 102.0 248.8 1.37 118.8 85.9 
1978 «oT 102.3 24823 1.36 118.5 86.3 
II 106.7 24726 1.30 118.2 90.3 
ee 103. 24720 1.33 117.9 8861 
IV 105.8 24604 19-311 117.6 89.9 
ho Cae 105. 245.8 1.3¢ 117.3 90.2 
II 114.5 24528 12 20 17S 9726 
III 1iak.2 24548 1.24 h073 94.8 
IV 108.9 245.8 ect 117.3 92.8 
1980 =I ey, 245.8 i822 14°73 96.0 
II 11425 246.8 1.24 117.8 9426 
III 114.9 24729 18.20 118.4 971 
IV Dias 248.9 13.49 118.8 98.6 
1981 114.€ 24529 14.212 119.3 9661 
11 11243 249.24 1.25 119.1 94.3 
III 10S.2 249.20 1.28 118.9 91.9 
IV 101.3 24865 1.38 118.6 8504 
ige2 1 S8.6 24861 1.41 118.4 83.2 
11 98.4 248.5 1.42 118.6 8269 


jf Gye 101.5 248.9 1.38 118.8 8564 
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CLOTHING 
VETEMENTS 
INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INCUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATICN 
PRODLCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D®*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 1202 24Sel 0.57 118.3 61.0 
II 73-7 249 29 0.56 118.7 6261 
ee 14.9 25C.8 0.55 ES TeL Oates 
IV 7526 251.6 0.55 KUNG} als 63.3 
1962 I 1E07 2Ddee5 0.54 119.9 64.0 
II 7722 ZDSie> 0.54 120.4 64.1 
Ii! 78.6 254.5 0.54 120.8 65.0 
IV 18.2 250.00 0.54 121.3 64.5 
1963 I 1Se7 256.5 0.53 121.8 654% 
II 81.1 258-0 0.53 NAAGE 6662 
asa 81.9 255-6 0.52 12563 6644 
IV 83.3 261.1 0.52 124.0 67.22 
1964 I 85.3 262.7 0.51 124.7 6844 
II 84.7 264.71 0.52 125.7 67.4% 
III 85703 266.8 0-52 126.7 67.3 
IV 86.7 268.9 0.51 127.7 67.9 
1965 I 8é.9 271.0 0.52 128.7 67-5 
II 87.2 USI T| 0.52 130.0 67-1 
Wat 86.5 276.4 0.52 LS ere 67.4% 
IV 9$C.6 Ci Sie k 0.51 T3265 68 44% 
1966 I $C.l 281.8 0.252 133.8 67.3 
I! 91.0 283.2 0.51 134.5 67.7 
III 92.0 284.26 Oreat Nye! 68.1 
IV 90.6 286.0 0.52 135.8 66.7 
1967 I 8S.8 287.5 0.53 136.5 65-8 
I] 89.6 287.5 0.53 136.5 656 
III 88.8 287-6 0.54 136.6 65.0 
IV 8S.6 287.7 0.53 136.6 6546 
1968 I $1.5 287.8 0.52 136 26 67.0 
Il 93565 287.7 0.51 136.6 68.4% 
III 92.9 287.7 0.51 136.6 68.0 
IV 92.9 287.6 0-51 136.6 68.0 
1969 I $3.6 28726 Orda 136.6 68.5 
II 94.6 288.1 0.5C 136.8 6922 
III 94.7 288.6 0-50 137.0 69.1 
IV 94.3 289.1 0.51 137.3 68.7 
1970 I 94.7 289.6 0.51 W335 68.9 
II 93:23 288.4 0-51 136.9 68-61 
III SIZES 28722 0.51 136.4 68-1 
IV 95.7 285.9 0.49 TSS 70.5 
ONTO! I 99.0 284.7 0.48 135.2 ric: 
II SST 27964 0-47 132.7 7326 
III 100.7 27422 0.45 130.2 Tt 


IV 102.2 269-0 0.44 L2tet 80.0 


Zo 


CLOTHING 
VETEMENTS 
INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INOUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRCOLCTION STCCK RATIC OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PRODLCTION CAPITAL DE PRCDUCT ION D*uTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
97 2 I 106.9 263.8 0.41 £2523 85.3 
I! 105.5 264.8 0.42 125.7 83.9 
III 107.8 265.8 0.41 126.2 85.4 
IV 111.4 266.8 0.40 126.7 87.9 
1973 I 108.4 267.9 0-41 127.22 852 
II 115.1 271.0 0.39 128.7 89.5 
1G f 117.4 27461 0.39 130.1 90-2 
IV 116.8 277.1 0.39 131.6 88.8 
1974 I 113.9 280.2 0-41 133.0 85.6 
II 115.7 281.2 0-40 13365 86.7 
141 112.2 282.2 0-42 134.0 83.7 
IV 114.9 283.2 0.41 134.5 85.5 
1975 I 213-3 284.2 0.42 134.9 84.0 
II 114.4 282.7 0.41 134.2 85.2 
fit 116.8 281.3 0-40 133.6 8724 
IV 124.7 279.9 0.37 LS 269 93.8 
1976 I 128.2 278.5 0.36 132.2 97.0 
II 126.6 279.8 0.37 132.8 9553 
II!I 124.1 281.1 0.37 133.5 93.0 
IV 118.4 282.4% 0.35 134.1 88.3 
1977 I 119.6 283.8 0.39 134.7 . 88.8 
Il 120.3 284.1 0.39 134.9 89.2 
III 118.1 284.5 0-40 135.1 87-4 
IV 111.7 284.8 0242 135-2 82.6 
1978 I 120.8 28562 0.39 135.4 89.2 
Il 121.8 286.4% 0.39 136.0 89.6 
Ill 125.6 287.7 0.38 136.6 $1.9 
IV 13é.8 288.9 0.35 137.2 99.7 
1979 I 137.0 29022 0.35 137.8 9924 
yt 138.5 291-7 0.35 138.5 100.0 
is 131.2 293-2 0.37 139.2 942 
IV 129.7 294.6 0.38 139.9 ATs 
1980 I 123.6 29661 0.40 140.6 87.9 
Il 122.6 297-9 0.4C 141.4 86.7 
III 124.3 299.7 0.40 142.3 8764 
IV 124.7 301.5 0.40 143.2 87.1 
1981 I 124.9 303.3 0-40 144.0 86.7 
1A 124.5 305-9 0-41 145.2 85.7 
1 @ | U2Z2e> 308.6 0.42 146.5 83-6 
IV 115.7 311.2 0.45 147.8 78.3 
1982 I 109.6 313.9 0.47 149.0 7345 
Ta 100.2 315.0 0-52 149.6 67.0 


III 102.2 31€.2 0.51 150.1 68.7 


WCCC 
BOIS 
INOEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INOLSTRIAL CAPITAL CUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PROOUCTION STOCK RATIC OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE CE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D®*UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTTELCE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLICNS 
1961 I 60.9 1102.0 2.18 71.7 84.9 
rl 64-2 1115.2 2-CS 7226 88.5 
iit 66.9 112824 2-03 1324 91.1 
IV é€5.C 1141.6 2e11 71423 87.5 
1962 I 66.3 1154.9 2-10 UD O62 88.2 
10k 6E.7 1164.5 2-04 75.8 90.7 
II! 71el 1174.2 1.99 16.4 93.0 
IV 7122 1183.8 2-00 77.0 924% 
1963 I 73.0 1193.5 1.97 Tie? 94.0 
i 73.0 1204.7 1.99 7824 Gisrerr 
III 1428 1216.0 1.96 7961 94.5 
IV 1564 1227.2 1.96 79.29 94.4 
1964 I 80.6 1238.5 1.85 80.6 100.0 
II 77-0 1254.1 1.96 81.6 94.3 
III 82.4 1269.7 1.85 82.6 9967 
IV 81.9 1285.2 1.85 83.6 97S 
1965 I 80.8 1300.8 1.94 84.7 9544 
II 81.0 1322.0 1.96 86.0 94.1 
III 83.6 1343.3 e393 87.4 95.6 
IV 86.6 1364.5 1.90 88.8 Sie 
1966 I 83.3 1385.7 2-00 90.2 920% 
II 86.0 1403.7 1.96 91.4 94.1 
III 85.5 1421.7 2-C0 92.5 924% 
IV 84.9 1439.7 2204 93.7 90.6 
1967 I 8E.S 1457.7 2-62 94.9 91.6 
II 86.9 1463.6 2-03 G52 Sho 
ITI 88.0 146S$.5 2-01 95.6 92.0 
IV 83.5 1475.3 (2 be 96.0 87.0 
1968 I 82. 1481.2 2016 96.4 85.7 
II 87.6 1498.8 2-06 cy Pee) 89.8 
III SC.5 1516.4 2-02 98.7 91.7 
IV 95.6 133 69 1.93 99.8 95.8 
1969 I 91.4 S)2) Ib) 2-04 101.0 90.5 
Il 96.6 1591.4 1.98 103.6 93ie35 
III $2.5 1631.3 2-12 106.2 87.1 
IV 93.8 PGs E 2.14 108.8 86.3 
1970 I See 1711.0 2-20 Lith .3 84.0 
Wt 85.4 1745.1 2246 113.6 T1522 
EE? 89.0 1779.3 2641 115.8 76.9 
IV 92.6 1813.4 2-36 118.0 78.5 
1971 I 90.8 1847.6 2 244 120.1 71526 
il 98.2 1880.4 2-30 122.2 80.4 
ITI 105.1 1913.3 Zels 124.3 84.5 


IV 106.4 1946.1 2-20 126.5 84.1 


WOOD 
BOIS 
INCEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INCUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATICN 
PRODUCTION STOCK RATIO CUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PROCUCTION CAPITAL DE PRCOUCTION D®*UTILISATICN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=1CO $ MILLICNS 
1972 I 104.0 1979.0 2229 128.7 80.8 
II 10731 201122 2.39 130.8 77.3 
Tit 104.5 2043-4 2.35 132.9 78.6 
IV 114.8 207546 2917 135.0 85.0 
1973 I 1i7ss8 2107.8 215 137.0 8620 
II 117.4 2P5851 252i 140.3 83.7 
Ill E2037 2208.5 2e20 143.5 84.1 
IV 125.5 2258.9 2.16 146.8 85.5 
1974 I 130.4 2309.3 2.13 150.0 8669 
II 12427 2360.9 2e27 153.3 Steed 
rit 115.5 2412.5 2.50 156.7 74.0 
IV 104.5 2464.1 2.83 160.0 65.3 
1975 I 101.7 2515.8 2597 163.5 6262 
II T?PCs5 2557-3 258 166.2 66.5 
Oat 1OCi7 2598.8 3t1cG 168.9 59.6 
IV 118.1 2640.3 269 171.6 68.8 
1976 I 123.8 2681.8 2.60 174.3 Wis 0 
II 131.5 P7124 2-48 176.3 7406 
III 133.6 2743.0 2-47 178.3 749 
IV 138.6 277326 2-40 180.3 76.9 
1977 I 142.8 2804.2 2-36 182.3 1B 64 
rT 136.2 282726 2.49 183.8 1401 
III 141.5 2851.1 2242 185.3 7604 
IV 142.7 2874.5 2042 186.8 7604 
1978 I 14C.8 2897.9 2047 188.3 7428 
IJ 148.3 2930.3 2637 190.4 (IAS 
icy 151.3 2962.8 2.35 192.6 78.6 
IV 154.9 2995.2 2232 194.7 796 
1979 I 148.5 3027-6 2-45 196.8 75.5 
rr 17-2 3070.0 2.35 199.5 78.8 
III 157.5 3112.4 2-37 2023 Tts9 
IV 152.5 3154.7 2245S 205.0 7404 
1980 I T5023 3197.1 2-56 207-8 72.3 
II 142.9 3241.3 2513 SO eeT, 67.8 
Gig 15C.4 3285.5 2562 213.5 7064 
IV 152.3 3329.7 2-6l 216.4 70.8 
1981 I 156.4 3373.9 2-59 219.3 W1.2 
II 158.0 3406.2 2.59 221.4 71.4 
III 119.8 3438.5 3645 223.5 53-6 
IV P30.7 3470.8 3529 225.6 57.9 
192 I 11S.1 350361 3.53 22021 52.3 
Ty 122. 3508.1 3045 228.0 5326 


rrTI 123.1 3513.1 3.43 228 23 53.9 
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FURNITURE ANC FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


me 


INDEX OF GRCSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PRCCLCTICN SHU CK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INOICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRCDUCT ION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DEP UARGAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 355.5 190.5 0.98 UE8los 70-0 
II 58.0 WON 0.94% 71926 UZo2 
III 5Se7 192.0 0.92 7929 1460 
IV 60.5 192.7 0.91 80.2 1504 
We I €1e1 NOB 0.91 80.6 1528 
Mey 62-2 193.2 0.89 80.4 UUics 
III 63. 193.0 0.87 80.3 78.7 
IV 63.9 192.8 0.86 80.3 1926 
1963 I 65.2 192.6 0.84 8062 81.3 
II 65.9 Dh ep b 0.84 80.4 82-0 
III 68.0 193.7 0.81 80.6 84.3 
IV 6S.0 194.2 0.81 80.8 85.3 
1964 I 10.4% 194.8 0.79 81.1 86.8 
I] 71.4 195.9 0.78 81.6 87.5 
II! T7262 197.1 0.78 82.1 88.0 
IV 7520 198.2 0.76 82.5 90.9 
19€5 I 1826 199.4% 0.73 83.0 94.7 
II 81.1 203.8 0.72 84.8 95.6 
III 82.7 208.2 0.72 86.7 95.4 
IV €6.1 212.5 O71 88.5 SM OF 
1966 I 90.3 216.9 0.69 90.3 100.0 
jo) t Sites 222.5 0.69 9226 Selo ks 
III 94.0 22862 0.69 95.0 98.9 
IV 94.0 233.8 0-71 97.3 96.6 
1967 I 93.8 239 ie 0.73 99.7 94.1 
II 94.8 24422 0.74 Otel a Steia: 
PET 95.2 248.9 0.75 103.6 91.9 
IV 94.1 ZoSe0 0.77 105.6 89.1 
1968 I S55) 258-3 0.77 107.5 88.8 
II 96.8 263.5 0.78 109.7 88.2 
III $7.3 268.8 0.79 111.9 86.9 
IV SS.4 27420 0.79 114.1 87.1 
1969 I 1Cl.7 C9e2 0.79 116.2 87.5 
Il 102.4 280.8 0.78 116.9 87.6 
1 OF 103.5 Z82ie> 0.78 117.6 88.0 
IV 103.4 284-2 0.79 118.3 87-4 
1970 I 100.3 285.9 0.82 119.0 84.3 
II 95.0 289.4 0.87 120.5 78.8 
eel 95.0 293.0 0.88 122.0 7729 
IV 94.4 296.6 0.90 T235%55 16.4% 
1971 I 89.9 300.2 0.95 124.9 72.0 
id 97.0 302.3 0.89 125.8 Tiss 
III 105.2 304.5 0.83 126.7 83.0 
IV 107-4 306.7 0.82 127.6 84.2 
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FURNITURE AND FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


<< nr a a ae es = = = = =. oe 
| —_—_—— LL LELLLE S S S S SS S GENES SEES ES SS SS GD SS ek Se ee ee es ee ae ae 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATICN 
PRCDUCTION STOCK RATIO CUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRCCUCT ION CY'UTILISATICN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972, I 108.3 308.9 0.82 128.6 84.2 
II 113.5 312.2 0.79 130.0 87.3 
III 117.$ 315.6 0.77 131.4 89.7 
IV 123.1 319.0 0.74 132.8 92.7 
1973 I 126.2 322.4 0.73 134.2 94.0 
II 125.9 327.9 0.74 13€.5 9202 
III 1226 1 333.5 0.78 138.8 87.9 
IV 125.7 339.1 0.77 141.2 89.0 
1974 =I 128.8 344.7 0.77 143.5 89.8 
II 129.3 351.8 0.78 146.5 88.3 
ri 123.7 359.0 0.83 149.5 82.8 
1V 116.7 366.1 0.90 152.4 7626 
1975 I 118.1 373.3 0.90 155.4 76.0 
11 110.4 377.6 0.98 157.2 T0s2 
Ts 12031 381.9 0.91 159.0 7526 
1V 12052 386.1 0.92 160.7 74.8 
1976 =I 116.7 390.4 0.96 162.5 71.8 
II 123.2 392.2 0.91 163.2 75.5 
III 123.0 394.1 0.92 164.0 75.0 
IV 122.3 395.9 0.93 164.8 TAZ 
p77 115.8 397.8 0.98 165.6 65945 
11 107.4 399.1 1.06 166.1 64.7 
III 108.4 400.5 1.06 166.7 65.0 
IV 108.4 401.8 1.Cé 167.2 64.8 
1978 =I 115.7 403.2 1.00 167.8 68.9 
II 115.8 404.0 0.96 168.2 Tis 2 
III 118.3 404.8 0.98 168.5 Tis2 
IV 126.0 405.6 0.92 168.8 74.6 
1979 I 126.9 406.5 0.92 169.2 75.0 
II 129.4 407.9 0.90 169.8 1602 
III 125.9 409.3 0.93 176.4 73.9 
IV 123.9 410.7 0.95 170.9 7225 
1980 I 126.8 412.1 0.93 171.5 73.9 
II 122.6 413.7 0.96 idee 2 71.8 
III 124.1 415.4 0.96 172.9 71.8 
IV 129.9 417.0 0.92 173.6 74.8 
1981 I 135.6 418.7 0.88 174.3 77.8 
II 135.0 422.2 0.87 175.7 rcp 
111 137.5 425.7 0.89 lie 2 7726 
IV E21ie2 42961 1.01 178.6 67.9 
1982. I 104.5 432.6 1.18 180.1 58.0 
II 95.6 434.7 aes 180.9 55.0 


II! 93.6 436-8 1.33 181.8 Dilie,D 


30 


PAPER AND ALLIEC INDUSTRIES 


PAPTERS ET INDUSTRIES CONNEXES 


----- eee se; es see - e > esarerasaXnwreree ee oe nen ne ee ae ae ae ee 


INDEX OF GROSS CAP ITAL— INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL GUTPUT PCTENTIAL UTILIZATIGN 

PRODUCT ION STOCK RATIO CUTPUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRCCUCTICN CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATICN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PCTENTIELLE DE <EANCAPACITE 

1$71=100 $ MILLICNS 

UIEL I 63.1 4574 0% 4-63 68.2 208) 

II 62.1 4613.6 4-70 68.8 9lel 

Teter 63.4 4652.9 4.65 69.4 91.4 

IV 64.3 4692.1 4.66 70.0 Die9 

1962 I 6561 4731.3 4.264 70.6 92-3 

Il 65.5 4765.0 4264 Tiel 922 

II! 66.3 4798.8 4.62 71.6 92-26 

IV 65.8 4832.5 4269 721 Eble! 

1963 I 65.3 4866.2 4.76 1226 90-0 

II 6$.3 4916.4 4.53 Wile 3 94.5 

III 70.0 4966.6 4.53 1421 9425 

IV 72-1 5016.8 4 244 74.8 G6 04 

19€4 I 74.0 5067.0 4.37 15 26 $7.29 

jeg 75.0 BNA U 4.35 76.8 97-6 

III 71722 5238.5 4.33 78.1 98.8 

IV 1924 532462 4.28 19 24 100.0 

1965 I 18.7 5410.0 4.39 80.7 97.5 

II 7921 552561 4246 82.4 96.0 

Pig 81.5 5640.3 4242 84.1 96.9 

IV 82.9 5755.5 4 243 85.8 9626 

1966 1 85.8 587C.7 4.37 87.5 98.0 

II 87.4 6018.1 4-40 89.7 974 

TT 87.8 6165.6 4.48 91.9 95165 

IV 86.8 6313.0 4-64 94.1 G2e2 

1967 I 87.7 6460.5 4.7C $6.3 Sra 

II 85. 6582.6 4-94 98.2 86.7 

IT! 8€.S 6704.8 4.93 100.0 8669 

IV 85.3 6826.9 Dre lel 101.8 83.8 

1968 I 87.0 6949.0 5-10 103.6 84.0 

II 93.7 7012.3 4.78 104.6 89.6 

IT] 87.2 7075.7 5.18 105.5 8226 

IV 920% 7139.0 4293 106.5 66.8 

1969 I S711 720244 4.174 107.4 90.4 

TI 99-1 7268.8 4.68 108.4 91.4 

IT] 102.2 7335.3 4.58 109.4 93.4 

IV 102.1 7401.8 4263 110.4 $2.5 

1970 I 102.8 1468.3 4.64 111.4 92.3 

Tet 100.2 7564.9 4.82 112.8 838.8 

III SEC 1661.6 Sek 114.3 83.5 

IV 100.9 7758.2 4.91 MG G 7 87.2 

1971 I $7.8 1854.9 Sree 116.7 83.8 

II 97-2 195564 5-20 118.2 82.3 

Ill 100.8 8055.9 5-08 PE. 84.2 


IV 104.2 8156.3 4.98 121.2 86.0 


Si! 


PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPTERS ET INDUSTRIES CCNNEXES 


Se aa a a ac ra co 
-_—— aN ey 


INDEX OF GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL CUT PUT PCTENTIAL UTILIZATION 
PROCUCT I0N STOCK RATIO CUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE iA T AUX 
PROCUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATICN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PCTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1S$71=100 $ MILLIGNS 
1$72 I 106.4 8256.8 4.94 122.07 66.7 
II 110.0 8325.0 4.82 123.7 88.9 
111 110.8 8393.3 4.82 124.7 88.8 
IV 114.1 8461.5 4.72 125.8 90.7 
1973 I 117.8 8529.8 4.61 129 20 92.8 
II Vea 8572.9 4.49 127.6 95.44 
III 109.8 8616.0 5.00 128.3 85.6 
IV 118.6 8655.1 4265 128.9 920 
1974 I 127.9 8702.2 4.34 125.7 $8.6 
II 12661 8757.6 4643 130.5 9626 
lil 123.6 8813.1 4.55 131.3 9461 
IV 117.2 8868.5 4083 132.1 88.7 
mist 109.2 8923.9 5.20 132.8 82.3 
11 103.2 8968.1 5.53 133.4 7704 
111 90.0 9012.4 6.38 134.1 6761 
IV 83.6 9056.6 6.90 134.7 62.1 
1976 I 99.2 9100.9 5284 13524 733 
II 119.2 9164.5 4.98 136.3 8620 
Ch 119.1 9228-2 4.93 137.3 86.8 
IV 114.5 9291.8 LF 162 82.8 
i977 I 112.1 9355.5 Sed 1391.2 t (ele 
II 111.6 9406.3 5 637 139.9 7928 
III 112.0 945722 5.38 140.7 7926 
IV 118.2 9508.0 M2 141.4 8326 
78 I 123.6 9558.8 4.93 142.2 86.9 
II 126.9 955902 480 142.2 89.2 
III 128.0 9559.6 4.76 142.2 90.0 
IV Les ag 9560.0 4.73 142.2 90.5 
w79 =I 127.3 9560.4 4.78 142.2 89.5 
II 126.8 9572.3 4.81 142.4 89.0 
III 12.8 9584.3 4.7 142.6 91.0 
IV 130.4 9596.3 4.69 142.8 91.3 
1980 I 135.4 9608.3 4.52 142.9 94.7 
II 12S.7 97074 4.77 144.4 89.8 
III 127.C 9806.5 4.92 145.9 8761 
IV 128.0 9905.6 4293 147.4 86.9 
1981 =I 136.1 10004.8 4.9C 148.8 8764 
Ii 133.2 10160.9 4.86 151.2 88.1 
11} 125.0 1031720 5 «26 153.5 81.4 
IV 128.8 10473.1 518 155.8 8207 


122.7 10629.3 5252 158.1 7726 


I 
I 117.6 10734.0 5-81 159.7 1326 
I 116.3 106838.8 5-94 161.2 72.1 


1982 
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PRINTINGs PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSICNy, PUBLICATION ET INDUSTRIES CCNNEXES 


i a a a SO eee CO OO OOOO OOOO ee - er ee es ees ss ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INCUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATICN 
PRODUCTION STOCK RATIC CUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRCDUCTICN D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PCTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
1961 I 65.3 911.3 1.43 81.7 84.8 
II 68.8 Sst 1.45 82.3 83.6 | 
Ty 10.6 924.1 Ps42 82.8 852 | 
1V Ce2 930.5 1.42 83.4 85.4 
II Ties 945.2 1.44 84.7 84.1 | 
III Tol 9534 1.44 85.5 8424 | 
IV 71.7 961.5 1.46 86.2 8342 | 
1963 I 7204 969.7 1.46 86.9 83.3 
II Wael 981.8 1.46 88.0 8361 
III 14.3 993.9 1.46 89.1 8324 
IV 73.5 1006.0 1.49 90.2 81.5 
1964 =I 1206 1018.1 Past 91.3 80.6 | 
II 76.3 1033.1 Psat 92.6 82.4 | 
III 72a 1048.2 1.58 94.0 76.9 
IV 75.3 1063.2 1.54 95.3 79.0 
1965 I Tite 1078.3 1.52 96.7 79.8 : 
Tl O52 1087.0 pe51 97.4 80.3 
III 75.7 1095.7 1.50 98.2 ape 
IV 82.3 1104.4 1.44 99.0 84.1 
1966 +I 84.5 he's 1.43 99.8 84.7 
11 85.4 1125.8 1.43 100.9 84.6 
III 85.8 1138.5 1.44 102.1 84.1 
IV 85.7 PiSiTs2 1.46 103.2 83.0 
| 
1967 +I S7a7 1164.0 1.44 104.3 84.0 
II 88.7 T1735. 1.44 105.2 84.4 
III 88.2 1182.1 1.46 106.0 83.2 
IV 88.2 ti927 1.47 106.8 82.6 
1968 =I 90.0 1200.2 1.45 167.6 83.7 
7 89.9 121C¢.8 £547 108.5 82.8 
III 89.2 $251.4 1.49 109.5 81.5 
IV Sla2 1231.9 P2aT 110.4 8206 
1969 I $3.6 1242.5 1.44 111.4 84.0 
ti 92. 1252.0 1.46 PP2.2 83.2 
ee 95.7 1261.6 1.43 DES.4 84.6 
IV 94.5 {271.1 1.46 113.9 82.9 
1970 ~=O'I 92.9 1280.7 1.50 114.8 80.9 
II 96.1 1293.8 VE47 116.0 82.9 
it 95.0 1306.9 1.50 1Evs2 iat 
IV 98.1 1319.9 Td46 Tress 82.9 
1971 I 97.4 1333.0 1.49 119.5 81.5 
II $8.8 1349.0 1.49 120.9 81.7 
Ee 95.8 1365.0 1.49 122.4 81.6 


IV 103.7 1381.0 1.45 123.8 83.8 


-—<—<— Onn nn nnn nr SS 
— SE AC a ea aon ae SSSr ee Maley sons Sonsoaee estan: Sins eee Sas es 
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PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSICN»s PUBLICATION ET INDUSTRIES CCNNEXES 


CAPITAL— 
OUTPUT 
RATIC 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
PCTENTIAL 
CUT PUT 
INCICE DE LA 
PRCDUCT ION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATICN 
RATE 
TAUX 
D*UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


-_-—_----- Se Oe eee ae ae 
—— — a a ee 


1972 


1973 


1974 


1975 


1976 


1977 


1978 


1979 


1981 


1982 


INDEX OF GROSS 
INCUSTRIAL CAPITAL 
PRODLCTION STOCK 

INDICE DE LA STOCK DE 
PRODLCTION CAPITAL 
INDUSTRIELLE BRUT 
1971=100 $ MILLICNS 
102.8 1397.0 
Liat 1410.3 
yee eee 1423.7 
113.0 1437.1 
rely 2a 1450.5 
117.0 1465.2 
120.3 1479.9 
124.7 1494.6 
124.7 1509.3 
126.5 1525.0 
125.8 1540.8 
125.5 1556.5 
27.2 1572.3 
126.7 1587.2 
128.2 1602.2 
128.0 1617.1 
129.7 1632.1 
132.0 1646.3 
134.C 1660.6 
137.8 1674.9 
136.0 1685.2 
136.1 1700.3 
134.8 a5 
136.1 1722.6 
141.0 1733.8 
144.0 1736.5 
145.5 1739.2 
145.5 1741.9 
146.6 1744.6 
148.5 1751.8 
153.6 175961 
155.1 1766.4 
159.0 1773.7 
157.9 1788.6 
15S.3 18036 
161.7 1818.6 
156.8 1833.6 
161.4 1846.6 
167.1 1859.7 
16C.1 1872.7 
151.7 1885.7 
148.6 1896.5 
142.3 1907.3 
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PRIMARY METALS 


METAUX PRIMAIRES 


me i a a a a ns rs a a ns ss i a se a es ee 


19€2 


1963 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


1969 


L971 


INDEX CF 
INDUSTRIAL 
PRCCUCT IGN 

INDICE DE LA 
PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 


1S$71=100 


5604 
5964 
5S. 8 
6C.7 


6C.9 
6422 
66.9 
6326 


66.4 
67.26 
68.4 
71.1 


1324 
1526 
77.6 
8C.6é 


80.4 
83.06 
86.4 
88.0 


89.1 
8&.5 
88.2 
85.7 


83.7 
83.0 
83.7 
87.9 


89.6 
&Se3 
94.6 
$8.3 


98.6 
1CC.5 
88.9 
90.5 


103.5 
99.7 
10C.9 
$8.9 


96. l 
100.2 
102.5 
101.1 


STOCK DE 
CAPITAL 
BRUT 


$ MILLIONS 


4105.9 
4138.0 
4170.1 
4202.1 


423402 
4288.5 
4342.8 
4397.1 


4451.4 
447320 
4494.7 
4516.4 


4538.1 
4590.7 
4643.3 
4695.9 


4748.5 
4802.3 
4858.2 
4913.0 


4967.9 
5068.2 
5168.5 
5268.7 


5369.0 
5440.3 
5511.6 
5582.9 


565462 
5708.4 
5762.6 
5816.8 


5871.1 
592826 
5986.2 
6043.7 


6101.3 
6194.9 
6288.6 
6382.2 


6475.9 
6558.5 
6641.1 
6723.7 


CAPITAL— 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


4.39 
4.220 
421 
4.18 


4-20 
4.03 
3.92 
4.17 


4.05 
3.99 
3.97 
3-83 


Brel '3 
3-66 
3-61 
3252 


3-56 
3249 
3239 
3-37 


3.36 
3 046 
3254 
Zotl 


3-87 
3-96 
3.97 
3.83 


3.81 
3-86 
3.68 
3-57 


3.59 
3-56 
4-06 
4203 


3.256 
SrevliD 
3.76 
3.89 


4.05 
3.93 
3.89 
4.00 


INDEX OF 
POTENTIAL 
OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATICN 
RATE 
TAUX 
D*UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


1626 
80.0 
80.0 
80.5 


80-2 
83.5 
85.9 
8026 


83.2 
64.3 
84.8 
87.8 


90-2 
91.8 
9342 
Dent 


9464 
96.3 
992 
OS) SS 


100.0 
97.4 
$51 
90.7 


86.9 
85.1 
84.7 
87.8 


88.4 
87-2 
91.5 
94e2 


93.6 
94.5 
82.8 
83.5 


94.6 
89.7 
89.5 
86.4 


83-1 
85.5 
86.4% 
84.2 


am a a i a 
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PRIMARY METALS 


METAUX PRIMAIRES 


a 
a SOS SE SS OS TD SE ED EP SED SSNS aD ew aS wees en anes anu aw a a 


INOEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPLT PCTENTIAL UTILIZATICN 
PRGDUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
HD ICER De LA STOCK DE COEFFICIENT INOICE DE LA TAUX 
LCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILI SATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PCTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=1C0 $ MILLIONS 
no72> =I 96.8 6806.3 423 Ae f 79.5 
11 99.7 6889.3 4.16 12562 80.9 
III 1CC.S$ 6972.3 4.16 12457 60.9 
IV VOde7 7055.3 3.94 126.1 85.4 
1973 #'I 108.8 7138.3 3.95 War pate 851 
it 110.8 721352 3.92 12921 85.8 
III 113.C 7288.2 3.85 130.5 86.6 
IV 116.2 7362.1 3.82 131.8 88.2 
19674 +I 120.0 7438.1 3.74 13352 90.1 
lI 118.4 7538.3 3.84 135.0 87.7 
III 120.0 7638.6 3284 136.8 87.7 
IV 116.9 7738.S 3.99 138.6 84.3 
1975 =I 110.5 7839.2 4.27 140.2 1888 
II 105.8 7940.3 4.52 14221 74.5 
III 105.1 8041.5 4.61 143.9 136i 
IV 106.2 8142.6 4.61 145.7 1320 
976 I 16361 8243.8 4.59 147.5 cS 
II 106.9 8318.2 4.68 148.8 71.8 
III 104.8 8392.7 4.82 15C.1 69.8 
IV 162.8 8467.2 4.96 151.5 67.29 
fO77 =I 107.0 8541.7 4.81 152.8 . ese 
II 12224 8607.5 4.61 154.0 Tso 
oe! 11921 8673-3 4.38 155.2 76.8 
IV 115.0 873961 4.57 156.3 73.6 
1978 I 114.6 8805.0 4.63 157.5 72.8 
II 12727 8828.0 4.37 157.9 hie a 
rit 119.9 8851.0 4244 158.3 Tere 
IV 122.8 8873.9 4.35 158.8 114 
1979 I 12295 8896.9 4.37 159.2 77.0 
li 12352 8915.6 4.36 159.6 Wee 
III 120.8 8942.4 4246 160.0 75.5 
IV 126.3 8965.1 hn 2 160.4 78.7 
1980 I 12%s3 8987-9 4.25 160.8 79.2 
II 1219 9058.9 4.47 162.1 7502 
III 124.3 9129.29 4242 163.3 T6601 
IV 131.7 9200.8 A 20 164.6 80.0 
1981 I 12051 9271.8 4.29 165.9 1844 
II 13759 9344.4 4.08 167.2 82.5 
417.1 4.34 168.5 1726 
LTT 130.7 9 
IV 109.2 9489.7 5.23 16S.8 64.3 
1982 I 111.9 9562.4 5.14 vers bea 6504 
II 104.5 958602 5.52 171 <5 60.9 


Ill 98.1 $610.2 5-90 171.9 57el 
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METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


a i nee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY , 
INCUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATIGN 
PRODUCTION STOCK RATIC CUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PROCUCT ION CAPITAL DE PRCDUCTICN D®*UTILISATICN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLICAS 
1961 I 52.3 1591.1 1.85 854 61.2 
II 53.7 1598.6 1.61 85.8 62.6 
Bul 55.2 1606.2 ty | 86.3 64.0 
IV 55.8 1613 67 1.76 86.7 64.4 
1962 I 52 1621.3 1.73 Stal 65.7 
II 5S.0 1607-0 1.66 86.3 68.4 
III 61.0 1592.8 1.55 85.5 hl ss 
IV 61.4 1578.5 1557 84.8 WZe4 
1963 I 62.6 1564.2 152 84.0 74.5 
KL 64.0 1558.8 1.48 83.7 76.5 
I11 6522 1553.5 1.45 83.4 78 a2 
IV 65.4 1548.1 1.44 83.1 Weel 
1964 I 68.0 1542.7 1.38 82.8 82el 
II 69.7 1546.4 1.35 83.0 83.9 
ITI 71.5 1550.1 ia2 GS 22 85.9 
IV 75.6 1553.8 1125 83.4 90.6 
1965 I 1704 1557.5 1.23 83.6 92.5 
II 7907 1583.8 ity2el 851 93.7 
III 82.2 1610.2 1 si9 86.5 951 
IV 85.7 1636.5 je 87.9 97.5 
1966 I 89.3 1662.9 ois 89 3 100.0 
II 89.3 1696.3 1.16 Sal 98.0 
III 90.8 1729.7 1.16 92.9 97-8 
IV 90.2 1763.1 Ld 94.7 95.3 
1967 I S0.4 1796.6 saya! 96.5 93.7 
11 90.1 1820.9 1.23 97.8 G28 
III 85.5 1845.3 1.26 99.1 90.3 
IV 85.5 1865.6 leat 100.4 8961 
1968 I 87.6 1894.0 ey 101 7 860i 
11 89.1 1915.3 1.31 102.9 86.6 
III $1.6 1936.6 129 104.0 B8er 
IV 93.4 1957.9 LPe2e 105.1 88.8 
1969 I oy | 1976.2 13:24 106.3 91.4 
II $8.4 2008.3 1124 107.8 91 $2 
III 97.7 2037-4 WaT 109.4 89.3 
IV $8.0 2066.5 1.29 111.0 88.3 
1970 I S7.9 209567 1.30 hr <5 87.0 
II $7.0 2124.3 1.33 VA SL 85.0 
Lit $7.5 2152.9 1.35 115.6 84.3 
IV $8.3 2181.5 1.35 PET al 83.9 
igvi Vi 97.9 Bo0 6) 38 118.7 82.5 
II 10C.0 2236.6 1.36 119.8 83.5 
ITI 100.6 2251.1 1.36 120.9 83.2 


IV 102.1 2271.6 1.36 122.0 83.7 


37 


METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLICUES 


a a a a a ar er a is ee em es = 
a es 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INCUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIC CUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRCDUCTION D®'uTILISATICN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1S71=1C0 $ MILLICNS 
1972 I 99.8 2292.1 1.40 123.0 81.1 
II 103.3 2311.8 1.36 124.1 832 
I1f 105.5 2331.6 1.35 125.2 84.3 
IV 106.4 2351.4 1.35 12622 84.3 
2973 I 109.8 2371.2 1.32 127.3 86.2 
i 113.2 2398.2 1.29 128.8 87.9 
Ill 116.1 2425.23 1.27 130.2 89-2 
IV 115.6 2452.3 1.25 131.7 GO.8 
1974 I 127.1 2479.4 1.19 133.1 95.5 
iI 124.9 2508.9 1.22 134.7 92.7 
Ill 124.3 2538.5 1.24 136.3 91.2 
IV 122.5 2568.0 1.28 137.9 88.8 
1975 I 115.0 259726 1.38 139.4 82.5 
II 110.1 2624.1 1.45 140.8 18.2 
II! 112.9 265026 1.43 142.2 1924 
IV 113.5 2677.0 1.44 143.6 19.0 
1976 I 116.2 2702. 1.42 145.1 80.1 
II 120.8 2724.5 1.37 146.2 82.6 
Ill 120.4 274526 1.39 147.3 81.7 
IV 120.1 2766.6 1.4¢ 148.4 80.9 
i | 120.4 2787.7 1.41 149.6 . 8065 
II 116.9 2802.3 1.46 150.4 77.7 
III 117.7 2816.9 1.46 151.1 77.9 
IV 11S.0 2831.5 1.45 151.9 78.3 
1978 I 120.2 2846.1 1.44 152.7 78.7 
Il 124.7 2859.0 1.4C 153.4 81.3 
II! 125.9 2871.9 1.39 154.1 81.7 
IV 125.6 2884.8 1.4C 154.8 81.1 
979 I 127.0 2897.7 1.39 155.5 8ie7 
JI 130.7 2921.4 1.36 156.8 83.4 
Lit 132.2 2945.1 1.36 158.0 83.7 
IV 134.9 2968.8 1.34 159.3 84.7 
980 «Al 136.0 29926 1.34 160.6 84.7 
II 128.6 3020.9 1.43 162.1 79.3 
sie 12543 3049.2 1.48 163.6 1626 
TV 128.5 3077-5 1.46 165.1 717.8 
1981 I 125.8 . 3105.9 1.46 166.7 1769 
II 135.4 3127.3 1.41 167.8 80.7 
Ill 133.9 3148.8 1.43 169.0 79.3 
IV 122.8 3170.2 1.57 170.1 7222 
1982 I 120.8 3191.7 1.61 171.3 7025 
II 111.0 3205.0 1.76 172.0 64.5 


I1l 104.0 3218.3 1.88 172.7 60.2 
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MACHINERY 
MACHINES 
INCEX OF GRCSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATICN 
PRCCUCTION STOCK RATIO CUTPUT RATE 
INDICE CE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRCOLCTICN CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILISATIUN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PCTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 44.4 576.4 1.55 74.3 59.8 
11 45.5 579.3 1.52 140 60.9 
III 4565 58262 1.52 7501 61.2 
IV 46.7 585.1 1.50 7504 61.9 
1962 I 48.5 588.0 1.45 758 64.0 
I! 50.1 593.8 1.42 76.6 6564 
1 i 52.1 599.6 1.88 TR RRS: 6764 
IV 53.9 605.3 ioe 73.0 6961 
1963 I 54.C 611.1 1.35 78.8 68.5 
11 54.8 62C.4 1.35 80.0 68.5 
III 55.7 629.8 1.35 e128 68.6 
IV 57.7 635.1 ese 82.4 70.20 
1964 I 61.3 648.5 lieed 83.6 73.3 
II 64.8 664.4 i. 23 85.7 75.7 
III 67-8 680.3 1.20 B77 Ula 
IV 68.4 69661 lve22 89.7 7662 
1965 I 69.0 712.0 Deed $1.8 152 
it Tiles Toa ok ee 1 93.3 76.8 
111 714.6 73603 1.18 S4.9 78.6 
IV 78.0 748.4 1.A5 96.5 80.8 
1966 I 80.0 760.6 1.014 $8.1 81.6 
II 82.5 776.8 Loko roost 82.4 
III 85.1 793.1 Lee ded 102.2 8362 
IV cy ae | 809.3 Led 104.3 83.5 
1967 I 85.9 825.5 be il'5 106.4 80.7 
II 85.8 840.5 1eaz 108.4 79.2 
Ill 86.2 855.6 1.19 110.3 18 2 
IV 84.7 870.6 1.23 Ti2.2 7525 
1968 I 83.7 885.7 lee? 114.2 7323 
II 82.5 8976.1 1.30 115 7 713 
III 88.5 908.6 1.23 D7 ol 756 
IV 88.9 920.0 le24 118.6 75.0 
1969 I 94.2 931.4 1.18 ey | 78.5 
ra 97.5 941.9 1.16 7214 80.3 
re 99.9 952.4 14 122.8 81.4 
IV 99.8 962.8 15 2 4 ik 80.4 
1970 I 9S.5 973.3 Leth? 125.5 79.3 
II 96.1 988.3 1.23 £2054 7504 
III 95.7 1003.3 i725 129.3 74.0 
IV 97.5 1018.3 1.25 131.3 74.3 
1971 I 97.C 1033.3 Ve27 132.8 Wal 
EI 97.3 1041.8 1.28 133.9 12é% 
se S8.6 1050.4 eed 135.0 73.0 


IV 107.2 1058.9 1.18 136.1 78.8 


3S 


MACHINERY 
MACHINES 
INDEX OF GROSS capITaL- ——=~=SsINDEX OF ~—~=~*~*~S PACT 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATICN 
FRCOUCTION STOCK RATIO CUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATION 
TNOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=1C0 $ MILLIONS 
moi2 105.3 1067.5 1.21 137.1 76.8 
II RY355 1076.6 1.13 138.3 8261 
a1 115.2 1085.7 1.12 139.4 82.6 
IV tigs7 1694.8 PSUS 140.6 80.9 
973 «2 123.9 1103.9 1.07 142.3 8761 
II 121.8 1116.5 1.10 144.2 8405 
III 126.1 1133.9 1.08 146.1 86.3 
IV 126.9 1148.8 1.08 148.1 8507 
1974 I 138.4 1163.8 1.01 150.0 92.3 
II 141.3 MD8357 1.00 152.6 92.0 
III 141.0 1203.6 1.02 15551 90.9 
IV 147.9 1223.4 0.99 157.7 93-8 
75 tI 145.2 1243.3 1.02 160.0 90.8 
II 138.3 126526 1.09 162.9 84.9 
FEI 142.2 1288.0 1.08 165.7 8548 
TV 140.7 1310.3 FSTd 168.6 8364 
1976 =I 1352S 1332.6 Delt 171.5 75.3 
II 141.1 1352.1 1.14 174.0 81.1 
£1i 141.6 1371.7 1.16 176.5 80-2 
IV 141.9 1391.2 1.17 179.0 7943 
mov? 143.4 1410.8 1.17 181.5 & FISz0 
II 144.2 1425.8 1.18 183.5 78.6 
tT 139.8 1440.8 reas 185.4 7524 
IV 142.9 1455.7 1.22 187.3 7623 
7s 1 150.3 1470.7 1.17 189.2 7904 
Ti 16C.$ 1483.9 1.10 190.9 84.3 
III 161.7 1497.2 1.11 192.7 83-9 
IV 165.0 1510.4 1.07 194.4 87.0 
1979 I 179.0 1523.6 1.02 196.1 91.3 
II 18C.1 1543.9 1.02 198.7 90.7 
III 197.9 1564.3 0.94 201.3 98.3 
IV 20329 1584.6 0.93 203.9 100.0 
1980 =I 204.9 1605.0 0.94 206.5 IIe2 
II 2C6.5 1631.4 0.94 209.9 98.4 
III 198.1 1657.9 1.00 213.3 92.9 
IV 197.3 1684.3 1.02 216.7 3t<G 
1981 =I 210.8 1710.7 0.97 220.1 een 
I 215.1 1737.8 0.95 22346 8-0 
Z 0.97 227.1 9661 
III 218.3 1764.9 ks 
IV 211.1 1792.0 1.01 230.6 : 
m82 (1 193.7 1819.1 LeiZ 23461 eps, 
TI 182.8 1840.5 1.20 236.8 ; 


EPI 163.2 1861.8 1.36 239.6 68.1 
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TRANSPORTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSFCRT 


nn ee ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY : 
INCUSTRIAL CAPITAL GUT PUT POTENTIAL UBILEZATIGN & 
PRODUCTION STOCK RATIC GUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PROCUCTION CAPITAL DE PRCDUCTIGN D®*UTILISATICN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=1C0 $ MILLICNS 
196i 3 30.5 1844.0 2469 7524 4605 
II 30.8 1855.6 2268 75.9 40.6 
III 31.4 1867.3 2.65 76.3 41.1 
IV 35.1 1878.9 2.38 76.8 45.7 
1962, of 35.8 1890.5 2.35 Tyee 4603 
II 36.1 1902.1 prize 77.8 45.0 
Dut eS 1913.8 2a28 78.2 eliat 
IV Atel 1925.4 2.08 Tin? 522 
1963 I 41.5 1937.0 2.068 7902 5204 
II Gana 1959.8 2.01 80.1 54.0 
III 41.0 1982.7 2015 S21 50.6 
IV 50.3 200506 bout 82.0 Gin 
1964 1 49.8 2028.5 1.81 82.9 60.0 | 
II 49.6 2068.7 1.86 8426 58.6 | 
ill rs a 2109.0 1.99 8602 54.6 
IV 4702 2149.2 20a 87.9 53.7 
1965 I 56.3 2189.5 B73 89.5 62.9 | 
III 56.6 2314.6 1.82 946 59.8 | 
IV 66.5 23s 1.59 Qi. 2 68.4 | 
1966 I 67.0 2439.8 We 99.8 61ia2 | 
II 64.2 250828 1.74 102.6 62.6 
Ill 59.4 257769 igs 105.4 56.4 | 
IV 69.9 2646.9 1.68 108.2 64.6 
| 
igieue 1 1204 2716.0 1262 111.0 65.2 | 
ii 7546 276528 1.63 £321 66.9 
sie Tes 2815.7 Bias 115.1 Giie,7 
IV Wes 2865.5 1.64 DPI? 642 
1968 =I 73.4 291504 BRS2z 19.2 61.6 
II 89.2 2944.6 1.47 120.4 7401 
III GL. 2 297329 1.45 121.6 75.0 
IV 95.7 3003.1 1.4C 12. 4 73 
1969 =I 56.4 3032.4 1.40 124.0 The 8 
11 93.9 3072.5 1.46 125.6 7407 
III 101.4 301.6 aay rte 12.7 
IV Sas 3152.6 143 128.9 163 | 
1970 I Si. 5 3192.7 1.55 130.5 7001 | 
wi 91.4 3251.5 1.58 132.9 68.8 
il 8764 3310.4 1.68 135.3 64.6 
IV Tn 3369.2 2-08 ¥37.7 5204 | 
is7l_ I 97.2 3428.0 1.57 139.9 69.5 | 
11 96.2 3455.4 1.59 141.0 68.2 
III 102.5 3482.8 1.51 142.1 1261 | 
IV 1ga.2 3510.2 pace 1432 Toe 
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TRANSPORTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSPCRT 


<_< - - - -- - Ceeeeaeeeeee 
a ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INCUSTRIAL CAPITAL CUT PUT POTENTIAL UTILIZATIGN 
PRODUCTIGN STOCK RATIC CUTPUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PROCUCT ION CAPITAL DE PRODUCTICN D®*UTILISATICN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLICNS 
1972 I 106.8 3537.6 1.47 144.5 72.9 
II 107.9 355720 1.47 145.3 Teei2 
Rul 1CS%.C 2576.5 1.46 146.1 74.6 
IV 12)14..0 3596.0 1.32 146.9 8264 
1973 1 133.7 3615.5 PA2C 147.7 90.5 
II 135.9 3650.9 1.19 149.1 oi eae 
III 138.0 3686.3 1.19 150.6 9126 
IV 138.0 1) Ce | 1.20 152.0 90-8 
1974 I 135.6 375701 Ba20 153.6 90.9 
II 133.1 3814.1 1.27 155.95 8564 
III 138.4 3871lel B24 158.3 8764 
IV 144.5 3928.1 peat 160.6 $6.0 
1975 I 124.6 3985.1 1.42 162.8 76.5 
II 13%e.2 4024.3 1.30 164.4 83.5 
III 145.7 4063.5 24 166.0 Si..8 
Iv 143.5 4102.7 1627 167.6 85.26 
1976 I 145.3 4141.9 he2@ 169.2 85.9 
II 149.2 4168.3 524 17.0.3 87.6 
lia 151.4 4194.8 be23 bhi3 88.4 
IV 147.2 4221.2 be27 172.4 8504 
1977 I 15S.6 4247.26 1.18 173.5 _ 92550 
II 160.4 4292.7 1.19 175.3 91.5 
Tid 157.0 4337-9 5:23 17752 88.6 
IV 158.3 4383.0 1.23 179.0 88.4 
1978 I 1511 442862 1-3C 180.9 83.5 
Il 160.1 4469.3 be24 182.6 8767 
Ill 164.9 4510.5 dee. 22 184.2 89.5 
IV 174.5 4551.6 1.16 185.9 93.9 
1979 I 187.6 4552.8 1.09 187.6 100.0 
II 172.3 4665.0 Le 20 190.5 90.4 
III 165.6 4737.3 1627 193.5 85.6 
IV 15¢C.5 4809.5 le42 196.5 7626 
1980 I 145.7 4881.7 1.49 199.4 7301 
II 128.6 5017.7 1.73 205.0 62.7 
Lit 13232 5153.8 1.73 210.5 62-8 
1981 i 1402.7 5425.9 1.71 221.66 63.5 
II 153.2 5534.0 1.61 226.0 67.8 
III 144.8 564201 1.73 230.5 6228 
IV 126.6 575Cel 2-03 234 09 536 
1982 I 126.5 5858.2 2-06 239.3 52.9 
I! 141.2 5895.6 1-86 240.8 58.6 


III 142.8 5933-1 1.85 242-3 58.9 
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ELECTRICAL PRCDUCTS 


APPAREILS ET FOQURNITURES ELECTRIQUES 


me rn i wr i a rn a rr i i a a a a a 


INDEX CF 
INOUSTRIAL 
PRCCUCT ICN 

INDICE DE LA 
PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 


CAPITAL— 
OUTPLT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
PCTENTIAL 
OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
POTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D*UTILISATION 
DERBARCARAC TRE 


ee ee ee ee ee ee SS ee ES 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


1969 


1970 


Sy 7fa 


1$71=100 


44.2 
4604 
45.0 
51.5 


54-3 
5569 
58.3 
Doe 


5S-6 
6C.7 
62.3 
64.6 


66-6 
68.4% 
69.9 
71-6 


1425 
1626 
T1861 
8C.6 


82.4 
86.4 
89.0 
91.4 


89.1 
86.2 
87.7 
90.1 


90.3 
9C.9 
92.7 
94.7 


97.6 
1CC.5 
100.3 

$9.9 


S8e2 
95.4% 
$3.9 
93-4 


95.9 
9922 
1CC.E 
104.2 


$ MILLIONS 


857-1 
866.0 
874-9 
883.8 


892.7 
904.5 
916.4 
928.2 


940.1 
951.7 
963.4 
975.0 


986.7 
999.9 
1013.2 
1026.4 


1039.7 
105&.7 
1077.7 
1096.6 


1115.6 
1143.8 
1172.1 
1200.3 


1228.6 
1254.1 
1279.6 
1305.0 


133 Ore 
1347.1 
1363.7 
1380.3 


1397.0 
1416.2 
1435.5 
1454.7 


1474.0 
1490.2 
1506.5 
T2269 


1539.1 
1D Dife3 
1571/5156 
1593.9 


I I a 
_—_—— eo = = ee ee ee. 


INDEX OF 
INCUSTRIAL 
PROCUCTICN 


gn 3 


ao t5 


1976 


1977 


1978 


1979 


1980 


1981 


1982 


INDICE CE LA 
PRCDLCTIGN 
INOUSTRIELLE 


1$71=1C0 


103.7 
106.4 
110.8 
111.4 


122.8 
116.8 
121.7 
123.6 


127-2 
122.8 
12S.5 
122.0 


116.8 
114.3 
114.5 
119.3 


LSred 
11S.1 
118.2 
115.7 


112.5 
112.6 
110.8 
1CS.1 


108.4 
111.3 
113.4 
12C.1 


125.6 
123. 6 
127.4 
127.1 


129.5 
124.4 
124.7 
127.1 


13235 
142.3 
14C.8 
135.9 


126.0 
123.7 
122.3 
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ELECTRICAL PRCDUCTS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES 


$ MILLIONS 


1612.2 
1627.0 
1641.8 
1656.6 


1671.4 
1693.7 
1716.0 
1738.3 


1760.6 
1780.4 
1800.2 
1820.0 


1839.9 
1855.3 
1870.7 
1886.1 


1901.6 
1916.3 
1931.1 
1945.8 


1960.5 
1971.5 
1982.4 
1993.3 


2004.2 
2009.9 
2015.7 
2021.4 


2027-1 
2036.6 
204661 
2055.6 


2065.1 
2088-4 
2221.8 
2135.1 


2158.5 
2189.3 
222021 
2250-9 


2281.7 
2309.4 
2337-2 


CAPITAL— 
OUTPUT 
RATIC 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
PCTENTIAL 
OUTPUT 


INDICE DE LA 
PRODUCT ION 
PCTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATIGN 


RATE 


TAUX 


D*UTILISATION 
DE LA CAPACITE 


a a aa lt ee —— —_—— —— — —— 
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NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLICQUES 


ee ee ee eS EE SS 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATIGN | 
PRODUCTION STOCK RATIC CUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 

PRODUCTION CAPITAL DE PRCDUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=160 $ MILLICNS 

1961 ei 5601 1451.2 5241 Tani Fia3 
II 59.1 R46126 3232 793 74.5 
Ene 60.5 147261 Zee 79.9 75.8 
IV 6242 1482.5 20 80 «4 Tt 
1962. a3 63.0 1493.0 3.18 81.0 77.8 
iI 68.9 1507.0 2693 81.7 84.3 
Thi 6554 1521.1 24 82.5 84.1 
IV 70.6 1535.1 2492 8303 8408 
1963 at 6662 1549.52 B14 84.0 78.8 
II 68.9 1551.0 3.02 a4 oi 81.9 
III 1023 1552.9 RAGE 84.2 83.5 
IV 68.9 1554.7 202 84.3 Pic® 
1964 I 76.5 1556.6 PTE 8404 90.76 
re 2 1566.5 En 85.0 85.0 
Ill 14d 1576.5 2.83 85.5 ae 
IV 80.4 1586.5 2265 re 93.i4 
1965 a1 81.8 1596.5 2062 8656 94.5 
II B1e2 1615.8 2267 876 S236 
ae 83.8 1635.2 2.062 88.7 94.5 
IV Boul 1654.5 2.58 89.7 95.9 
1966, i 90.8 1673-9 2ie7 90.8 100.0 
II 85.5 (ais ai 269 93.0 91.9 
III 84.9 175604 | 95.3 8961 
1V 82.5 1797.7 2292 97.5 84.6 
isa? 25 81.3 1839.0 3.203 99.8 81.5 
il 78.4 1870.8 3.20 101.5 Tes 
III 19.9 1902.6 3.19 £03 #2 tree 
IV 83.0 193424 3013 104.9 79.1 
1968 I 8201 1966.2 carol 106 <7 77.0 
II 89.8 1986.6 2.97 107.8 83.3 
III 89.2 200761 3.02 108.9 81.9 
IV &7.5 202725 20) 110.0 7926 
1969 I $0.3 2048.0 3204 er wee 81.3 
II 91.3 207661 3.05 £1206 Sl <i 
III Sle4 2104.3 3.09 {T4.c1 80.1 
IV 89.1 A132 -4 32% 115.7 77.0 
1970 +I 87.5 arene we! P7262 14.7 
11 83-0 2192.0 3.54 118.9 69.8 
III 8504 2223.4 2049 Wo 70.8 
IV $0.3 2254.8 3.35 1223 73.8 
971 a 91.6 228662 5634 72538 74.0 
II 98.9 2301.5 3 501 DIAG 75% 
Bi Pols 2316.8 3.06 12504 80.8 
IV 106.8 233220 2.92 126.22 84.6 


45 


NON-METALLIC MINERAL PRCDUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLICUES 


er ee a re a et a ct es os ap es as ss es es = = : a oe aie 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX CF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATIGN 

PRODUCTION STOCK RATIC CUT PUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRCDUCTICN D®*UTILISATICN 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1$71=1C0 $ MILLICNS 

1972 I 103.2 2347.3 3.04 127.0 ele2 

II 108.7 237363 2592 128.4 84.26 

Ill 11¢39 2399.3 2.89 129.8 8504 

IV 11235 242542 2.88 131.2 85.7 

1973 I 120.7 2451.2 Deke 132.7 91.0 

it 11722 2488.0 2-84 134.7 87.0 

III 120.6 2524.9 2.80 136.7 88.2 

Iv 119.7 2561.7 2.86 138.7 86.3 

1974 I 130.8 2598.6 2-66 140.8 92.9 

II 126.8 2624.61 DUT, 142.2 89.2 

III 123.9 2645.7 2.87 143.6 86.3 

IV 119.3 267562 3.00 145.0 82.3 

1975 I 114.1 270C.8 3.17 146.2 73.0 

II 114.1 272760 3.20 147.7 ite3 

III 118.9 2753.23 3.1¢ 149.1 79.8 

Iv 124.1 27796 3.00 150.5 82.5 

1976 I 125.4 2805.5 3.06 151.9 8235 

II 123.2 2839.7 3.09 153.8 8001 

III 118.6 2873-5 3224 155.6 1602 

IV 114.7 2907.3 3.39 157.4 12.9 

1977 I 121.C 2941.2 3.25 159.3 L *7ee0 

II 119.8 297322 3.32 161.6 7424 

III 118.2 3005-2 3240 162.7 7206 

IV 119.0 3037.2 3242 164.5 724 

1978 I 115.4 3069.2 3244 166.2 ied 

II 124.6 309324 3.32 167.5 7404 

lil 131.8 3117.6 3.17 168.8 7861 

IV 132.2 3141.8 3.16 DTCs Ll 78.3 

1979 I 13C.7 3166.0 3024 171.4 7602 

II 134.1 3202.7 3.20 173.4 1723 

III 138.3 323924 3.14 175.4 788 

IV 133.1 327661 3.29 177.4 75.0 

1980 I 128.S$ 3312.8 3244 179.4 71.9 

II 12¢.2 3333.7 3.71 180.5 66.6 

III 123.1 335426 3.65 181.6 6728 

Iv 126.2 3375.5 3-58 182.8 69.0 

1981 I Pie 2 339664 3.57 183.9 69.2 

II Sole 3414.9 3.45 184.9 71.7 

III 125.8 3433-4 3.65 185.S ous % 

IV 11.2 3451.9 3.88 186.9 6328 

1982 I 104.8 3470.4 4.43 187.9 55.8 

II 103.4 3455.0 4247 187.1 5523 


II! 100.1 3439.7 4.60 186.2 53.7 
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PETROLEUM AND CCAL PRCCUCTS 


DERIVES DU PETROLE ET DU CHARBON 


-———--- eee nee eee nen ee eee enn nn a no es a ee ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY | 
INCUSTRIAL CAPITAL OUTPUT PCTENTIAL UTILIZATICN | 
PRODUCTION STOCK RATIC OUTPUT RATE 
sees eee pabaeaii EA ae 
INDICE DE LA STOCK CE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODLCTICN CAPITAL DE PRODUCT ION C*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 =I 55.4 1973.2 12.65 74.8 7924 
i 63.5 1984.4 11.90 75.2 8404 
ITI 62.7 1995.7 Wy 75.7 82.9 
IV 62.8 2006.9 12.20 76.1 82.5 
1962 I 66.2 2018.1 11.61 76.5 86.5 
II 65.9 2042.1 11.80 Bis4 8561 
III 66.7 206642 11.80 78 4 85.1 
IV 69.7 2090.3 11.42 79.3 8729 
1963. I 10.7 2114.4 11.39 80.2 88.2 
11 Wont 2125.8 11.45 80.6 87.7 
III 74.2 2137.3 10.97 81.0 91.6 
IV 74.3 2148.7 11.02 81.5 91.2 
1964 I 72.2 2160.2 11.24 81.9 89.4 
II iene 2165.9 11.43 S24 87.9 
III 72.3 201.7 11.44 82.4 87.8 
IV 74.1 20UL.4 11.19 82.6 89.7 
1965 I 76.3 2183.1 10.90 82.8 Clyde 
II 7561 2195.3 11.14 83-2 90.2 
ITI 76.6 220725 10.98 83.7 91.5 
IV 74.9 2219.7 11.29 84 62 89.0 
1966 I TGs 2231.9 11.09 84 26 90.6 
II 8C.3 22502 10.68 85.3 94.1 
ITI 79.3 2268.5 10.90 86.0 920.2 
IV 80.8 2286.8 10.78 86.7 93.2 
1967 I 78.4 2305.1 Ph<20 874 8967 
II 79.5 2333.8 LE.13 88.5 90.3 
111 79.9 2362.5 11.26 89.6 8942 
IV g1.6 2391.2 11.16 90.7 90.0 
1968 =I 86.2 2419.9 10.69 91.8 93.9 
II SC.6 2451.1 10.31 92.9 97.5 
II] 88.5 2482.3 10.69 94.1 94.0 
IV 85.7 2513.5 10 .67 95.3 94.1 
19691 93.1 2544.7 10.41 96.5 96.5 
II Bie 2574.8 THis 97.6 85.8 
111 95.3 2605.0 10.41 98.8 96.5 
IV 92h 2635.2 10.90 99.9 9262 
19701 93.6 2665.4 10.85 101.1 $2.6 
II 94.6 2723.4 10.97 103.3 91.6 
III 92.6 2781.4 11.44 105.5 87.8 
IV 96.7 2839.4 11.19 107.7 89.8 
1971 1 92.0 2897.5 11.97 109.6 83.9 
II 97.3 2951.2 11.53 i146 8722 
III 102.2 3004.9 Pisi2 113.7 90.3 


IV 107.9 3058.6 10.77 115.7 93.3 
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PETROLEUM AND CCAL PRCCUCTS 


DERIVES DU PETROLE ET DU CHARBON 


INDEX OF GRGSS CAPITAL- INDEX OF CAPACIT 
Y 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPLT PCTENTIAL UTILIZATICGN 
PRCDUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INCICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRCDUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
ae 108.4 gh12.3 10.92 117.8 92.0 
II 108.4 3166.3 Lbelki 119.S 90.4 
lil 114.5 3220.3 10.66 121.9 94.2 
1V 116.9 3274.2 10.65 124.0 94.3 
973—CI 120.3 3328.2 10.53 £26-0 95.44 
II fos. 3 2393.7 10.47 128.5 55.9 
III 131.0 3455.2 10.05 ey ae 100.0 
1V 128.4 3524.6 10.44 133.5 96.2 
1974 I 132.2 3590.1 10.33 136.0 97.2 
II 130.2 3666.6 10.72 138.9 93.8 
Fri 128.1 3743.2 1hei2 141.8 90.4 
IV 130.6 3819.7 ike13 144.7 90.3 
1975 I 124-4 3896.2 1292 147.5 84.3 
11 135.1 3968.1 1F2iz 150.2 89.9 
Gel 126.3 4040.0 122% 152.9 82.6 
1V 127.7 4111.8 12.25 155.7 8220 
he | 125.7 4483.7 12.66 158.4 79.4 
II 128.8 4227.8 12.48 160.1 80.5 
III 123.8 427129 1x52 16.2 76.5 
IV 27.6 4315.9 12.92 163.4 Tied 
io77 SCI 136.6 4360.0 12814 165.1 8268 
11 137.7 439461 12.14 166.4 8228 
III 133.4 4428.3 12.63 167.6 7926 
Iv 134.6 446264 1266} 168.9 1904 
1978 «OI 134.4 449626 12572 EiG.2 75.0 
II 134.2 452002 1289 171.1 7804 
Ill 143.4 4543.8 12.05 172.0 83.4 
Iv 144.1 456164 12.05 172.9 83.3 
ie79)—C sd 146.2 4591.0 11.94 173.8 841 
II 148.0 4614.2 11.86 174.7 8407 
11 148.0 463704 11.92 17526 8403 
IV 147.2 466C.6 12.04 17624 834 
1980 «I 146.6 468328 12545 102.3 8267 
II 135.4 4711.7 12.86 178.4 Zoo 
IIl 135.5 4739.7 13-30 179.4 7545 
IV 137.6 47676 13:918 180.5 1602 
fel | 135.4 4795.5 13.47 181.5 74.6 
Tt 134.9 484926 13:262 183.6 13.5 
11ti 130.1 4903.8 14.34 185.6 70.1 
IV 122.9 4957.29 15.34 cOR.7 65.5 
1982s 115.6 5012.0 16 49 189.7 60.9 
II 112.4 5095.6 17.26 193-1 58.2 


II] 116.5 5187.2 16.93 196.4 


_-—— -——_——o- SOO enn na we a ee 
ee — 


19€1 


UIG2 


1963 


1964 


1965 


1966 


1967 


1968 


i971 


INDEX CF 
INDUSTRIAL 
PROCUCT ION 

INDICE DE LA 
PRCCUCTICN 
INDUSTRIELLE 


1$71=10C 


46.7 
48.2 
45.5 
50.6 


51.6 
53.4 
S265 
51.8 


DIOS 
BS5 
56-6 
5716S 


61.4 
62.1 
€5.5 
672% 


66.0 
68.9 
71.6 
1426 


T1622 
16.6 
UB 2h 
7724 


78.0 
78.5 
19.7 
80.5 


82.2 
83.5 
86.1 
89.0 


91.9 
93.8 
95.6 
93.9 


96.2 
951 
$2.5 
95 e5 


$8.0 
99.7 
101.2 
100.9 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 


STOCK DE 


$ MILLIONS 


2575944 
2611.2 
2643.0 
2674.8 


2706.7 
2723.6 
2740-5 
275744 


2774.3 
2794.3 
2814.4 
2834.4 


285465 
2887-6 
2920.8 
295349 


2987-1 
3059.9 
SIZ ot 
3205.5 


3278.4 
3347.1 
3415.9 
3484.7 


355)3'55 
3617.8 
3682.4 
3746.4 


3810.8 
3882.2 
3953.61 
4025.2 


4096.7 
4143.1 
4189.6 
4236.0 


4282.5 
4332.4 
4382.3 
4432.1 


4482.0 
4521.2 
4560.5 
4599.7 


PRODUITS CHIMIQUES 


CAP ITAL- 
OUTPUT 
RATIO 
COEFFICIENT 
DE 
CAPITAL 


INDEX OF 
PCTENTIAL 
OUTPUT 
INDICE DE LA 
PRODUCTION 
PCTENTIELLE 


CAPACITY 
UTILIZATION 
RATE 
TAUX 
D*UTILISATICN 
DE LA CAPACITE 


1$72 


£913 


1974 


1975 


1976 


1977 


1978 


1979 


1980 


198i 


1982 


INDEX 
INOUSTRIAL 
PROOUCTION 


OF 


INDICE DE LA 
PROCUCT ION 
INDUSTRIELLE 


1$71=1C0 


102.0 
104.9 
106.8 
109.2 


114.2 
118.6 
120.5 
WE hey 7 


126.0 
124.5 
126.3 
123.0 


117.9 
112.4 
115.0 
120.3 


122.2 
125.7 
TZils3 
128.8 


130.1 
T3500 
kek soul 
134.7 


137.4 
139.4 
142.3 
149.4 


| ies ARS 
156.9 
162.4 
159.5 


160.2 
154.5 
151.9 
159.9 


163.1 
162.6 
164.7 
VSees 


151.6 
146.7 
146.6 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 


PRODUITS CHIMIQUES 


GROSS CAP ITAL- INDEX OF CAPACITY 
CAPITAL CUT PUT PCTENTIAL UTILIZATION 
STOCK RATIG CUTPUT RATE 
STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
CAPITAL DE PRCDUCTICN D'uTILISATICN 
BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
$ MILLICNS 
4639.0 3.99 116.2 Be 
4678.8 3.92 117.2 89.5 
4718.7 3.88 118.2 $0.3 
4758.5 3.82 119.2 Sh ay 
4798 04 3.71 421.0 94.4 
4847.4 3.61 i122 22 ON Oni 
4896.4 3.55 123.4 S726 
4945.4 3.53 124.7 992 
4994.4 3.50 126.C 100.0 
5078.6 3260 P26ic1 Sue 
5162.8 3.61 130.2 97.0 
524720 Ey i 132.4 $2.9 
5331.3 3.99 134.2 87.9 
546504 4.29 137.5 81.7 
5599.5 4.29 140.9 8126 
5733.6 4020 144.3 83.4 
5867.7 4.23 DOs fet 82.8 
605267 4024 152.3 82.5 
6237.7 4.32 157.0 Sie 
6422.7 4240 161.6 Ton 
660727 4.48 166.3 78.2 
679562 442 ya ego 79.2 
6982.8 4.52 Lion t lie 
7170.3 4269 180.4 7426 
735709 4072 185.2 (OP 
75094 4.75 189.0 73.8 
1666.5 4.75 192.8 73.8 
781204 4.61 196.6 76.0 
7963.9 4.56 200.4 76.5 
807924 4.54 203.3 We? 
8194.9 4.45 206.2 78.7 
8310.4 4.59 209.1 76.3 
8425.9 4.64 212.0 7526 
8509.4 4.86 214.1 Sel 
8592.9 4.99 pV ap 7032 
8676.3 4.78 218.3 Toc 
8759.8 Prey fe 22004 74.0 
8923.5 4084 224.6 7204 
9087.2 4.86 278d 72.0 
9250.9 5.26 23228 67.4 
9414.6 5.47 236.9 64.0 
9606.6 5.77 241.8 60.7 
9798.7 5.89 24606 5925 


5C 


MISCELLANEQUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES CIVERSES 


—<—— a nn i nn nn nn en en ee ee ee. 


INDEX CF GRGSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATICN ° 
PRCDUCTICN STOCK RATIC OUTPUT RATE 
INDICE CE LA STOCK CE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRCDLCTICN CAPITAL DE PROOUCTICN O*UTILISATION 
ENDUSTREEPIE BRUT CAPITAL PCTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I Bio Z 2902 0.97 6362 87.3 
II 57-0 2931 0.94 63.8 3924 
Ill 58.1 295-8 0.94 64.4 90.3 
IV 6C.2 298.4 0.91 64.9 WAC | 
1962 I 5$.8 301.1 0.92 65.5 Ci oe 
edt 60.9 305.7 0.92 66.5 91.26 
II! 62.7 310.4 0.91 67.5 $2.8 
IV 63.6 315.0 0.91 68.5 92.8 
19€3 I 62. 315.7 0.93 69.6 90-6 
II €4.C 324-3 0.93 70.6 90.7 
III 65-0 328.9 0.93 71.6 90.8 
IV 66.8 333.4% 0.92 UZ cz 92el 
1964 I 67.9 338.0 0.91 7325 Si2ies 
Mil 70.3 343.3 0.SC T4271 94.1 
III 71.7 348.7 0.89 UBo¢ 94-5 
IV 7Ze1 354.1 0.90 Uilozs 93-6 
1965 I 7361 BOO 0-S0 78.2 936% 
Il 7428 365.9 0.90 79.26 939 
III 16.5 37263 0.89 81.0 94.4 
IV 1622 378.7 0.91 82.4 92.5 
1966 I 79.0 385.2 0.9C 83.8 $4.3 
Il 81.2 39424 0.89 85.8 94.6 
JEUH 84.2 403.7 0.88 87.8 9Die9 
IV 85.7 412.9 0.89 89.8 9564 
1967 I 83.2 422.2 0.93 Site $0.6 
II 83.9 430.1 0.94 93.6 89.6 
II 85.6 438.0 0.94 95.3 89.8 
IV 88.3 445.9 0.93 97.0 91.0 
1968 I 86.1 453.9 0.97 $8.8 87.2 
If 8S.6 461.3 0.95 100.4 89.3 
III 9C.7 468.8 0.95 102.0 88.9 
IV 92.7 476.2 0.94 103.6 89.5 
1969 I 91.8 483.7 0.97 105.3 87-2 
II 94.1 491.4 0.96 106.9 88.0 
III 9é.1 499-2 0.95 108.6 88.5 
IV 98.9 50629 0.94 110.3 85.7 
1970 I 94.7 514.7 1.00 112.0 84.6 
1) 92.8 Teles 1.03 113.4 81.8 
js | 94.5 528.0 1.03 114.9 82.3 
IV 95.6 5347 1.03 116.4 82.2 
1971 I 91.0 541.4 1.09 117.8 7723 
ten 100.3 546.6 1.00 118.9 84.4 
ITI 102.8 551.8 0.59 120.0 85.6 


IV 105.2 556.9 0.97 121.1 86.8 
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MISCELLANECGUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES DIVERSES 


eS a en ee ee ee a = 
_— LL LL SS SS Se ee ee ee ee ee ee ae es a 


INDEX CF GRCGSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPLT PCTENTIAL UTILIZATICN 
Cee STOCK RATIC OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILISATIGN 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PCTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1S71=1CC $ MILLIONS 
1972 I 10024 562.1 1.03 1223 S20 
II 106.1 564.2 0.98 12258 86.4 
| III 1123% 566.3 0.93 12352 Siz 
| IV 114.3 568.4 0.91 123.7 9224 
e713 I 116.3 570.5 0.91 124.1 92.9 
| II 113.4 57662 0.93 125.4 90.5 
Til 11732 582.0 O'S 126.6 926 
IV 121% 587.8 0.85 127.9 9561 
1974 I 129.1 5936 0.84 129'51 100.0 
II 128.7 600.2 0. 86 130.5 98.6 
| III 121.9 606.9 0.91 PaZs0 9244 
| IV 12152 613.5 0.93 133.4 90.8 
| 
| BES75 I 118.¢ 620.1 0.97 134.9 87.5 
| TA 12¢C.3 ve | 0.95 135.2 88.9 
| T141 120.1 62344 0.95 135.6 8826 
| IV 121.6 625.0 0.94 136.0 89.4 
1976 I 125.6 62667 0.92 136.3 $2.1 
Tt 127350 62564 0.91 136.9 92.8 
III 126.9 63261 0.91 137.5 92.3 
IV 124.2 634.8 0.94 138.1 90.0 
1977 I 125.9 63725 0.93 138.7 90.8 
II 122.8 63504 0.96 139.1 8353 
Ill 119.8 641.3 0.98 139.5 85.9 
IV 12332 64302 0.96 139.9 88.0 
1978 I 129.3 64562 0.92 140.4 92.1 
II 128.7 64763 0.92 140.8 91.4 
Pi 133.0 649.25 0.90 141.3 94.1 
IV 138.1 651.7 0.87 141.8 9704 
1979 I 133.9 653.9 0.90 142.3 94.1 
La 141.2 654.0 0.85 142.3 9942 
1G ab 140.8 65461 0.85 142.3 98.9 
Iv 134.8 65462 0.89 142.3 $4.7 
1980 I 122.0 654.3 0.91 142.3 92.7 
II 134.0 659 0% 0.90 143 4 es 
111 133.$ 664.6 0.91 144.6 one 
Iv 122.2 66967 0.93 145.7 > 
1981 I 146.2 674-8 0.88 146.8 95.5 
7 0.89 147.9 64-9 
1 140.3 6796 : 49.0 93.9 
III 126.8 684.7 0.90 149. ae 
IV 130.8 689.6 0.97 150.0 ¥ 
1982 I 129.6 694.6 0.98 ia a 
II 124.8 698.4 1.03 151. s 


1s Ap 12C.6 710222 1.07 152.8 78.9 


De 
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Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1971-1982 
Taux d’utilisation de la capacité dans les industries manufacturiéres au Canada, 1971-1982 


Graphique — 1 suite 


Furniture and fixtures — Meubles et accessoires 


———— Paper and allied industries — Papiers et industries connexes 


100 100 
90 90 
80 80 
‘G 70 
60 60 
50 50 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Printing, publishing and allied industries — Impression, publication et industries connexes 
——— Primary metals — Métaux primaires 

100 
90 
80 
70 
60 
50 


1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 


Metal fabricating — Fabrications métalliques 


—-—w— Machinery — Machines 


1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 


Transportation equipment — Matériel de transport 
——— Electrical products — Appareils et fournitures électriques 


100 100 
90 90 
80 

80 
70 

70 
60 

60 
50 

50 
40 

40 


1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 


1971 1972 1973 1974 1975 


- 60 - 


Chart — 1 concluded Graphique — 1 fin | 
Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1971-1982 
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INTRODUCTION 


From the point of view of utilization of 
resources available for the production of 
goods, there -is° a significant similarity 
between the labour force and the stock of 
capital in place. Any degree of under-util- 
ization in either type of resource indicates 
the gap between potential and actual use of 
these resources. However, when the socio- 
political implications of unemployed re- 
sources are considered, then the difference 
between capital stocks and labour becomes 
substantial. 


It is common knowledge that the stock of 
capital in place typically is not used with 
the same degree of intensity over the year. 
Recently, increasing attention has been fo- 
cused on the measurement of productive 
potential and the extent to which it is 
realized. This capacity utilization measure- 
ment is an interesting way of examining the 
relationship between the total resources 
available and the level of potential output. 
Within this context, utilization measures 
could establish significant yardsticks in- 
dicative of trends and cycles in capacity 
utilization. 


Economists, particularly in the United 
States, in their efforts to measure capacity 
have developed a number of alternative 
methods varying from direct annual surveys 
to econometric models. 


At present in Canada, the Department of 
Industry, Trade and Commerce produces an 
index of capacity utilization for the goods- 
producing industries by using the Wharton 
school trend-through-peak estimation pro- 
cedures.(1) This index is derived from 
seasonally adjusted quarterly indexes of in- 
dustrial production, which are charted and 
the peaks selected by inspection. These 
peaks are considered to be the capacity out— 
put of the industry. Successive capacity 
peaks are joined by a straight line to in- 
dicate the capacity during the intervening 
periods. Forward extrapolation of the same 
Straight line generates capacity measures 
for periods following the last peak until 
the actual production index intersects the 
line. 


(1) These indexes are published in Rate of 
Capacity Utilization, Canada. Department 
of Industry, Trade and Commerce, Ottawa. 


INTRODUCTION 


Si l'on se place dans la perspective de l'uti- 
lisation des ressources disponibles, on constate 
une certaine similitude entre la main-d'oeuvre 
occupée et le stock de capital en place. Tout 
degré de sous-utilisation de l'une ou l'autre de 
ces ressources indique qu'il existe une diffé- 
renee’ entre leur?) utidisation ” potenttelle et 
réelle. Cependant, si l'on tient compte des 
implications sociales et politiques de la non- 
utilisation des ressources disponibles, la dif- 
férence entre les stocks de capital et la main- 
d'oeuvre s'accroft. 


Il est reconnu que le stock de capital en 
place n'est pas utilisé dans la méme proportion 
d'une année a l'autre. Depuis quelque temps, on 
cherche de plus en plus 4 mesurer d'une facon 
précise la différence entre le potentiel de pro- 
ductivité et la productivité réelle. Cette mesure 
de l'utilisation de la capacité peut servir 4a 
examiner la relation existant entre l'ensemble 
des ressources disponibles et le potentiel de 
production. De plus, une mesure de l'utilisation 
de la capacité pourrait servir a mesurer les ten- 


> 


dances et les cycles a l'intérieur de celle-ci. 


Dans le cadre de travaux sur la mesure de la 
capacité, des économistes, en particulier aux 
Etats-Unis, ont mis sur pied un certain nombre 
d'autres méthodes de quantification allant des 
enquétes annuelles directes aux modéles économé- 
triques. 


Au Canada, le ministére de l1'Industrie et du 
Commerce produit actuellement un indice de l'uti- 
lisation de la capacité pour les industries de 
biens d'aprés les méthodes d'estimation de la 
tendance générale par les sommets de 1'école 
Wharton(1). Cet indice est calculé a partir d'in- 
dices trimestriels désaisonnalisés de la produc- 
tion industrielle, qui sont reportés sur un 
graphique sur lequel on choisit les sommets. On 
considére que _ ces sommets représentent la 
capacité de production de l'industrie. Les diffé- 
rents sommets atteints au cours de chaque trimes-— 
tre sont reliés par une ligne droite de facgon 4a 
indiquer la capacité au cours de la période com- 
prise entre deux sommets. Une extrapolation 
directe de cette méme ligne droite permet de 
mesurer la capacité pour la période comprise 
entre le dernier sommet jusqu'a l'intersection 
par l'indice de la production réelle de la ligne 
droite. 


(1) Ces indices sont publiés dans Taux d'‘utili- 
sation de la capacité. Ministére de 1'Indus- 
trie et du Commerce, Ottawa. 


The Statistics Canada approach represents 
an alternative measure and is based on the 
capital-output ratio of each industry. It 
provides a basis for establishing the capac— 
ity output series with which actual output 
data are compared in order to derive the 
utilization rates. The definition of capac- 
ity in this procedure is the maximum output 
obtainable under “normal” technological and 
market conditions. 


Some differences in level exist between 
the Statistics Canada series and those of 
the Department of Industry, Trade and 
Commerce. This situation is to be expected, 
of course, given the different estimation 
procedures underlying each set of measures. 


The Statistical Tables show quarterly in- 
dexes of capacity utilization in Canadian 
manufacturing broken down into various major 
groups according to the 19/70 Standard In- 
dustrial Classification. 


these 
the 


The methodology used to 
indexes is based on a 
actual output of an industry during a 
certain time period with the estimated 
capacity output during that period.(2) 


produce 
comparison of 


The estimated capacity output is based on 
a capacity capital-output ratio derived from 
the industry's gross stock of fixed capital, 
measured in 1971 dollars. These capital 
stock estimates are produced by the National 
Wealth and Capital Stock Section of Statis-—- 
tics Canada, and a brief outline of the 
method used to derive the estimates 
follows. (3) 


The measurement procedure underlying the 


capital stock estimates is known as_ the 
“perpetual inventory” method. Briefly, this 
method involves the accumulation, over a 


period of years, of investment expenditures 
by industry to obtain its capital stock in 
any given year. The basic ingredients 
required are: 


Annual investment series in current dollars 
by industry and category of expenditure; 


price deflators relating to the investment- 
series; and 


estimates of the average economic life of 
the assets used in the various industries. 


(2) The concepts of capacity used follows 
the work of Daniel Creamer, "Capital 
Expansion and Capacity in Post-War 
Manufacturing”, Studies in Business 
Economics, No. 72 National Industrial 


Conference Board, New York, 1961. 
Capital stock estimates are published in 
Fixed Capital Flows and Stocks, Cata- 
logue 13-211, Annual. 


(3) 


L'approche de Statistique Canada est en fait 
un autre genre de mesure et repose sur le coef- 
ficient de capital de chaque industrie. Elle 
permet d'établir des séries sur la capacité de 
production que l'on compare aux données sur la 
production réelle de facgon a obtenir les taux 
d'utilisation. La capacité, d'aprés cette 
méthode, se définit comme le maximum de biens que 
l'on peut produire dans des conditions technolo- 
giques et commerciales “normales”. 


Il existe certaines différences de niveau 
entre les séries de Statistique Canada et celles 
du ministére de l'Industrie et du Commerce. I] 
va sans dire que ces différences proviennent du 
fait que les méthodes d'estimation de chacun des 
ensembles de mesures sont différentes. 


Les tableaux statistiques présentent des in- 
dices trimestriels de l'utilisation de la capa- 
cité pour les industries manufacturiéres du 
Canada ventilés en principaux groupes selon la 
Classification des activités économiques, de 
LTO 


La méthodologie inhérente au calcul de ces in- 
dices repose sur la comparaison de la production 
réelle d'une industrie au cours d'une certaine 
période avec la capacité estimée de production au 
cours de cette méme période(2). 


La capacité de production estimée est calculée 
d'aprés le coefficient de capital de capacité 
obtenu a partir du stock brut de capital fixe de 
l'industrie, mesuré en dollars de 1971. Ces 
estimations du stock de capital sont produites 
par la Section de la richesse nationale et du 
stock de capital de Statistique Canada. Voici une 
bréve description de la méthode utilisée pour 
calculer les estimations(3). 


La méthode de mesure des estimations de stocks 
de capital est celle de "l'inventaire perpétuel”. 
En bref, il s'agit d'accumuler pendant un certain 
nombre d'années les dépenses d'investissement de 
l'industrie pour obtenir son stock de capital 
pour une année donnée. Les éléments fondamentaux 
nécessaires sont: 


Les séries annuelles des investissements, 
industrie et catégorie de dépense; 


par 


les indices de déflation se rapportant aux séries 
sur les investissements; 


les estimations de la durée de vie économique 
moyenne des actifs utilisés par les différentes 
industries. 


(2) La définition de la capacité utilisée ici est 
celle qu'a formlée Daniel Creamer dans 
"Capital Expansion and Capacity in Post-War 
Manufacturing”, Studies in Business Econom 
ics, n° 72, National Industrial Conference 
Board, New York, 1961. 

Des estimations du stock de capital sont 
publiées dans Flux et stocks de _ capital 
fixe, n° 13-211 au catalogue, annual. 


(3) 


{ 


To illustrate the mechanics of the 
“perpetual inventory" method, an example of 
the actual computing process is given. (Text 
Table I summarizes the computational proced- 
ure involved in this example.) Assume that 
the capital assets in a particular industry 
remain in production for 10 years before 
they are retired. We start with year one and 
adjusting for prices, we accumulate the in- 
vestment expenditures pertaining to the 
types of capital assets in question for a 
period of 10 years. In the tenth year, a 
measure of the gross stock of this indus- 
try's capital assets is obtained. In the 
eleventh year, we deduct from the accum- 
lated total the investment expenditures of 
the first year and add the purchase of 
capital assets of the eleventh year. We pro- 
ceed in the same manner for all subsequent 
years. 


In the gross capital stocks, capital 
assets are included at their full value 
during the entire time they remain in the 
capital stock. In other words, the deduc- 
tions from gross investment are due to the 
fact that assets in question have ceased to 
exist. An alternative set of measures of 
capital stocks is derived by adjusting the 
value of the assets in existence for the 
wear and tear and obsolescence they undergo 
during their service life; these estimates 
are known as net capital stocks. Calcula- 
tions of net capital stocks are made by 
applying a depreciation formula to the gross 
stock estimated. The net stock is equal to 
the difference between the cumulative value 
of past gross investment and cumulative 
depreciation. 


The quarterly capital estimates are de- 
rived by applying a linear interpolation to 
the annual capital stocks. The stock estim- 
ates are adjusted for pollution abatement 
expenditures and then combined with the 
Seasonally adjusted quarterly production in- 
dexes to derive quarterly capital-output 
ratios for the whole period. The production 
indexes for the Petroleum and Coal Industry 
are the gross output rather than the gross 
domestic product which are used for all 
other industries. It is felt that the gross 
output index better reflects the performance 
of the industry in the light of significant 
price changes. (4) 


(4) The indexes of industrial production 
used are those published in Gross Do- 
mestic Product by Industry, Catalogues 
61-213, and 61-005, Statistics Canada. 


Pour expliquer le mécanisme de "l'inventaire 
perpétuel", voici un exemple du processus réel 
du calcul. (Le tableau explicatif I résume le 
Processus du calcul.) Supposons que 1l'actif 
immobilisé de l'industrie demeure en production 
pendant 10 ans avant d'étre retiré. On commence 
par la premiére année et, aprés déflation, on 
accumule les dépenses d'investissement se rap- 
portant aux catégories de capital considérées 
pour une période de 10 ans. La dixiéme année, on 
obtient une mesure du stock brut des actifs immo- 
bilisés de cette industrie. La onziéme année, on 
déduit les dépenses d'investissement de la pre- 
miére année du total cumulatif et on ajoute les 
achats d'actifs immobilisés au cours de la 
onziéme année. On procéde de la méme facgon pour 
toutes les années suivantes. 


On regroupe dans les stocks bruts de capital 
les actifs immobilisés a4 leur valeur intégrale 
Cant que ces actifs font partie du stock de 
capital. En d'autres termes, les déductions sur 
les investissements bruts s'expliquent par le 
fait que les actifs en question ont cessé 
d'exister. On obtient un autre ensemble de 
mesures des stocks de capital en ajustant la 
valeur des actifs existants pour prendre en 
compte l'usure et l'obsolescence qu'ils subissent 
lors de leur durée de vie, et l'on appelle ces 
estimations stocks nets de capital. On calcule 
les stocks nets de capital grace a une formule 
d'amortissement que l'on fait intervenir dans les 
estimations des stocks bruts. Le stock net est 
égal a la différence entre la valeur cumulative 
des investissements bruts antérieurs et la dépré- 
ciation accumulée. 


Les estimations trimestrielles de capital sont 
calculées d'aprés une interpolation linéaire des 
stocks annuels de capital. Ces estimations de 
stocks sont ajustées pour ternir compte des 
dépenses engagées au titre de la réduction de la 
pollution et ensuite combinées aux indices tri- 
mestriels désaisonnalisés de la production pour 
donner les coefficients de capital trimestriels 
pour l'ensemble de la période. L'indice de la 
production pour l'industrie des dérivés du pé- 
trole et du charbon est.1l'indice de la production 
brute au lieu de celui du produit intérieur brut 
qui est utilisé dans les autres industries. En 
vue d'importants changements des prix, on croit 
que l'indice de la production brute soit plus 
représentatif de la performance de cette indus- 
trie(4). 


(4) Les indices de la production industrielle 
utilisés ont été publiés dans Produit inté- 
rieur brut par industrie, n° 61-213 et 61-005 
au catalogue, Statistique Canada. 


These ratios are expressed in the Statis-— 
tical Tables in constant 1971 dollars in 
order to show the degree of capital inten- 
sity in the various industries. The minimum 
capital-output ratio during this period in- 
dicates the historical capacity peak. When 
we divide the capital stocks series by the 
minimum capital-output ratio, we obtain a 
series of potential output. The annual capa- 
city rates are obtained by applying the same 
technique to annual series on production and 
capital stocks. 


As the final step in this procedure, 
actual data for individual production in- 
dexes are expressed as a ratio of the poten- 
tial output series in percentage form to 
obtain the indexes of capacity utilization. 


We summarize the procedure of measuring 
the capacity and operating rates in the 
following fashion: 


Let K, = fixed. capital ustockssat time. t, 
K - ee ; 

let _O = Capacity capitai-output ratio 
ee 


where K, = fixed capital in benchmark 


period(5) 


and P, = capacity output in the same period, 
let, Pe = "actual outpugsat tine: t, 
and CP; = estimated capacity output at 


time t. 


Then Kien Fo = CP. 


Po 
Pe = percentage of capacity utilized 
mS Xe100 ab Elmeyt that asthe capacity. 
CPy utilization rate. 


Of course, in subsequent periods, if a 
lower capital-output ratio occurs, it is 
adopted as the capacity ratio, and the 


entire series is adjusted accordingly. 


This formula was 
manufacturing 
rates shown in 
indexes for 


used to calculate the 
industry capacity utilization 

the Statistical Tables. The 
durable, non-durable and total 


(5) As noted previously, this benchmark per- 
iod is the time when the minimum 
capital-output ratio occured. 


Dans les Tableaux statistiques, ces coeffi- 
cients sont exprimés en dollars constants de 1971 
de fagon 4 indiquer le degré d'intensité de capi- 
tal des différentes industries. Le coefficient de 
capital minimum au cours de cette période indique 
le sommet historique de la capacité. Lorsqu'on 
divise les séries des stocks de capital par le 
coefficient de capital minimum, on obtient une 
série de la production potentielle. Les taux 
d'utilisation de la capacité annuels s'obtiennent 
en appliquant la méme méthode aux _ séries 
annuelles de la production et des stocks de capi- 
tal. 


Enfin, les données réelles pour les indices de 
production individuels sont exprimées en tant que 
ratio des séries de la production potentielle en 
pourcentage pour obtenir les indices de 1l'utili- 
sation de la capacité. 


Nous pouvons résumer ainsi la marche a suivre 
pour la mesure des taux d'utilisation de la capa- 
cité et d'activité: 


Soit Ky; = stocks de capital au temps t, 


K 


et soit = coefficient de capital de la 


O 
Po capacité 


ou Ky = capital fixe au cours de la période 


repére(5) 
et P, = production potentielle au cours de la 
méme période, 
soit Pt = production réelle au temps t, 
et CP; = production potentielle prévue au 
temps t. 
K 
Alors Kt 242 Oie CPt. 
Po 
iar = pourcentage de la capacité utilisée 
wea V0 au temps t; c'est-da-dire le taux 
CPy d'utilisation de la capacité. 
Bien entendu, lorsque l'on enregistre wn 


coefficient de capital plus bas, au cours des 
périodes qui suivent, on le considére comme étant 
le ratio de capacité, et toute la série est 
ajust@e en conséquence. 


Cette formule a @té utilisée pour calculer les 
taux de l'utilisation de la capacité des indus~ 
tries manufacturiéres présentés dans les Tableaux 
statistiques. Les indices ont été calculés par 


(5) Comme il a @t@ mentionné auparavant, cette 
période repére est le moment ot l'on a em 
registré le plus bas coefficient capital- 
production. 


TEXT TABLE I. Exemple: Assumed Service Life = 10 Years = L 


TABLEAU EXPLICATIF I. Exemple: Durée de vie supposée de 10 ans = L 


mM ,, ees an pees eee” oad oekaNee te) 


Data on Deflator Constant Discards, 
current year 12 = dollar move 
dollar 1.000 gross fixed column (3) 
gross fixed capital on 10 
capital formation years 
formation columns 
GD) = (2) 
Year 
Données Indice de Formation Retraits, 
Année sur la déflation = brute de descendre 
formation 1.000 pour capital la colonne (3) 
brute de l'année 12 fixe en de 10 ans 
capital dollars 
fixe en constants 
dollars colonnes 
courants CO) = 
Q) (2) (G3) (4) 
i Pp 
1 17.6 -772 22.8 
2 36.2 +825 43.9 
&} 20.4 857 23.8 
4 15.3 -855 17.9 
5 19.7 -868 22.7 
6 27.2 -907 30.0 
7 35.0 -928 37.7 
8 20.5 967 21.2 
9 13.8 +979 14.1 
10 27.0 982 27.5 
Li 27.2 -986 27.6 22.8 
12 21.8 1.000 21.8 43.9 


manufacturing were derived by aggregation, 
using the same weights as the 1971 Gross 
Domestic Product. (6) 


The statistics presented here are only 
statistical estimates and they are not oper- 
ating ratios based on either engineering 
measures, such as productive machine hours, 
Ir survey results. 


6) For the period prior to 1971 the data 
are not available on a 1971 base. To ob- 
tain a continuous record on a 1971 base, 
the indexes on a 1961 base were mechan- 
ically rebased to 1971 by multiplying by 
100.0 and dividing by the 1971 index 
value on a 1961 base. An adjustment has 
been made to the production indexes for 
Rubber and Plastics Products, and Mis-—- 
cellaneous Manufacturing, based on the 
annual Real Domestic Product Indexes, to 
capture the trend of the individual in- 
dustries according to the 1970 Standard 
Industrial Classification, from 1961 to 
1970. 


Columns Gross Depreciation Net Net stock, 
(3)-(4) stock, Invest- column (8) 
column (5) TCs Sa 1) ment after 
after 2L columns cumulation 
cumulation GEC 
Colonnes Stocks Dépréciation Investis-— Stocks 
(3)-(4) bruts, sement net, 
colonne (5) Ab AGE y= sy) net colonne (8) 
aprés ai; colonnes aprés 
cumul (3)-(7) cumul 
(5) (6) @) (8) (9) 
Ka 
ykn 
22.8 22.8 22.8 22.8 
43.9 66.7 4.5 39.4 62.2 
23.8 90.5 7.9 1559 78.1 
17.9 108.4 9.9 8.0 86.1 
22.7 131.1 12.0 10.7 96.8 
30.0 161.1 14.6 15.4 V2.2 
37.7 198.8 18.0 19.7 131.9 
21.2 220.0 20.9 3 132.2 
14.1 234.1 22.7 - 8.6 123.6 
27.5 261.6 24.8 2.7 126.3 
4.8 266.4 26.4 ez 127.5 
= 22.1 244.3 25-5 = Sioy/ 123.8 


agrégation tant pour l'ensemble des industries 
manufacturiéres que pour les industries des biens 
durables et non durables a partir des mémes pon- 
dérations que celles pour du produit intérieur 
brut de 1971(6). 


Ces chiffres représentent uniquement des 
approximations et ne sont pas des coefficients de 
fonctionnement basés sur des mesures industriel- 
les, comme les heures de production des machines, 
ni des résultats d'une enquéte. 


(6) En ce qui concerne les années antérieures A 


1971, les données ne sont pas disponsibles 


sur la base 1971 = 100. Pour obtenir une con- 
tinuité des données de ces années, les in- 
dices sur la base 1961 = 100 furent convertis 


arithmétiquement 4 l'année de référence 1971 
en les multipliant par 100.0 et en divisant 
le produit obtenu par la valeur de l'indice 
de 1971 sur la base de 1961 = 100. On a 
ajusté les indices de production de 1l'indus- 
trie du caoutchouc et des produits en matiére 
plastique, et des industries manufacturiéres 
diverses, basés sur l'indice annuel du pro- 
duit intérieur réel de facon aA connaftre la 
tendance des industries selon la Classifica- 
tion des activités économiques de 1970, pour 
la période de 1961 a 1970. 


Given the many conceptual and measurement 
problems surrounding the notion of capacity 
utilization, the utilization rates shown 
here are indicative of trends and cycles in 
the utilization of capital. The indicated 
level is only a statistical approximation 
and should be viewed as such. For example, a 
rate of 100% indicates a high level of cap- 
ital utilization which is considered a peak 
for the period observed. 


10 


ftant donné qu'il existe plusieurs problémes 
relatifs a la notion du taux d'utilisation, “am 
conviendrait de noter que les taux d'utilisation 
publiés ne constituent pas des mesures exactes, 
mais des statistiques indiquant les tendances et 
les cycles d'utilisation du stock de capital 
fixe. Par exemple, un taux de 100% indique un 
haut niveau de l'utilisation de capital qui est 
considéré un sommet pendant la période observée, 


Statistical Tables Tableaux statistiques 
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FOOD AND BEVERAGES 


ALIMENTS ET BOISSONS 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCKS DIE COEFFICIENT TNDIGEMD Em GA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DESUAS CAPAGITIE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 62.2 3559.8 Bos MT 64-4 9626 
Il 63.0 3610.0 Bolt 65.3 96.5 
111 65.7 3660.3 Paoli 66.2 Ws 
IV 66.1 Sb O)o S Zreles Cilienl 98.5 
1962 I 66.4 3760.8 Ziel 68.0 97.6 
3 67-9 Nail ho 2 2213 68.9 98.5 
ater 68.1 3861.6 BONS 69.9 Siliere 
IV 68.1 ZI) AoW 72 OSV 70.8 9622 
1963 I 69.3 Booze 2-17 Tika ¥f 96.7 
jet T002 4007.2 Zio (20S 96.8 
til Tito al 4051.9 2-16 C303 Di o@ 
IV UZ5EZ 4096.6 BONS: 14.1 97-4 
1964 i 1423 4141.4 2ell 1469 9922 
al 1426 4188.1 2.13 15.8 so > 
Til 14.9 4234.9 2.214 7626 97-8 
TV 76.9 4281.7 2-11 los 62! 
1965 I 76.8 4328.5 Zoe) (Asis 98.1 
Il 76.3 4379.6 oy 19.2 96.3 
etek 18.4 4430.7 2.14 80.2 97.8 
IV 80.0 4481.8 Zoic 81.1 98.7 
1966 I 80.6 PAO S) Bos! 82.0 98.3 
al 82.0 459/065 2aNeZ 83.0 98.7 
Tete 82.6 4648.1 oss: 84.1 98.2 
IV 84.4 4705.6 Zronels 85.1 9961 
1967 I 85.2 476302 Zeke 86.2 98.9 
rt 86.8 4824.8 eke Silvers 99.4 
Heit 88.4 4886.5 2.09 88.4 100.0 
IV 88.8 4948.1 Bodh i 89.5 SM 5 2 
1968 I 89.2 5009.8 Catt) 90.6 98.4 
ut 88.7 5068.0 2-16 Shou 96.7 
ATE 89.7 5126.2 Zetl6, 92.7 96.7 
IV Silke Tf 5184.3 2.214 93.8 97-8 
1969 I 92.0 524265 2216 94.8 Siow 
TJ 91.8 B30)3) 53) BoM Da08 V6 1/ 
ist 936 5364.1 2.17 97-0 96.4 
IV 94.2 5424.9 2.18 DiSiek 96.0 
1970 I 95.63 5485.7 2-18 Qo Z 96.0 
II 94.3 DoD eS (AGA) 100.4 B3ieg 
JOE 96.2 5618.9 Ze 101.6 94.6 
IV 97.0 5685.5 Zee 102.9 94.3 
WES) TAT I 97.8 SD Aaciil Crees 104.0 94.0 
i Dole sk 5811.6 inte, 105.1 94.3 
iar 101.7 BS lalven Zens 106.2 95.8 


IV LOMrsS 5930.5 2-22 OM ers 94.44 
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FOOD AND BEVERAGES 


ALIMENTS ET BOISSONS 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
r972 102.8 5990.0 2520 108.2 95.0 
1] 105.3 6048.7 25 U7 109.3 96.3 
itd 105.7 6107.4 269 110.4 95.8 
IV 108.0 6166.0 2.16 rial bee 96.9 
1973. 1 107.8 6224.7 2.19 112.6 95.8 
II 106.3 6297.1 2a2G 113.9 93.3 
Ill 108.8 6369.6 25122 Se 94.5 
TV Ltt? 6442.0 2218 116.5 95.9 
1974 1 109.5 6514.5 2425 ity 16 92.9 
I! 108.5 6586.3 2.30 pep Sth 
IIT 106.5 6658.1 2.37 120.4 88.4 
IV 105.0 6729.9 2nG3 Va ATi 8663 
1975 I 105.1 6801.8 2245 123.0 85.5 
II 106.2 6852.6 2.44 123.9 85.7 
III 108.6 6903.5 241 124.8 87.0 
1V 109.4 6954.3 2.41 125517 87 0 
1976 =I 111.4 7005.1 2.38 126.7 87.9 
11 11522 7043.9 2031 127.4 90.4 
III 115.5 7082.8 2.32 128.1 90.2 
IV 114.0 T2126 2.36 128.8 88.5 
1977 4 114.9 7160.4 2.36 129.4 88.68 
II 115.4 7205.9 2.36 130.3 88.6 
III 115.5 7251.5 2.38 131.1 88.1 
Iv 115.5 7297.0 2039 131.9 8726 
1976 4 115.7 7342.6 2.40 132.8 BT ell 
I! 114.6 7386.5 2244 133.6 85.8 
I11 i750 7430.5 2.40 134.4 87.1 
IV 119.2 747464 237 135.1 88.2 
1979 I 12132 7518.3 2.35 135.9 89.2 
14 120.8 7572.9 B37 136.9 88.2 
III 119.9 7627.5 241 137.9 86.9 
1V 123.0 7682.1 2.36 138.9 88.5 
1980 =I T2257 7736.7 2.39 139.9 BLa7 
11 122.3 7810.3 2.42 141.2 86.6 
III t2725 7884.0 2246 142.6 85.2 
IV 120.9 795726 2249 143.9 84.0 
1981 =I 124.6 8031.3 2244 145.2 85.8 
II 1251 8092.2 2245 146.3 85.5 
Ill 125.6 815361 2.46 147.4 8542 
IV L23e1 8214.0 2.53 148.5 82.9 
1982 I TOZS2 8275.0 2.56 149.6 BleT 
II 72128 8328.1 2.59 150.6 80.9 
hit 123.9 8381.3 2.56 151.5 81.8 


IV 121.1 8434.5 2-64 Siiayy2 A} 7924 
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TOBACCO PRODUCTS 


TABACS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA SHAGKELS IDE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I Ube! 165.4 1.27 77.20 Bio) 
3 Tse 3 NO Thee ESAT 8: ok 93.6 
Ili 73.3 170.1 er29 UI6E 92.6 
TV (33 172.4 1.30 80.3 sedis S) 
1962 I 1548 17428 1yei2.8 81.4 Seicel 
II 1429 WY Boa Z 1.30 81.6 91.8 
ret 15.64% 175.6 We 29 81.7 S26 2 
IV 16.1 WSs) aca) 81.9 S279 
TI63 I 78.8 Gres 1.24 82.1 96-0 
LP 7920 ie 1.25 82.6 95.6 
ieler 18.6 178.8 1.26 83.2 94.4 
IV Wile 180.0 1.29 83.8 S265) 
1964 I 74.7 181.3 ers)> 84.4 88.5 
ie 80.1 182.8 bo Zt 85.1 94e1 
i 85.8 184.3 SIU) 85.8 100.0 
IV 84.5 185.8 Woz 86.5 Tle tf 
1965 I 82.1 187.3 POAT 87-2 94.2 
at 84.6 189.9 1.24 88.4 Bye! 
UAV 85.5 192.6 WG, 7245) 89.7 9544 
IV 86.1 We) 5 2 1.26 90.9 94.7 
1966 I 89.2 IST GS, 1123 Veoll 96.8 
Tey 84.9 201.1 bo sual 93.6 90.7 
IEE 85.2 204.3 L335 Diels 89.6 
IV 90.5 207.5 1.27 96.6 Cake I 
1967 I 93.6 210.7 Ihe Z2: 98.1 95.4 
Jil 93.4 Zeta Ocal 99.5 S37c 
sO 92.1 ZAWTG®) be Zial 101.0 Eko Z 
IV 90.5 220-2 e35 102.5 88.3 
1968 I 89.7 22344 1.38 104.0 86.2 
ie 89.1 22661 1.41 105.3 84.6 
eral 89.9 228.8 1.41 106.5 8464 
IV 92.8 Zo NeD iheeys2hts} 107.8 8661 
1969 I 94.6 234.3 Nos hf 109.1 86.7 
lit Seine 22 6e2 1.41 110.0 84.7 
Het 92-4 238.2 1.43 110.9 83.3 
IV )Bhe5 7 240-1 1.42 Nig ests! 83.8 
1970 I S6.7 242.0 eB) 112.7 85.8 
Ty 100.2 PALIN bese) ib seus) 88.3 
LE 98.2 245.25 1.39 114.3 85.9 
IV 102.1 24722 1.34 NTs is! 88.7 
IIS) 7/0 I 95.6 249.0 1.44 115.8 82.6 
at 98.9 250.3 1.40 116.4 85.0 
Pi 101.4 Zar des Uf ho Shtl 117.0 86.7 


IV 104.1 253.0 Moco ls) HOLT: 88.5 
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TOBACCO PRODUCTS 


TABACS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
S72 I 102.7 25464 1.37 118.4 86.7 
II 103.7 254.46 1.36 118.5 87.5 
UIE 105.8 254.9 1.34 118.6 89.2 
IV 104.9 25561 1.35 118.7 88.4 
[9:73 I 104.8 25544 1.35 118.9 88.1 
te 104.1 25544 1.36 118.9 87.6 
ti 106.2 255.5 1.33 118.9 89.3 
IV 106.6 255.5 1.33 118.9 89.6 
1974 I 112.1 25526 1.26 119.0 D40@ 
at} 113.2 259.0 1.27 120.6 93.9 
IIT 109.3 262.5 1.33 L222 89.4 
IV 112.1 266.20 1.32 123.8 90.5 
1975 I 110.5 26925 1.35 Me « & 88.1 
i 106.9 271.4 1.41 126.3 84.6 
HUY 110.8 27324 1.37 127.2 87.1 
IV 113.2 27544 1.35 128.2 88.3 
1976 I 111.4 27724 1.38 129.1 864.3 
II 129 27722 1.36 129.0 87.5 
ie 109.7 Cad 6 F 1.40 128.9 85.1 
IV 102.9 276.9 1.49 128.8 19.9 
roTT I 112.4 27628 1.37 128.8 87.3 
a 110.8 277.28 1.39 129.3 "483.07 
Rid 110.5 278.9 1.40 129.8 85.1 
IV 118.1 279.9 Lied 130.2 90.7 
1978 I 114.5 281.0 1.36 130.8 87.6 
I] 107.3 282-1 1.46 131.3 81.7 
rig 108.3 28322 1-45 131.8 82.2 
IV 111.4 284.3 1.41 3203 84.2 
1979 I 113.6 285.4 1.39 132.8 85.5 
II 115.2 286.8 1.38 NOSE) 86.3 
III 113.8 288.3 1.40 134.2 84.8 
IV 111.9 289.7 1.44 134.8 83.0 
1980 I 118.2 291.22 Lead 135.5 8722 
II 115.6 29220 1.40 135.9 85.1 
Lit 116.4 292.9 1.40 136.3 85.4 
IV 117.4 293.8 jE) 136.7 85.9 
1981 I 110.6 29467 1.48 137.1 80.6 
La 115.4 296.7 1.43 138.1 83.6 
ERI 126.3 298.8 1.31 139.0 90.8 
IV 120.9 300.8 1.38 140.0 86.4 
1982 I 119.2 302.9 1.41 141.0 84.6 
II 117.6 304.4 1.43 141.6 83.0 
PET 113.5 306.0 1.49 142.4 19.7 
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RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAOQUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


wan ae nnn nnn na a a a a 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDI CESDES EA STOCK DE COEFFICIENT TNDICEDESEA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POMENTLEERE DE EASCAPAG TERE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 35.0 459.3 2-43 64.9 54.0 
et 36.9 462.9 2633 6544 56.4 
islet Zh) 8) 466.6 Zonll 65.9 60.5 
IV 43.9 470.2 WADE 66.4 6661 
1962 I 45.1 473.9 Gee 66.9 6764 
ui 50-4 475.5 1.75 67-2 75.0 
IIH 53.4 411 1.66 67.4 VloZ 
IV 52.4 478.7 1.69 67.6 ilteo 
1963 I 54.1 480.4 Los Oo lot 
1 54.3 484.0 1.65 68.4 1924 
Aetey 50-7 487.7 1.78 68.9 7326 
IV dizer) 491.3 1.75 69.4 (Drag 
1964 I 58.0 495.0 1.58 69.9 83.0 
Il 59.6 501.8 1.56 UME) 84e1 
elev 5604 508-6 1.67 71.8 78.5 
IV 58.7 515.4 HGS} 7228 80.6 
EGS I 59.8 SACS: 1.62 73.8 81.1 
Il 61.1 530.4 1.61 1429 81.6 
Toler 61.2 538.5 1.63 T7601 80.5 
IV 66.6 546.5 oD Glgerc 86.3 
1966 I 71.8 554.6 1.43 18.3 Salventl 
II 71.8 569.4 1.47 80.4 89.3 
III 68.8 584.3 1.57 82.5 83.4 
IV T7027 BSI o a WAST 84.6 83.6 
1967 I 72.6 614.0 ot 86.7 83.7 
I] 1526 621.7 NG Z 87.8 86.1 
ein 84.1 2 S555) ie 39) 88.9 94.6 
IV 79.0 637.22 1.50 90.0 87.8 
1968 I Mls al 645.0 Le Sil Neca 100.0 
I] 79.0 655.0 1.54 Die 8544 
erat 78.2 665.0 e518 30S 83.3 
IV 87.7 674.9 1.43 Dies San G 
1969 I 91.6 684.9 Woe’) 96.7 94.7 
II Plo 4 i Olle) 1.40 OTe 94.1 
IEE 90.8 Tg I 1.47 101.4 89.5 
IV SI BIG 734.7 1.43 103.8 Bhat 
1970 I SV SI0 Uf SoS 1.46 106.1 90.2 
II Ch uoNS, 766-20 1.55 108.2 84.9 
Nr) $8.0 780.7 1.48 LIES) 88.9 
IV See UD Sy Preiore be 81.2 
OSTA I J2)0 dl 810.0 1.61 114.4 81.4 
Te $8.2 834.8 1.58 Hifes, 83.3 
DEE 104.7 859.7 Pep2 121.4 8622 


IV 105.0 884.6 1.56 124.9 84.0 


A 


RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU CAQUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 

PNDTCE OE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL P@GENTTEREE DES EAL CAPAC IgiE 

1971=100 $ MILLIONS 

UTZ I 107.2 909.5 LoSe TWAS 5) soe) 

ToT 116.9 Sige 1.47 131.0 89.2 

Ty LS yey3 945.5 reDi2 133% 86.3 

Iv 118.6 963.5 ILS Bik 136.1 87.22 

1973 I 126.2 981.5 1.44 138.6 Oey: 

Ti 125.8 1008.2 1.49 142.3 88.4 

III 134.9 1035.0 1.42 146.1 9263 

IV 137.3 1061.7 1.43 149.9 91.6 

1974 I 138.2 1088.5 1.46 153.7 89.9 

II 134.5 1110.8 1.53 156.9 85.8 

IT] 128.4 1133.1 1.64 160.0 80.3 

IV 130.4 1155.4 1.64 163.1 UI5S 

1975 I 127.5 WAL TALSite 1.71 166.3 1607 

IGM 119.6 MWA ZSO 1.85 168.3 elves 

III 119.0 1206.4 1.88 170.4 69.9 

IV WAZSZ WAPLO)S 7 1.84 172.4 (Vad 

1976 I 128.4 Assisi, I 1.78 174.4 7326 

II 136.2 1243.3 1.69 175.6 71726 

Tid 140.6 Ziel 1.65 itiOrent, 1926 

IV 140.0 UAZDV G(s) 1.67 177.9 18.7 

1977 I 145.3 1267.8 1.62 179.0 81.2 

I] 145.3 LAT Dale) 1.63 180.2 ' 8026 

eet 147.3 1283.8 1.62 181.3 81.2 

IV 142.1 1291.8 1.69 182.4 T7729 

1978 I 144.2 1299.8 1.67 183.6 78.6 

Ii 151.8 1306.5 1.60 184.5 82.3 

Mes 154.1 LPS Zi5 1.58 185.4 83.1 

IV 162.8 ILS SIG 3} 1.50 186.4 87.3 

1979 J 164.3 1326.5 1.50 187.3 87.7 

II Mb Tb 1338.6 1.245 189.0 90.6 

Il] 171.9 1350.7 1.46 190.7 90-1 

IV 168.0 1362.8 1.50 N92 55) Sis 

1980 I 163.1 1374.9 1.56 194.2 84.0 

103 152.4 1385.8 1.69 195.7 7729 

It! 151.4 ib KON eN ey Th 1.71 197.2 76.8 

IV 162.3 1407.5 1.61 198.8 81.7 

1981 I 162.5 1418.4 1.62 200.3 81.1 

TI 171.5 1438.8 1.56 203-2 84.4 

rid Zio 9 1459.3 1G Bis 206.1 83.9 

IV LP DiZiet 1479.7 1.80 209.0 7228 

1982 I 144.5 1500.1 1-92 211.8 68.2 

iat 142.7 1510.1 1.96 21313 6669 

TSisl 145.8 1520.2 1.93 214.7 6729 


IV 136.1 1530.2 2-08 216.1 63.0 
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LEATHER 
CUIR 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 86.6 156.7 1.04 Mo 2 Silvas 
i] 89.5 156.6 1.00 99.2 90.2 
aise 91.2 156.6 0.98 99.2 91.9 
IV 92.9 LBS 2) OoDy 8a i Bo T/ 
1962 I 92.9 156-5 0.97 99 rep 93.7 
Il 94.3 156.4 0.95 99e1 OD iere: 
Teter SSrerZ 156.3 0.96 99.0 94.1 
IV 91.8 156.2 0.98 98.9 9208 
1963 I 93.3 156.1 0.96 98.9 94.4 
II 92.8 NEG) Ot 99.0 Zh6 U 
III 92-0 156.5 0.98 9961 92.8 
IV LoS IBIS) 6 I 0.94 99.2 96.2 
1964 I $6.9 LD7o€ 0.93 99.4 OT 
Ml 96.9 LTC sl 0.93 M6 97-4 
It! 97-4 USSG Z 0.93 99.6 97.8 
IV 96.6 NBT oS 0.93 99.6 Ie G 
1965 I 98.4 SOS 0.92 99.8 98.6 
Il 96.7 US To ef 0.94% Sk)0%) 96.8 
ale $8.0 158.0 0.92 100-1 Moe 
IV 100.2 158.2 0.91 100.2 100.0 
1966 I S08 158.4 0.91 100.3 So Z 
ed 100.8 L963 Ono 101.0 99.8 
130! SilreiS 160.7 0.94 101.8 96.1 
IV 997. 1 161.8 0-94 102.5 96.7 
1967 I $6.0 163.0 0.97 103.2 93.0 
ipl 94.8 Who ©) 0.99 103.8 eho! 
teley 9664 164.9 0.98 104.4 9263 
IV oi 165.8 0-96 105.0 94.4 
1968 I 100.9 166.7 0.95 105.6 95.6 
II LOSio'5) 167.9 0.93 106.3 Me 
WAC 100.9 169.1 0.96 OT FG 94.2 
IV 103.7 063 0.94 107.9 DG eal 
1969 I 105.4 Wrobas 0.93 108.6 97.0 
Ia MOD rent UZ ote) 0.94 109.4 96.6 
Tetel 103.1 174.2 0.97 OSS 93.4 
IV 36 Il MT BIC) LG Os I ey 86.0 
1970 I ie D 177.0 1.06 Le 2eal 8542 
Tel S235 7 177.6 1.09 NE SS 83.3 
VE Sil 178.2 1.05 WN RS) 86.4 
IV Mc ll 178.8 LS OS! IWSh AZ 87.5 
IS) T (at I 10C.2 WI Sas IOS HARES 88.2 
gl 96.6 180.4 US OT 114.2 84.6 
Tet Teeat/ POS 1.04 114.8 86.9 


IV HO ZZ ES 2Zieyl 1.02 Mel Dye 88.6 


WS, 


LEATHER 
CUIR 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION | CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
mot2> 1 S7.8 183.0 OY 115.9 84.4 
II 94.1 185.4 1.13 117.4 80.2 
Inf 99.0 187.9 1.09 119.0 83.2 
IV 94.4 190.3 1.16 120.5 78.3 
1973 I 100.1 192.8 1.10 121.9 82.1 
11 $8.0 194.1 ats WA ETE 79.9 
111 99.1 195.5 1.13 123.6 80.2 
IV 102.1 196.8 1.10 124.4 82.1 
i974 1 104.0 198.2 1.09 125.5 82.8 
I] 104.5 199.9 10 126.6 82.5 
III 100.8 201 t teins 127.8 78.9 
IV 98.6 203.4 1.18 128.8 76.5 
m975 99.4 205.2 1.18 129.9 76.5 
11 98.9 206.6 1520 130.8 7526 
LED DOC HT 20861 Hsie 131.7 76.5 
IV 105.6 209.5 1.14 132.6 79.6 
1976 I 107.6 211.0 Teg Be 133.6 80.6 
11 108.9 Binion 7 AS ah 134.0 81.3 
10Y 104.2 212.5 Ay 134.5 77.5 
IV 103.6 21362 1.18 134.9 76.8 
M77 10C.9 214.0 Ie22 135.5 74.5 
II 96.5 214.5 1.27 135.8 Piss: 
Ill 95.7 215.0 1229 136.1 70.3 
IV 93.5 215.5 1.32 136.4 68.5 
1978 I 103.1 216.0 1.20 136.7 7504 
0 1it.8 216.2 Wary 136.8 81.7 
ILI 103.9 216.4 1.19 137.0 75.9 
IV 112.9 216.6 eae 137.1 82.4 
1979 «I 112.3 216.8 shee hh 13t.2 81.8 
II 112.3 216.9 Tel 137.3 81.8 
ifl 109.1 2hiol 1.14 137.4 79.4 
IV 105.0 Aira 1.19 137.5 76.4 
1980 I 104.5 Bites 1.19 137.6 75.9 
II 107.6 218.5 1.16 138.3 Ts8 
III 107.5 219.6 Py 139.0 Tles 
IV 110.4 2207 1.15 139.7 7920 
1981 I 1atiel 221.8 1.09 140.4 83.4 
If 115.3 22202 1.10 140.6 82.0 
ITI 113.4 222.6 Pet2 140.9 80.5 
IV 109.3 223.0 S17 141.1 77.4 
1982 sI $8.9 22344 Are) 141.4 69.9 
Il 93.3 223.1 1.37 Val.2 66.1 
111 100.3 22228 LSZ7 141.0 Tiel 


IV 91.0 Zac? 1.40 140.8 64.6 
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TEXUILE 
WEXGGEEES 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT ENDIGE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL COMEN TREE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 49.0 1365.6 4225 92.8 52.8 
Il 50.8 1363.0 4.09 92-6 54.8 
ESE 53.5 1360.4 3.88 926.9) B08) 
IV 54.7 SLEEST(GU 3-78 9253 Be) 
1962 I BV3%0 Tf 135 Sie: Se. (eh 26 u 60.5 
II Boz 1357.6 362 92.3 62.0 
iat 5963 1360.1 BG Si(0) 92.4 64.2 
IV 58.9 1362.5 Sie 53 92.6 63.6 
1963 I 59.8 1365.0 3.48 92.8 64.5 
I] 62.1 1373.9 Bre Sut 93.4 66-5 
Piel 64.1 1382.9 BGg2S) 94.0 68.2 
IV 66.3 T3919 ey ae) 94.6 T0021 
1964 I 68.0 1400.9 3.14 9542 71.4 
Ml 70.1 1422.6 3.09 96.7 U2Zoe 
aotT 70.7 1444.4 3.11 98.2 YA 
IV 69.3 1466.2 3.223 99.6 69.5 
WES }SnS) I 70.5 1488.0 BY G72 72 HOW or 69.7 
I! 7029 WEE EGS) Bie 2D 102.9 68.9 
Tele 1465 1539.0 Bre lso 104.6 CibeZ 
IV USoe, 1564.5 3.23 106.3 69.5 
1966 I 1425 1590.0 3225 108.1 68.9 
Tey 71.4 1609.3 3244 109.4 65.3 
WO) 71.8 1628.7 3-46 110.7 64.9 
IV (5s 1648.0 3234 Ae Ciliere 
1967 I Ue2io 1 1667.3 3.45 DSi. 3 65.0 
II 1463 1678.7 344 114.1 (956 J 
Ayal 76.0 1690.2 3039 114.9 6622 
IV 7726 1701.6 3.234 115.6 Silrenl 
1968 I 78.9 Theat Ze31 116.4 67.8 
Hit 81.5 WEARS T 322 EZ Gal 6926 
Tt 85.6 1734.4 3.09 METS: 7226 
IV 89.9 1745.1 2296 118.6 USSG 
1969 I 94.0 LY Bots' 2.85 PUSS 78.8 
Ist 98.1 WN TZ0 2 ae > 120.4 81.4 
II] $6.3 1788.6 2-83 121.6 io” 
IV 92.8 1805.0 ASNT W22r Tl 75.6 
1970 I 91.7 1821.5 37003 123.8 14.1 
II 91.3 1836.2 3.07 124.8 (322 
bya 89.8 1850.9 Bie U4 MWA ycy ts! 71.4 
IV 93510 1865.6 3.06 126.8 7323 
Ue Dy (a I 96.1 1880.4 Ze WATE UF 1542 
I] S724 1888.9 2-96 EZ Bras (De 
Meat 101.0 1897.4 2-86 128.9 718.4 


IV 105.4 1905.9 2.76 T2975 81.4 
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TEXTILE 
TEXTILES 
INDEX OF Ross CAPITAL- —==~=SsINDEX OF —=—=~=S*~*«SAPACYO 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
more. ol 107.4 1914.4 rege 130.1 82.6 
II hela 1920.5 260 130.5 86.4 
111 114.1 1926.6 eek 130.9 87.1 
IV 118.4 1932.7 2249 131.3 90.1 
pio73 118.8 1938.9 2249 Tai. 90.2 
II 119.5 1947.9 2.48 132.4 90.3 
is 118.0 1956.9 2.53 133.0 88.7 
IV 12064 1965.9 2248 133.6 90.4 
1974 I 120.3 1975.0 2.50 134.2 89.6 
11 Wate e 1985.9 2.58 134.9 86.9 
Tig Ele 2 1996.8 2.64 135.7 84.9 
IV 107.0 2007.7 2-86 136.4 7824 
i975 of 105.2 2018.6 2.92 Iahe2 U6. f 
II LO! 2029.5 2.89 137.9 ues 
III bi WBE 2040.4 2.76 138.6 81.4 
IV 117.8 2051.3 2265 139.4 84.5 
1976 =I 114.9 206242 2.74 140.1 8240 
II 12s 2 2068.7 2281 140.6 7928 
114 113.4 2075.2 2-79 141.0 80.4 
IV 112.2 2081.6 2.83 141.4 79.3 
1977 I WS 2088.1 eet 141.9 81.6 
II il 2 2082.5 2.62 141.5 S Ves-2 
111 121.8 2076.9 2260 141.1 86.3 
IV 123.1 2071.2 2.56 140.7 87.5 
1978 =I 124.3 2065.6 2053 140.3 88.6 
11 126.3 206462 2249 140.2 90-1 
III 126.3 2062.8 2249 140.2 90.1 
IV 132.5 2061.4 2037 140.1 94.6 
1979 I 137-2 2060.0 2229 140.0 98-0 
II 140.1 2062.0 2.24 140.1 100.0 
1d 139.6 2064-0 Zoe 140.2 99.5 
IV 136.2 2066.0 2.31 140.4 97.0 
1980 =I 133.7 2068.0 2.36 140.5 9542 
11 126.8 2073.5 2249 140.9 90.0 
111 127.9 207961 2248 141.3 90.5 
IV 136.3 2084.6 2233 141.6 9662 
1981 1 137.7 2090-1 2.30 142.0 97-0 
II 14255 2097.6 2224 142.5 100.0 
111 134.6 2105.2 2.38 143.0 9461 
IV 122.3 2112.7 2-63 143.5 85-2 
1982 112.1 2120.3 2.88 144.1 Tiles 
II 105.2 2120-7 3.07 144.1 7320 
III 98.4 212152 3429 144.1 68.3 


IV 106.0 AT 3.05 144.2 1365 


(A(z 


KNITTING MILLS 


BONNETERIE 
INDEX OF GROSS CARRERA INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCT ION STOCK RATIO OUT PUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1$¢71=100 $ MILLIONS 

1961 I 47.6 174.0 2205 83.1 Sikes 

If 48.7 Ms siaal 2-02 83.6 58.3 

HO 50.0 176.2 1.98 84.1 5944 

IV 51.1 Wie3 Lees 84.6 6064 

1962 I 52el 178.5 Pe92 85.2 61.1 

oi 52-8 179.4 1.91 85.6 61.6 

ite 54.3 180.4 1.87 86.1 63.0 

IV BY\5 2 ie) Ibn S 1.84 8626 63.8 

1963 I 57.8 W252 1.77 87.0 66.4 

Il 60.7 184.1 1.70 87.9 6961 

TEE 61.3 186.0 1.70 88.8 69.0 

IV 61.7 MS T/BKS) 1.71 89.7 68-8 

1964 J 62.6 189.7 1.70 90.6 69e1 

Il 64.9 191.6 1.66 las 71.0 

et 65.0 193.6 1.67 92.4% 70.3 

IV 65.1 IS) 566 1.69 93.4 69.7 

1965 I 66.2 197.6 1.68 94.3 T0022 

II 66.3 ILGIC) 3) 1.69 Sieyai Giienll 

iUIU yt 67.26 201-1 1.67 96.0 71024 

IV 68.7 202.8 1.66 96.8 ka 

1966 I 6S.7 204.6 1.65 SUG Uf 71.4 

ig 68.1 20664 1.70 98.5 69-1 

30 67.7 208.3 the fe 99.4 68.1 

IV 6722 210.1 1.76 100.3 67.0 

ESS T/ I 65.7 AGO 1.81 101.2 64.9 

Wal 67.0 Ask ike tf 1.77 LOPES It 66.3 

Ma 67.9 211.4 MSS 100.9 Giles 

IV 69.3 2 MiGoal 1.71 100.8 68.8 

1968 I (255 210-28 1.61 100.6 73-20 

Wil 7725 MOG) tres 100.7 77.20 

Aled 80.8 211.0 1.47 100.7 80-2 

IV 83.8 211.0 1.41 100.7 832 

1969 I B10 5) ZAViLo tl 1.42 100.8 82.9 

1 85.8 213.0 ers. 101.7 84.4 

II! 87.3 214.9 1.38 102.6 85.1 

IV 87.9 216.8 1.38 103.5 84.9 

1970 I 90.4 aM Tehes Tf le 3:6 104.4 86.6 

Ug 89.3 219.8 1.38 104.9 85.1 

esi 90.1 221.0 1.38 105.5 85.4 

IV 94.0 (Araaty th 1.33 106.0 88.7 

1971 I 53613 22508 1.34 106.6 88.0 

et 94.3 224eh eS 107.0 88.1 

ii 104.4 Zea Meg Zit 107.4 Gie«2 


IV 107.8 225.8 1.18 107.8 100.0 


2, 


KNITTING MILLS 


BONNETERIE 
INDEX OF GROSS CAPITAL- ——=s«INDEX OF ~—~—~*S*SAPACOT'O~OC~*W 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO QUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
nor2- fi 98.1 P2601 1.30 108.2 90.6 
II 105.8 229.5 isiee 109.6 96.6 
III 10$.5 232.4 in'19 ida .0 98.7 
IV 108.9 235.2 121 112.3 97.0 
1973 I 110.4 238.1 ind 113.7 97.1 
II Teil 47 240.9 Deal 115.0 OT at 
III 11H, 30 243.7 1.23 116.3 95.4 
IV 115.3 246.5 1.20 LAT cox 98.0 
1974 =I iI Pree) 249.3 1.19 119.0 98.6 
II 108.2 250.5 1.30 119.6 90.5 
il 105.3 251.8 1.34 120.2 87.6 
IV 101.2 253.0 1.40 120.8 83.8 
1975 I 103.7 254.2 1.38 121.4 85.4 
II 107.8 253.4 1.32 ia 0 89.1 
III 106.1 25207 1.34 120.6 87.9 
IV 110.0 251.9 1.29 120.3 91.5 
1976 =I 105.0 251.2 1.34 119.9 87.6 
II 108.5 251.0 1.30 119.8 90.5 
II 105.7 250.9 1.33 119.8 88.2 
IV 98.8 250.7 1.42 119.7 82.5 
oT? =F 101.0 250.6 1.39 119.6 84.4 
re 97.1 250.0 1.45 119.4 8164 
III ¥oO1z71 24924 1.39 119.1 84.9 
IV 102.0 248.8 1.37 118.8 85.9 
i978 ft 102.3 248.3 1.36 118.5 86.3 
II 106.7 247.6 1.30 116.2 90.3 
III 103.9 247.0 1.33 117.9 88. 
IV 105.8 246.4 1.31 117.6 89.9 
1979 «1 105.9 245.8 1.30 117.3 90.2 
II 114.5 245.8 Len2)] 117.3 97.6 
111 Ril 52 245.8 1.24 i Ae 94.8 
IV 108.9 245.8 ieee? Lit <3 92.8 
1980 +I Die? 245.8 az 117.3 96.0 
II 111.5 246.8 1.24 117.8 94.6 
tI 114.9 247.9 veel 118.4 9761 
IV 117.2 248.9 1.19 118.8 98.6 
1981 I 114.6 249.9 baz 119.3 9661 
II 112.3 249.4 1.25 119.1 94.3 
III 109.2 249.0 1.28 118.9 91.9 
IV 101.3 248.5 1.38 118.6 85.4 
1982 I $8.6 248.1 1.41 118.4 83.2 
11 $7.7 248.5 1.43 118.6 82.4 
III 100.8 248.9 1.39 118.8 84.8 


IV 102.7 24962 1.36 119.0 86.3 


24 


CLOTHING 
VETEMENTS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA SHOCKS DE COEFFICIENT UNDIGERDES EA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POMENTTEREE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
1961 I T2022 249-1 0.57 118.3 61.0 
Was US3e U 24929 0.56 TESS 62-1 
III 1429 250-8 0.55 ES ol 62-9 
IV 15.6 251.6 0.55 LOS oS 633 
1962 I T6067 ZZ aD 0.54 119.9 64.0 
init 722 ABYC 0.54 120.4 641 
i ioe 7826 254-5 0.54 120.8 65.0 
IV 71822 Ze 0.54 L2A 3 64.5 
1963 I 19.7 Ze 0.53 121.8 6524 
Tat 81.1 258.0 0.53 L226) 6622 
ie 81.9 259.6 0.52 L235 6644 
IV 83.3 261.1 0.52 124.0 (QUOC 
1964 I 85.3 262.7 0.51 124.7 68.4 
II 84.7 264.7 0-52 WPS 6764 
III S565 266.8 0.52 Zire ( 67.3 
IV 86.7 268.9 Do Bit WAT o U 67-9 
1965 I 86.9 271.0 0.52 128.7 Gilt 
II 87.2 273.7 0.52 130.0 Giltayl! 
III 88.5 27644 0-52 eS ere 6724 
IV 90.6 ZU osh 0.51 3 262 68.4 
1966 I 9C.1 281.8 Do B2 133.8 67.3 
tt 91.0 28322 0.51 134.5 67.7 
Il D260) 284.6 0-51 135.1 68.1 
IV 90.6 286.0 0.52 TS Die18 66.7 
1967 I 89.8 287.5 0.53 W366 5 65.8 
II 89.6 287.5 0.53 136.5 65.6 
I1f 88.8 287.6 0.54 136.6 65.0 
IV 89.6 267.7 0.53 136.6 6526 
1968 I Mos 287.8 0.52 136.6 67.0 
a 9365 287.7 0-51 136.6 68.4 
TpIST S2iig ASe Ul 0.51 136.6 68.0 
IV DAG) 287.6 0-51 136.6 68.0 
LIES I 93.6 287.6 0-51 136.6 68.5 
I] 94.6 288.1 0.50 136.8 69.2 
III 94.7 288.6 0.50 BT Ge 6Oerl 
IV 94.3 “ato he les 3 OL LST Ace) 68.7 
1970 I 94.7 289.6 0.51 V3eD 68.9 
Te 36S) 28824 0.51 136.9 68-1 
Let Seed PAW O72 Oreo! 136.4 68.1 
IV Sa RSS) 0.49 TESNIS Tf 70.5 
sks) (aL I 99.0 284.7 0-48 LSD tere. f3ma2 
II SWOT 27944 0.47 Wei Z 0 7326 
1e1eh 100.7 274.2 0.45 130.2 (Oe: 


IV 102.2 269.0 0-44 127.7 80.0 


25 


CLOTHING 
VETEMENTS 
INDEX OF GROSS CAPITAU= =S*~STNIDEEX OF Gg CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPT WAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
TNOTGE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 106.9 263.8 0-41 AB) cS) 85.3 
If 105.5 264.28 0-42 125.7 SiS}q & 
II] 107.8 265.28 0.41 126.2 85.4 
IV 111.4 266.8 0.40 126.7 87-9 
1973 I 108.4 267.9 0.41 WAU GZ 85.2 
II Gal 271-0 0.39 128.7 89.5 
III 117.4 274.1 0.39 130.1 90-2 
IV 116.8 27761 0.39 131.6 88.8 
1974 I 113.9 280.2 0.41 133.0 85.6 
Tat IL S\5 7f ZO Ward 0-40 133.5 86.7 
Tid 112.2 282.2 0.42 134.0 83.7 
IV 114.9 283.2 0.41 134.5 85.5 
S71 DS I iss 284.2 0.42 134.9 84.0 
Il 114.4 282.7 0.41 134.2 85.2 
Itt 116.8 281.3 0-40 133.6 87.4% 
IV 124.7 BUDS, 0.37 NB oS: 928 
1976 I 128.2 278-5 0.36 WIZo 97-0 
If 126.6 279.8 0.37 W328 ey S 
III 124.1 Zone 0.37 1335 93.0 
IV 118.4 28264 0.39 134.1 88.3 
UO TT I 119.6 283.8 0.39 134.7 88.8 
i 120.3 28461 0.39 134.9 89.2 
Teil 118.1 284.5 0.40 NIG 3 87.4% 
IV Wokabont 284.8 0-42 LEG 2 82.6 
1978 I 120.8 28522 0.39 135.4 89.2 
II 121.8 286.4 0.39 136.0 89-6 
ITI 125.6 28727 0.38 136.6 SOS) 
IV 136.8 288.9 0.35 MEM lo % He Tf 
LS T9 I 137.0 290.2 0.35 137.8 99 64 
I! 138.5 291.7 0.35 138.5 100.0 
LOO Pe 2 29342 0.37 139.2 94.2 
IV 129.7 294.6 0.38 HAAS, WAS T/ 
1980 I 123.6 296el 0-40 140.6 87.9 
II 122.6 PAS) (Ae) 0.40 141.4 86.7 
iia 124.3 299.7 0-40 142.3 87-4 
IV 124.7 Z01% 5 0-40 143.2 87.1 
1981 I 124.9 303.3 0.40 144.0 86.7 
; II 124.5 305.9 0.41 145.2 85.7 
tt 122.5 308.6 0.42 146.5 83.6 
IV GS ori, 311.2 0.45 147.8 78.3 
1982 I 109.7 BUS 0.47 149.0 7326 
1A 100.2 315.0 OreSiZ 149.6 67-0 
III 100.3 316.2 0.52 150.1 66.8 


IV 105.3 317.4 0.50 150.7 69.9 


WOOD 
BOIS 
INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEERVGRENT INOLCERDES EA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTUEEEE DEV EAS CA PACT TE 
1971=100 $ MILLIONS 
Leesa I 60.9 1102.0 2-18 elrent: 84.9 
II 64.2 I A 2 2-09 72.6 88.5 
rit 66.9 1128.4 2-03 134% S)kesik 
IV 65.0 1141.6 tori! 1423 87.5 
1962 I 66.3 1154.9 2-10 UDG 88.2 
at 68.7 1164.5 2-04 75.8 90.7 
Tiel 71.1 1174.2 1.99 7664 SBio@ 
IV 71.2 1183.8 2-00 Uo 926% 
1963 I 73-0 MLS eyes) otf alent 94.0 
let 73.0 1204.7 iko GY 1864 O20 li 
plan 74.8 1216.0 1.96 2oal 94.5 
IV 1564 WEAN Vz 1.96 US) 94.4 
1964 I 80.6 1238.5 1.85 80.6 100.0 
19h 7720 1254.1 1.96 81.6 94.3 
EVO 82.4 1269.7 1.85 82.6 2) I 
IV 81.9 NAS 2 1.89 83.6 Doe 
1965 I 80.8 1300.8 1.94 84.7 95.4 
Ml 81.0 BZA o(0) 1.96 86.0 94.1 
Ei 83.6 1343.3 hows} 87.4 95.6 
IV 86.6 1364.5 1.90 88.8 So) 
1966 I 83.3 1385.7 2-00 90.2 9264 
Tei 86.0 1403.7 1.96 91.4 94.1 
ICH 85.5 1421.7 2.00 D258 92-4 
IV 84.9 egy els Tf 2-04 Oe 1 90.6 
1967 I 86.9 1457.7 2-02 94.9 91-6 
Lot 86.9 1463.6 2-03 M02 CMbo® 
Manat 88.0 1469.5 2-01 95.6 92.0 
IV 83.5 1475.3 ZrelS 96.0 87.0 
1968 I 82.6 1481.2 2-16 96.4 85.7 
II 87.6 1498.8 2-06 Sigeo 89.8 
{ote 90.5 1516.4 2.02 Sisko U Srivent 
TV $5.6 LSS 58) ar) 99.8 95.8 
1969 if 91.4 IMB) hes 5) 2-04 101.0 90.5 
Il S626 1591.4 1.98 103.6 93.3 
Tete VA0) HOS 3 Biota 106.2 87.1 
IV 93.8 ow @ ar 2214 108.8 86.3 
SIO I SiG 3 1711.0 2-20 PEs 3 84.0 
pe 85.4 TAS ro 2246 HUB a te UDO 
Tel 89.0 ICES 2-41 115.8 7629 
IV 92.6 1813.4 2.36 118.0 78.5 
SLD Uae I 90.8 1847.6 2244 Zire 75.6 
I] 98.2 1880.4 2.30 Wn 2 80.4 
Tih POS et Bo SieS 2 ey IS) 124.3 84.5 


IV 106.4 1946.1 2-20 126.5 84.1 


WOOD 
BOIS 
INDEX OF GROSS SCCAPITAL-—==S=S~*S*CNDEX ‘OF ~=~=~*~*~*~*«SAPACTCTSOC*‘=C#CO 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
BNDICE DE LA STOCK DE CORE EEEHENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUC TION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PORENT TEES DEV EAS CAPACI TE 
1971=100 $ MILLIONS 
LZ I 104.0 1979.0 2229 128.7 80.8 
1G 101.1 20012 COD?) 130.8 hited 
OO 104.5 204364 ZOOS 132.9 78.6 
IV 114.8 2075.6 2.17 35.610 85.0 
1973 I 117.8 2107.8 0315) 137.0 86.0 
Tat 117.4 2158.1 2-21 140.3 83.7 
Tate 120.7 2208.5 2-20 143.5 84.1 
IV 125 \sD 2258.9 2216 146.8 85.5 
1974 I 130.4 2309.3 Var) 150.0 86.9 
II 124.7 2360.9 2027 WIZVOS 81.3 
JO! S62) (Let AES 5) 2-50 156.7 7420 
IV 104.5 2464.61 2283 160.0 65.3 
STE) I 101.7 Zoe S Comal, 163.5 6262 
I] 110.5 DY OS 2.78 166.2 66.5 
III 100.7 2598.8 3210 168.9 DIC 
IV 118.1 2640.3 2.69 171.6 68-8 
1976 I 123.8 2681.8 2-60 174.3 71.0 
Il 365 2712-4 2-48 176.3 1426 
III 133.6 2743.0 2-47 178.3 1469 
IV 138.6 2773-6 2.40 180.3 1629 
MSITL TE I 142.8 2804-2 2-36 182.3 18.4 
1 136.2 282726 2249 183.8 T1421 
5! 141.5 2851.1 2242 185.3 7624 
IV 142.7 2874.5 2242 186.8 1664 
1978 I 140.8 2897.29 2247 188.3 7428 
I] 148.3 2930.3 rae | 190.4 LGN) 
11a LoS 2962.8 Ze 192.6 1826 
IV 154.9 2995642 2-32 194.7 7926 
1979 I 148.5 3027.26 2045 196.8 DiS 
1a 157.2 3070.0 2-35 199.5 78-8 
uty Lilie 3112.4 2037 202-3 UES) 
IV 15265 3154.7 2-49 205.0 14.64 
1980 I 150.3 219761 2.256 207.8 VAG = 
1d 142.9 3241.3 BOVE PSKOVG Lf 67.8 
Ltd 150.4 3285.5 2262 213.5 T1064 
IV LDS eS ZIAD Th 2.61 216.4 7028 
1981 I 156.4 3373-9 Zoe) 21963 glee 
If 158.0 340622 2.59 221.4 7124 
Ile 119.8 3438.5 3-45 223-5 5326 
IV 130.7 3470.8 SIL) 225.6 NU Ge 
1982 I 119.2 3503.1 3253 22767 5264 
II 20,9 3508.1 3-46 228.0 DZe> 
II! WAI 3513.1 3-43 228.3 54.0 


IV UAT 3518-2 345 228.7 a6 T/ 
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FURNITURE AND FIXTURES 


MEUBLES ER VACCESSOIRES 


INOEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I Iq 5: 190.5 0.98 VENGE 70.0 
II 58.0 TOTS 2 0.94 1926 UZoe 
dele 59.7 OAT, 0.92 W269) 14.7 
IV 60.5 192.7 0.91 80.2 1564 
1962 I 61.1 ISAs GS: 0.91 80.6 ere) 
II 62.2 193.2 0.89 80.4 7723 
oie 63-2 193.0 0.87 80.3 T8.7 
IV 63.9 192.8 0.86 80.3 71926 
1963 I 6522 WZ 0.84 80.2 81.3 
II 65.9 UGahaal 0.84 80.4 82.0 
IT! 68.0 USI B6 7 0-81 80.6 84.3 
IV 69.0 194.2 0.81 80.8 85.3 
1964 I 7024 194.8 0.79 81.1 86.8 
I] 71.4 QS) oS 0.78 81.6 87.5 
Tish 7222 US) ol 0.78 82.1 88.0 
IV 75.0 198.2 0. 76 82.5 90.9 
1965 I 7826 199.4 Qos 83.0 94.7 
II 81.1 203.8 0.72 84.8 95.6 
IH 82.7 208.2 0-72 86.7 95.4 
IV 8E.1 ya Ware) 0.71 88.5 Dias 
1966 I 90.3 216.29 0.69 90.3 100.0 
II VAG (2 PRESS 0.69 92.6 ISK 
IO 94.0 22822 0.69 955.0 98.9 
IV 94.0 233.8 Oefl1 97.3 96.6 
1967 I 93.8 23905 Dols! Sot 94.1 
II 94.8 244.22 0.74 101.7 9B ie12 
bi Po 2 248.9 0.75 103.6 919 
IV 94.1 Zp io O.77 105.6 89.1 
1968 I 9575 258.3 O77 107.5 88.8 
Tel 96.8 A305 0.78 109.7 88.2 
LOS S7.3 268.8 0.79 EGS, 86.9 
IV 99.4 274.0 0.79 114.1 87.1 
1969 I LO Mrent PUDoE 0.79 116.2 87.5 
I] 102.4 280.8 0.78 116.9 87.6 
PET 103.5 SWE CIS 0.78 117.6 88.0 
IV 103.4 284.2 0.79 118.3 87-4 
L570 I 100.3 285.9 0.82 119.0 84.3 
je! 95.0 28924 0.87 120.5 78.8 
UAC 957530 293.0 0.88 122.0 11.9 
IV 94.4 296.6 0-90 Nyne hls T1604 
Sel it 89.9 300.2 OI 124.9 72.0 
1B! SiO BHO S: 0.89 125.8 aac! 
ja ing 105.2 304.5 0. 83 126.7 83.0 


IV 107.4 306.7 0-82 127.6 84.2 


(is) 


FURNITURE AND FIXTURES 


MEUBLES ET ACCESSOIRES 


INDEX OF GROSS CAP TAAL INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT 10N STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT TNDTLGESDESEA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DES AR CAPAGICNE 
1$71=100 $ MILLIONS 
LOT I 108.3 308.9 0-82 128.6 84.2 
II Pi3o5 Bree. 0.79 130.0 87.3 
PEGI EULESS) Sl S16 O.77 131.4 89.7 
IV P23 ie: 319.0 0.74 132.8 DEO 
Le) TS} i 126.2 32264 0.73 134.2 94.0 
II WAS OS 3AU 5S) 0.74 136.5 D2 a2 
VET 122.1 BSC 0.78 138.8 87.9 
IV 125.7 B39 0.77 141.2 89.0 
1974 i 128.8 344.7 O.77 143.5 89.8 
Il 29S 351.8 0.78 146.5 88.3 
ieigt LAS 1 ZIG) 0.83 149.5 82.8 
IV 116.7 366.1 0-90 152.4 16.6 
1975 I 118.1 37363 0.90 155.4 16-0 
Il 110.4 37726 0.98 VoNe 2 70.2 
qitad 120.1 381.9 Oost 159.0 1526 
Iv 120.2 386.1 0.92 160.7 1468 
1976 I 116.7 390-4 0.96 162.5 71.8 
II NAE\6 72 392.2 0.91 163.2 (os 
111 123.0 394.1 0.92 164.0 7520 
IV Mae! 395-9 0.93 164.8 T1402 
wOTT I 115.8 397-8 0-98 165.6 69.9 
I] 107.4 Bs)o Jl 1.06 166.1 64-7 
WIE} 108.4 400.5 1.06 166.7 6520 
IV 108.4 401.8 1.06 167.2 64.8 
1978 I sais Uf 403-2 1.00 167.8 68.9 
it 119.8 404.0 0.96 168.2 7122 
II! 118.3 404.8 0.98 168.5 T0022 
IV 126.0 405.6 0.92 168.8 1426 
TOTO I 126.9 406.5 0.92 169.2 71520 
ia 129.4% 407.9 0.90 169.8 T622 
II! NAD coe 409.3 0.93 170.4 U2i08) 
IV Wae\o 8) 410.7 0.95 170.9 Up 
1980 I 126.8 412.1 0.93 PU dhs) 7329 
I! 123.6 413.7 0.96 WES Z 71.8 
bast 124.1 415.4 0.96 Ao 71.8 
IV 129.9 417.0 0.92 173.6 71428 
1981 I 135.6 418.7 0-88 174.3 ioe 
II 139.0 42222 0.87 NTT Ts)o2! 
LOBi I EE 425-7 0.89 177.2 7726 
IV 121.2 429.1 1.01 178.6 67.9 
1982 I 104.5 432-6 1.18 180.1 58.0 
it 99.6 434.7 1.25 180.9 55-0 
5A tl 93.5 436.8 1.34 181.8 51.4 


IV 100.8 438.9 We 182.7 55.2 
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PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPIERS ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO : OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COERRLELENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PONENTIECLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 63.1 4574.4 4.63 68.2 VS 
II 62.7 4613.6 4.70 68.8 Mig! 
263 63.4% ; 4652.9 4.69 69.4 91.4 
IV 64.3 4692.1 4.66 70.0 S169 
1962 I Odie 4731.3 4.264 7026 92.3 
Wal 65.5 4765.0 4.64 71.1 92-2 
Ill 66.3 4798.8 4.62 71.6 92.6 
IV 65.8 4832.5 4.69 Weak Dos 
USGS I 65.3 4866.2 4.76 72.6 90.0 
Tel 6S.3 4916.4 4.53 UagS 94.5 
Tt 70.0 4966.6 4.53 714.1 94.5 
IV (Zo 5016.8 4244 71428 96.4 
1964 I 1420 5067.0 4.37 1526 SPOS) 
1} 1520 BL G25 Tf 4.39 768 97-6 
Lit alis 2 5238.5 4.33 78.1 98.8 
IV 1924 5324.2 4.28 1924 100.0 
1965 I 78.7 5410.0 4.39 80.7 Disc 
el 79.1 B12) 72 3)r 1h 4-46 82.4 96.0 
IT] 81.5 5640.3 4242 84.1 96.9 
IV 82.9 DUDA 4.43 85.8 96.6 
1966 I 85.8 5870.7 4.37 87.5 98.0 
II 87.4 6018.1 4.40 89.7 9764 
IG 87.8 6165.6 4.48 Silo’ 95.5 
IV 86.8 6313.0 4264 94.1 MG 
1967 I 87.7 6460.5 4.70 96.3 91.0 
II 85.1 6582.6 4.94 98.2 86.7 
Lit 86.9 6704.8 4.93 100.0 86.9 
IV 85.3 6826.9 Dyer! 101.8 83.8 
1968 I 87.0 6949.0 5.10 103.6 84.0 
i ‘J3h5 Tf UOUZAS 4.78 104.6 89.6 
III 87.2 THO) SIG Ti 5.18 105.5 82.6 
IV 92.4 7139.0 4.93 106.5 86.8 
1969 I Shin i 7202.4 4.74 107.4 90.4 
I] TEq i 7268.8 4.68 108.4 91.4 
eral 102.2 1335.3 4258 109.4 93-4 
IV 102.1 7401.8 4.63 110.4 9265 
1970 I 102.8 1468.3 4.64 111.4 9203 
i) 100.2 7564.9 4.82 OE AGIS: 88.8 
Tat 95.4 7661.26 DroilsS 114.3 83.5 
IV 100.9 GD Srer2. 4.91 IS Te 87.2 
HET (T I 97.8 7854.29 5.11 116.7 83.8 
I] Oiliere: 195504 5-20 US ree 82.3 
Talal 100.8 8055.9 5-08 ELS Te 84.2 


IV 104.2 8156.3 4.98 Nib 62 86.0 
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PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PAPITERS ET INDUSTRIES CONNEXES 


a P,P a “Se a a wc aw aw as a a ee Se es 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 

INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 

PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 

INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 

1$71=100 $ MILLIONS 

Loz 106.4 8256.8 4.94 22 ow 86.7 

II 110.0 8325.0 4.82 123/07 88.9 

II] 110.8 8393.3 4.82 124.7 88.8 

IV 114.1 8461.5 4.72 125.8 90-7 

1973, I 117.9 8529.8 4.61 127.0 92.8 

II 28 8572.9 4.49 127.6 9544 

11 109.8 8616.0 5.00 128.3 85.6 

IV 118.6 8659.1 4.65 128.9 92.0 

1974 «=I 127.9 8702.2 4034 129.7 98.6 

I] 12661 8757.6 4.43 130.5 96.6 

111 123.6 8813.1 4.55 131.3 9461 

IV Pi7e2 8868.5 4.83 132.1 88.7 

LORS |B 109.2 8923.9 5.220 132.8 82.3 

11 103.2 896861 5.153 133.4 7724 

III 90.0 90124 6.38 13461 67.1 

IV 83.6 9056.6 6.90 134.7 62.1 

1976 =I $9.2 9100.9 5.84 13524 73.3 

II BT 2 9164.5 4.98 136.3 86.0 

111 119.1 9228.2 4.93 137.3 86.8 

IV 114.5 9291.8 5 LT 138.2 82.8 

1977s Wo. 9355.5 5.27 139.2 81.3 

1 111.6 9406.3 5.37 139.9 . 7928 

111 112.0 945702 5.38 140.7 7906 

IV 118.2 9508.0 Baie 141.4 83.6 

1978 I 123.6 9558.8 4.93 142.2 86.9 

II 126.9 955902 4.80 142.2 89.2 

III 128.0 9559.6 4.76 142.2 90-0 

IV 128.7 9560.0 4.73 142.2 90.5 

1979 I 127.3 9560.4 4.78 1422 89.5 

il 126.8 95723 4.81 142.4 89.0 

III 129.8 9584.3 4.70 142.6 91-0 

IV 130.4 9596.3 4.69 142.8 91.3 

1980 I 13524 9608.3 4.52 142.9 94.7 

II 129.7 9707.4 BS 144.24 89.8 

111 127.0 9806.5 4.92 145.9 8721 

IV 128.0 9905-6 4.93 147 24 86.9 

1981s 130.1 10004.8 4.90 148.8 87.4 

II 133.2 10160.9 4.86 1B) 32 88.1 

Tigh 125.0 10317-0 5.26 153.5 81.4 

IV 128.8 1047361 5.18 155.8 82.7 

1982s 122.6 10629.3 5.52 158.1 77.5 

II 117.4 10734.0 5.82 159.7 73.5 

Lig 116.3 10838.8 5.94 161.2 72a 


IV 114.7 1094324 6.08 162.8 70.5 
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PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSION, PUBLICATION ET INDUSTRIES CONNEXES 


<< OO nn nr nn nnn nn rns a a a a a a we ee ee ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 69.3 OnyeS 1.43 81.7 84.8 
Tel 68.8 917.7 1.45 82.3 83.6 
peye yt 10.6 924.1 1.42 82.8 8522 
1V 71.2 SsKOo> 1.42 83.4 8564 
1962 I 71.9 937.0 1.42 84.0 85.6 
I] 71.3 945.2 1.44 84.7 84.1 
Lay Uo wl 953-4 1.44 85.5 8464 
IV 71.7 961.5 1.46 86.2 83-2 
1963 I 7224 969.7 1.46 86.9 83.3 
II eS yopl 981.8 1.46 88.0 Brel 
III 14.3 99369 1.46 89.1 83.4 
IV U30% 1006.0 1.49 90.2 81.5 
1964 I 173.6 1018.1 LS Syil 9E3 80.6 
II 16.3 1033.1 1.47 92.6 82.4 
SG 1EH Boe 1048.2 1 Sax) 94.0 7629 
IV U352) 106322 1.54 Ge! 7920 
1965 I Wtfo i 1078.3 WepoZ 96.7 19.8 
II 71862 1087.0 1.51 97-4 80.3 
II UI51 LOO Sent 1.50 98.2 81.1 
IV 83.3 1104.4 1.44 99.0 84.1 
1966 I 84.5 AeLe les roel: 1.43 9938 84.7 
II 85.4 ILL ois! 1.43 100.9 84.6 
If] 85.8 1138.5 1.44 102.1 84.1 
IV 85.7 1151.2 1.46 LOS eZ 83.0 
1967 I 87.7 1164.0 1.44 104.3 84.0 
Tel 88.7 1173.0 1.44 105.2 84.4 
IT] 88.2 By 2rerk 1.46 106.0 83.2 
IV 88.2 eS) ah 1.47 106.8 8226 
1968 I 90.0 1200.2 1.45 107.6 83.7 
Il 89.9 1210.8 1.47 108.5 82.8 
II! 89.2 1221.4 1.49 109.5 81.5 
IV SUG NAZe NGS) 1.47 110.4 82.6 
1969 I 93.6 1242.5 1.44 111.4 84.0 
II 93.4 1252.0 1.46 WING 74 83.2 
Lilt 236 Tf 1261.6 1.43 ES orl: 84.6 
IV 94.5 M27 the Mt 1.46 IS re9 82.9 
1970 I 2S: 1280.7 Ub 3910) 114.8 80.9 
I] 96.1 Ae eas} 1.47 116.0 82.9 
Dit 95.0 1306.9 1.50 SUNT 81.1 
IV $8.1 SKS) Ae, 1.46 T8773 82.9 
LOL I 97.4 1333520 1.49 AGLSS 65 81.5 
{I 98.8 1349.0 1.49 120.9 81.7 
relat 95.8 1365.0 1.49 122.4 81.6 


IV 103.7 1381.0 1.45 123.8 83.8 
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PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 


IMPRESSION, PUBLICATION ET INDUSTRIES CONNEXES 


INDEX OF GROSS CAP IT AL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE CUEFR] GEENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL BOMENT VERE DEM EA CAPACI TE 
1971=100 $ MILLIONS 
WEP I 102.8 1397.0 1.48 125.2 82.1 
Tat 107.7 1410.3 1.43 126.4 85.2 
III 111.9 1423.7 1.38 127.6 87.7 
IV 113.0 WS) Tica 1.38 128.8 Sige 
OR 3 I 117.1 WEESYO) 515) Logs 130.0 90.1 
II 1720 1465.2 1.36 eas) 89.1 
iy 120.3 1479.9 1.34 132.7 90.7 
IV 124.7 1494.6 1.30 134.0 NBO SL 
1974 I 124.7 1509.3 1eSIZ 135.3 9222 
II 126.5 1525.0 1.31 136.7 D2 
1304s 125.8 1540.8 1.33 138.1 Silvest! 
IV T2565 1556.5 e315) 39% 89.9 
ers I 12732 WAU Bos 1.35 140.9 90.2 
ier 126.7 1587.2 1.36 142.3 89.0 
pelel 128.2 1602.2 1.36 143.6 89.3 
IV 128.0 1617.1 Ve Sit 145.0 88.3 
1976 I 129.7 1632.1 LOST 146.3 88.6 
ih 132.0 1646.3 1.36 147.6 89.4 
LOU 134.0 1660.6 es 148.9 90.0 
IV 137.8 1674.9 eZ 150.1 91.8 
MS)T(T/ I 136.0 1689.2 1.35 151.4 89.8 
II 136.1 1700.3 1.36 152.4 89.3 
III 134.8 PS 5 1.38 153.4 87.9 
IV 136.1 1722-6 1.38 154.4 88.1 
1978 I 141.0 1733.8 1.34 15524 90.7 
II 144.0 1736.5 1.31 155.7 9205 
Ill 145.5 1739.2 1.30 W369) 93.3 
IV 145.5 1741.9 1.30 BS Gren! 9322 
1979 I 146.6 1744.6 1.30 156.4 9367 
II 148.5 1751.8 1.28 157.0 94.26 
1G @ : 153.6 1759.1 1.25 UATIOTE 9744 
IV 155.1 1766.4 1.24 158.3 98.0 
1980 I 159.0 1773.7 Th ZA3h 159.0 100.0 
Il 157.9 1788.6 1.23 160.3 98.5 
III 159.3 1803.6 ees 161.7 Meg SF 
IV 161.7 1818.6 1.22 163.0 99.2 
1981 I 156.8 1833.6 1.27 164.4 9564 
II 161.4 1846.6 1.25 165.5 Sie 
II! 161.1 1859-7 1.26 166.7 96.6 
IV 160.1 1872.7 1.27 167.9 9544 
1982 I Wayansk 1885.7 ies> 169.0 90.0 
Il 148.5 1896.5 1.39 170.0 87-3 
It! 143.0 1907.3 1.45 171.0 83.6 


IV 142.5 LOS e 1.46 172.0 82.9 
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PRIMARY METALS 


METAUX PRIMATRES 


sn nr nr nnn nnn nr nnn nn nnn nn a a a a a a a a a eo ee ee ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LAY CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 5604 4105.9 4.39 73-6 7626 
Tel 59.4 4138.0 Aer 10 14022 80.0 
Keter 59.8 4170.1 4.21 14.8 80.0 
IV 60.7 4202.1 4.18 71524 80-5 
1962 I 60.9 4234.22 4.20 Uo) 80.2 
II 64-2 4288.5 4.03 16.9 83755 
Oy 66.9 4342.8 BOC Coe) 85.9 
Iv 63.6 4397.1 4.17 18.9 80.6 
1963 I 66.4% 4451.4 4.05 7928 83.2 
Tl 67.6 4473.0 3.99 80.2 84.3 
III 68.4 4494.7 Boe) If 80.6 84.8 
IV 71.1 4516.4 3.83 81.0 87.8 
1964 I 73-4 4538.1 3). 13 81.4 90.2 
I! 1526 4590.7 3.66 82.3 91.8 
TSTor 1726 4643.3 3-61 83.3 SAG 2 
IV 80.6 4695.9 3 D2 84.2 OG UT 
1965 I 80.4 4748.5 3256 Sidie2 9464 
1} 83.0 4803.3 3-49 86.1 96.3 
Ore 86.4 4858.2 ENON) 87.1 S52 
IV 88.0 4913.0 Brel Sil 88.1 MISS) 
1966 I 89.1 496729 3.36 89.1 100.0 
et 88.5 5068.2 3-46 90.9 97-4 
Pact 88.2 5168.5 3254 VES Tf Gt! 
VW 85.7 5268.7 Sater 94.5 90.7 
1967 I 83.7 5369.0 3.87 96.3 86.9 
iE 83.0 5440.3 BENS 97.6 85.1 
TA BBS U 5511.6 3.97 98.9 84.7 
IV 87.9 VAS) 3.83 100.1 87.8 
1968 I 89.6 5654.2 3-81 101.4 88.4 
II 8553 5708.4 3.86 102.4 87.2 
Total 94.6 5762.6 3.68 103.4 Mo 
IV 98.3 5816.8 SOT 104.3 94.2 
1969 I $8.6 SBT lei 359 105.3 93.6 
II 100.5 592846 3256 106.3 94.5 
III 88.9 5986.2 4.06 107.4 82.8 
IV 90.5 6043.7 4.03 108.4 83.5 
1970 I 103.5 6101.3 3.256 109.4 9466 
it ISU 6194.9 Sree sl haal 89.7 
Total 10C.9 6288.6 cw ae) Hl Zee 89.5 
IV 98.9 6382.2 3.89 114.5 8644 
1971 I 96.1 6475.9 4.05 STS 83ie 1 
I] 100.2 6558.5 SeoI3 IE yaa 
tere 102.5 6641.1 3.89 118.6 86.4 


IV 101.1 6723.7 4.00 120.1 84.2 
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PRIMARY METALS 


METAUX PRIMATRES 


a a ae 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
UNO IUCTS (DE Tk /\ STOCK DE COERETC TENT NDC ESD EIEN TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL PORENWEESIEE DES EAR CARAG IME 
1$71=100 $ MILLIONS 
WO) 2 I 96.8 6806.3 4.23 ENO 7925 
gy Io 6889.3 4.16 Sete 80.9 
ii 100.9 6972.3 4.16 124.7 80.9 
IV 107.7 WOS SS 3.94 126.1 85.4 
1973 I 108.8 7138.3 3.95 127.8 85.1 
Vaal 110.8 CEMO0€ 3692 129.1 85.8 
EARS 113.0 128802 3.89 130.5 86.6 
IV 116.2 736361 3-82 131.8 88.2 
1974 I 120.0 1438.61 3.74 We)oZ 90.1 
I] 118.4 T3863 3-84 135.0 87.7 
III 12C.0 7638-6 3.84 136.8 87.7 
IV 116.9 7738.9 3) SIE) 138.6 84.3 
1975 I 110.5 783922 4e27 140.2 78.8 
Mt 105.8 1940.3 4.52 142.1 1425 
Gil 105.1 8041.5 4.61 143.9 Teresi 
IV 106.3 8142.6 4261 145.7 73.0 
1976 I 108.1 8243.8 4.59 147.5 (Ges 
II 106.9 8318.2 4.68 148.8 71.8 
Ile 104.8 Sieh ana & 4.82 150.1 69.8 
IV 102.8 846722 4296 WEIL os C9 
LOTT I 107.0 8541-7 4.81 152.8 70-0 
Jal 112.4 8607.5 4.61 154.0 73-0 
ele] 119.1 8673.3 4.38 P52 76.8 
IV 115.0 8739.1 4.57 156.3 73-6 
1978 I 114.6 8805.0 4.63 Lite 7228 
Tey eke Uf 8828.0 4.37 157.9 {thal 
III 6S 8851.0 4.44 158.3 Oven 
IV 122.8 8873-9 4235 158.8 T7124 
WS, I LAA 8896.9 4.37 OQ G62 Cte0 
Il Washi 8919.6 4.36 159.6 UUSE 
bY bed 120.8 8942-4 4.46 160.0 W505 
IV 126.3 8965.1 4227 160.4 78.7 
1980 I 127.3 8987-9 4.25 160.8 1922 
Il NB oS) 9058.9 4.47 162.1 Dee. 
II! 124.3 9129.9 4242 163.3 T6-1 
IV Bibs ef 9200-8 4-21 164.6 80-0 
1981 I LeKeisal 9271-8 4.29 165.9 1824 
st Moe 9344-4 4-08 167-2 82.5 
Ill 130.7 9417.1 4.34 168.5 7726 
IV 109.2 9489.7 5223 169.8 64.3 
1982 I 112.0 956244 5.14 171.1 65-5 
II 103.6 9586.2 3) Syl Lilie 5 60.4 
iter 97.8 9610.2 5.92 171.9 5629 


IV 91.2 9634.1 6 236 172.4% 52-9 
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METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POGENTNEUGE DE SEAN GAPACI TE 
1$71=100 SM EEETONS 
1961 I Dees EXE EG 1.85 85.4 61.2 
II Bysie Lf 1598.6 1.81 85.8 62.6 
Bit Ow rate 1606.2 es TATE 86.3 64.0 
IV 55.8 1613.7 1.76 86.7 6464 
1962 I 57.2 ola outs 87.1 6567 
II 59.0 1607.0 1.66 86.3 68.4 
deter 61.0 1592.8 Bo59 85.5 lies 
IV 61.4 1578.5 Le DIT, 84.8 7224 
1963 I 62-6 1564.2 NG BYZ 84.0 1425 
it 64.0 1558.8 1.48 SlSi5 U 76.5 
1 303E 65422 15:53 65 1.45 83.4 18.2 
IV 65.4 1548.1 1.44 83.1 78.7 
1964 I 68.0 1542.7 1.38 82.8 82.1 
Il 69.7 1546.4 L235 83.0 83.9 
III 71.5 1550.1 1.32 83.2 85.9 
IV 1526 1553.8 Noes 83.4 90.6 
1965 I 1724 TD A(OS 1.23 83.6 S2> 
et UST 1583.8 1.21 85-1 W2h6 ff 
Pit 82.2 1610.2 Mo abis) 86.5 CBG 1h 
IV 85.7 1636.5 1.16 87.9 Silo 
1966 I 89.3 1662.9 lye LS 89.3 100.0 
I] 89.3 1696.3 1.16 Mol 98.0 
Pint 90.8 EI Tf 1.16 9279 97.8 
IV 90.2 1763.1 as 94.7 95.3 
1967 I 90.4 1796.6 LG 7All 96.5 Dac Tl 
II 90.1 1820.9 1.23 97.8 DEo 
Ill 89.5 1845.3 1.26 goo) 90.3 
1V 89.5 1869.6 1.27 100.4 89.1 
1968 I 87.6 1894.0 NOSZ LOS 7 8661 
Tel 89.1 WO Gs) Weal 102.9 86.6 
MEU 91.6 1936.6 Wer28) 104.0 88.1 
IV 93.4 SVG 1.28 105.1 88.8 
1969 I Over WU Z 1.24 106.3 91.4 
II $8.4 2008.3 1.24 107.8 Dio 
Ala 97.7 2037.4 Oral 109.4 89.3 
IV $8.0 2066.5 1.29 111.0 88.3 
1970 I 97.9 2095.7 1.30 265 87.0 
Il SiO 2124.3 es 114.1 85.0 
III Silier > ZZ 1.35 115.6 84.3 
IV wishes! Alas 1.35 ISTE Coett 83.9 
LOL I SiiieaS 2210.21 1.38 Si 3 f 82.5 
Il 100.0 2230.6 1.36 eats 835 
Tia 100.6 ZZ ney 1.36 120.9 83.2 


IV 102.1 2271.6 LG SKS 122.0 83.7 


Shi/ 


METAL FABRICATING 


FABRICATIONS METALLIQUES 


a a er oe oe oe ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACIT 
Y 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PROOUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D*"UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
10727 I 99.8 2292.61 1.40 123.0 Sir ai 
II 103.3 2311.8 1.36 12451 83-2 
ITI 105.5 2331.6 1.35 125.2 84.3 
IV 106.4 2351.4 1.35 126.2 84.3 
19732 1 109.8 237132 132 127.3 86.2 
II 113.2 2398.2 1.29 128.8 87.9 
111 Ticz 2425.3 a7 130.2 89.2 
IV 115.6 2452.3 1.25 130.7 90.8 
19764 5 12781 2479.4 1.19 133.1 95.5 
11 124.9 2508.9 22 134.7 92.7 
III 124.3 2538.5 1.24 136.3 9152 
IV 122.5 2568.0 1.28 137.9 88.8 
1975 I 115.0 2597.6 1.38 139.4 82.5 
6 110.1 2624.1 1.45 140.8 1802 
Iii 112.9 2650.6 1.43 142.2 7924 
IV 113.5 2677.0 1.44 143.6 79.0 
1976 =I 116.2 2703.5 1.42 145.1 80.1 
11 120.8 2724.5 1.37 146.2 82.6 
III 12024 2745.26 1.39 147.3 Sie d 
IV 12031 2766.6 1.40 148.4 80.9 
cow7? «y 120.4 27 8ie7 1.41 149.6 80.5 
II 116.9 2802.3 1.46 150.4 b Thee, 
Ill 117907 2816.9 1.46 151.1 77.9 
IV 119.0 2831.5 1.45 151.9 78.3 
io7ee (1 120.2 2846.1 1.44 152.7 78.7 
II 124.7 2859.0 1.40 153.4 81.3 
III 125.9 2871.9 1.39 154.1 81.7 
IV 125.6 2884.8 1.40 154.8 81.1 
RO7o9 «-f 1275.0 2897.7 1.39 155.5 81.7 
Le 130.7 2921.4 1.36 156.8 8324 
III 132.2 2945.1 1.36 158.0 Baiew 
IV 134.9 2968.8 1.34 159.3 84.7 
1980 I 136.0 2992.6 1.34 160.6 8467 
I! 128.6 3020.9 1.43 162.1 79.3 
III 125.3 3049.2 1.48 163.6 76.6 
IV 128.5 3077.5 1.46 165.1 77.8 
1981 1 129.8 3105.9 1.46 166.7 77.9 
II 135.4 3127.3 1.41 167.8 80.7 
11] 133.9 3148.8 1.43 169.0 79.3 
IV 122.8 3170-2 1:57 170.1 Tze 
1982s I 120.9 3191.7 1.61 171.3 70.6 
II 1202.4 3205.0 177 172.0 64.0 
Ill 104.0 3218.3 1.88 W2kg 60.2 


IV 97-5 3231.6 2-02 173.4 5642 
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MACHINERY 
MACHINES 
INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA SHG CKSDE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LACAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 4404 576.4 Lo SS 174.3 59.8 
II 45.25 BUSS ree 74.7 60.9 
ieley 45.9 582.2 Pero2 diel: 61.2 
IV 46.7 3333) 5 AL 1.50 15 04 61.9 
1962 I 48.5 588.0 1.45 75.8 64.0 
II 5Cel 593.8 1.42 76.6 6544 
OVO} 521 599.6 1.38 Uoe 6724 
lV 53.9 605.3 1.34 78.0 Ciel! 
1963 I 54.0 Ole 1 Loss 78.8 68.5 
Et 54.8 620.4 eid 80.0 68.5 
Tyg Bn tf 629.8 oS} SAlyer2 68.6 
IV Site, 639.1 1.32 82.4 70.0 
1964 I 61.3 648.5 1.27 83.6 ESS & 
If 64.8 664.4 aes 85.7 UDionl 
Ilf 67-8 680.3 1.20 87.7 Uo 3 
IV 68.4 696.1 1.22 89.7 1662 
1965 I 69.0 712.0 toes 91.8 UBOZ 
fat 71.7 12461 he Aik Iie 7628 
Tote 7426 736.3 1.18 94.9 7826 
IV 78.0 148.4 hols ore 80.8 
1966 I 80.0 760.6 1.14 98.1 81.6 
et 82.5 776-8 ous) 100.1 8264 
Ohi 3t 85.1 (sed 1.11 102.2 83.2 
IV 87.1 809.3 erie: 104.3 83.5 
1967 I 85.9 [S} Z15\ 3) Le k5 106.4 80.7 
1 85.8 840.5 Woda 108.4 UDBEZ 
TT 86.2 855.6 WoLs 110.3 78.2 
IV 84.7 870.6 Moe IN ae USo5 
1968 I 83.7 885.7 Lot 114.2 15S 
II 82.5 897.1 1.30 HLL BIG 7 eivers) 
Pig 88.5 908.6 Wo gzs} Lol 1526 
IV 88.9 920.0 1.24 118.6 1520 
1969 I $4.2 931.4 ce es) 120-1 78.5 
SI Ve S) 941.9 1.16 121.4 80.3 
pig) 99169 952.4 1.14 122.8 81.4 
IV 99.8 962.8 soe es) 124.1 80.4 
1970 if SS SENS) Eley, MARY, 5) Uoe: 
1G DGrerl 988.3 ae 127.4 1504 
Let Sc U 1003.3 La25 V9 763 7420 
IV Sil 1018.3 G28) 131.3 1423 
OL I S720 1033.3 Wo 20 132.8 U2 wk 
ie Silas 1041.8 1.28 UBB GS, UZ 1 
ITI 98.6 1050.4 OAT 135630 73.0 


IV 107.2 1058.9 1.18 136.1 78.8 
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MACHINERY 
MACHINES 
INDEX OF GROSS” pie Ce ee 
TY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE GUEESLC LENT INDICE DE LA T AUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE De CA CAPACTTE 
1971=100 $ MILLIONS 
Wor2. 105.3 LOG725 Toe | event 76.8 
II 11325 Vand sens ieee) WeWewere) Sot 
III TiS. 2 1085.7 (ite hee yap’ 
IV Tian7 1094.8 1.15 WAGE 80.9 
19.73 eT 123.9 1103.9 1 oy Ware) Sat 
II TW ee 1118.9 1.10 14a 84.5 
ee 261 Tisse3 1.08 We feel Bane 
iV 12629 1148.8 1.08 148.1 85.7 
1974. ot 138.4 16328 Teil 150.0 92.3 
ib 141.3 Dies o7 1200 feo 6 92.6 
III 141.0 120226 reso 155.1 90.9 
IV 147.9 1223.4 0.99 DT eu 93.8 
1975 «I 145.2 1243.3 102 160.0 90.8 
II [3053 WAS 1.09 16209 84.9 
111i 1 Ce dee 1288.0 1.08 Test 8548 
IV 140.7 mew Woe) ery (KG 83.4 
19760 gl 135.9 1332.6 Lai 171<5 13966 
II Patel Tas oe1 ieee eae Bitt 
Cit 141.6 Mea eee! Fgessete 176.5 B0~e2 
IV 141.9 Tago Figo ng 179.0 79.3 
voZt. Vt 143.4 1410.8 ies 1h 181.5 79.0 
rial faae? 1425.8 1.18 183.5 . Toe 
Sah 139.8 1440.8 Pes 185.4 75.4 
lV 142.9 1455.7 (222 187.3 7onS 
1978 +I 150.3 1470.7 ney, 189.2 19.4 
11 16029 1483.9 1.10 190.9 84.3 
II! Toley 149722 fig i 19227 83.9 
LV 169.0 1510.4 S07, 194.4 87.0 
1979" Pol 179.0 1523.6 1.02 196.1 e123 
II 180.1 1543.9 eyes 198.7 90.7 
Hit 197.9 1564.3 0.94 20te3 98.3 
IV 20309 1584.6 0.93 203.9 100.0 
1980 I 204.9 1605.0 0.94 206.5 99.2 
II 206.5 TE31 24 0.94 209.9 98.4 
t11 198.1 1657.9 1.00 Dises 92.9 
IV 1S723 1684.3 feo? PIGeT 91.0 
1981 I 210.8 D7 LOT, On97, eZ Gar 95.8 
II ZuSe1 irate 0.95 22956 98.0 
III 21863 1764.9 0.97 Dora 96.1 
IV ah ish 1792.0 To) 23026 91.5 
1982 «I 194.5 1819.1 Wai2 23401 83.1 
ta [si.2 1840.5 tad 236.8 7605 
Tit 16327 1861.8 1.36 239.6 68.3 


IV 154.9 1883.1 1.45 242.3 63.9 
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TRANSPORTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSPORT 


Sn a a a a aaa ra a a a ee ee en eee 


INDEX OF GROSS CAR TTA INDEX OF CAPACITY 
INOUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
ENDL CESD ERISA STOCK DE COEFFICIENT TNOTC ESD EMEA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 30.5 1844.0 2-69 1564 40.5 
II 30.8 1855.6 2-68 75.9 40.6 
URED | 31.4 1867.3 2-65 76.3 41.1 
IV SiBI5 dk 1878.9 2.38 76.8 45.7 
1962 I 35.8 1890.5 2-35 1723 46.3 
Il 38.1 1902.1 PACA CE 77.8 49.0 
ieL Sitlers USL Sse) 2-28 78.2 47.7 
IV 41.1 1925.4 2-08 78.7 Diciae 
1963 I 41.5 1937.0 2.08 etlere 5264 
1 43.3 WS) SyS)e5 (8) 2-01 80.1 5420 
III 41.0 1982.7 2-15 81.1 50.6 
IV 50.3 2005-6 AUT 82.0 61.3 
1964 I 49.8 2028.5 este} 82.9 60.0 
II 49.6 2068.7 1.86 84.6 58.6 
Tien 47.1 2109.0 Mbeels) 86.2 54.6 
IV 47.22 2149.22 2-03 Sieg Dekcwl/ 
1965 I 56.3 2189.5 1.73 89.5 62.9 
II 60.7 APE SS 70) 1.65 Sie: Sage, 
rid 56.6 2314.6 1.82 94.6 59.8 
IV 66.5 NT UGE Leis Sie 6844 
1966 I 67.0 2439.8 1.62 Soe Cilifere 
II 64.2 2508.8 1.74 102.6 6226 
Tit 5964 PAUSE) Was 105.4 5624 
IV 69.9 2646.9 1.68 108.2 64.6 
IN esT/ I 7224 2716.0 1.67 Bk oe 6542 
HI 1526 2765.8 1.63 iabeyeal 66.9 
a! US) 2815.7 1.61 IMG yey BL Gilet 
IV 7725 2865.5 1.64 WILT Sz 6662 
1968 I 1324 2915.4 ey T/T 119.2 61.6 
II 89.2 2944.26 1.47 120.4 1461 
II] Ae Zoe) 1.45 V2 1e6 7520 
IV 956 f 3003.1 1.40 122.8 Wa: 
1969 I 96.4 3032.4 1.40 124.0 717.8 
I] V6 9) 3072.5 1.46 125.6 14.7 
Lit 101.4 3112.6 1.37 NATIEE 1ST 
IV 98.3 3152.6 1.43 128.9 16.3 
ESCO I SUG) SAN Zeit) Ih aaysy 130.5 Oren 
3 91.4 325165 1.58 W258) 68-8 
EEE 87.4 3310.4 1.68 135 56:3 6426 
IV (ASE B369e2 2-08 HESS Th 5204 
LS cia I Siltere 3428.0 Ne Dy, 139769 69.5 
Il 96.2 3455.4 i ey y¥s) 141.0 68.2 
ITI 102.5 3482.8 1.51 142.1 ifZow! 


IV LOS. 2 3510.2 iaisuil 143.2 erent 
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TRANSPORTATION EQUIPMENT 


MATERIEL DE TRANSPORT 


a A a a a Se eS a ew Se es i ns ices Mes ees 


INDEX OF GROSS CAPITAL- INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCKS DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DERE AR CAP AGT aE 
1971=100 $ MILLIONS 
1972 I 106.8 353726 1.47 144.5 (eo) 
I! 107.9 SST (es 1.47 145.3 14.22 
Ill 109.0 S566 5 1.46 146.1 1426 
IV 121.0 3596.0 Pe32 146.9 8264 
1973 I 133.7 3615.5 1.20 147.7 90-5 
II 1S) 5 i 3650.9 1.19 149.1 Dabs st 
LG 138.0 3686.3 1.19 150.6 DNS 
IV 138.0 SiG2iwel 1.20 152.0 90.8 
1974 I 139.6 3757.1 1.20 153.6 90.9 
II 133.1 3814.1 1.27 LD Dieo 8564 
rey 138.4 2H} 7/306 Jk 1.24 158.3 87.4 
IV 144.5 3928.1 ay Zet 160.6 90.0 
MONS I 124.6 39/8 Die 1 1.42 162.8 1625 
Wd 137-2 4024.3 1.30 164.4 83.5 
ITI 145.7 4063.5 1.24 166.0 87.8 
IV 143.5 4102.7 We2u 167.6 85.6 
1976 I 145.3 4141.9 1.27 169.2 65.9 
II 149.2 4168.3 1.24 170.3 87-6 
CIEE 151.4 4194.8 1.23 Urisbhos} 88.4 
IV 147.2 “42 2veiz 1.27 172.4 85.4 
(T/ I 15S.6 4247.26 1.18 Li3%e5 92.0 
jG 160.4 4292.7 Werks9 W563 ; oive> 
III 157.0 4337.9 1.23 LOU OZ 88.6 
IV 158.3 43 83.0 1.23 179.0 88.4 
1978 I JSystes IT 4428.2 1.30 180.9 83755 
BE 160.1 4469.3 1.24 182.6 87.7 
ITI 164.9 4510.5 1.22 184.2 89.5 
IV 174.5 4551.6 1.16 185.9 Shc) 
IS) 76S) I 187.6 4592.8 1.09 187.6 100.0 
1k 172.3 4665.0 1.20 190.5 90.4 
IT! 165.6 4737.3 1.27 19375 85.6 
IV 150.5 4809.5 1.42 196.5 7626 
1980 I 145.7 4881.7 1.49 199.4 trol 
II 128.6 5017.7 1.73 205.0 62.7 
III 132.2 5153.8 1.73 210.5 62.8 
IV 141.7 5289.8 1.66 216.1 65.6 
1981 I 140.7 542529 Dot 221.6 63.65 
II 153.2 5534.0 1.61 226.0 67-8 
ee 144.8 5642.1 WOT 230.5 62.8 
IV 126.0 5750.1 2-03 234.9 53.6 
1982 I 126.9 5858.2 2.05 23963 53.0 
It 140.6 5895.6 1.86 240.8 58.4 
Dit 141.9 593 3% 1.86 242.3 58.6 


IV 105.7 5970-5 2-51 243-9 43.3 
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EFECT RICA PRODUGKS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES 


i a ee a ee a ee ee ee 


INDEX OF GROSS CAPT WAL INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFEICTIENT JNDICESDEMEA T AUX 
PRODUCTION CAPTTALE DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENT EGE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
1961 I 44.2 857.1 1.45 65.3 67.7 
II 46.4 866.0 1.40 65-9 70.4 
II! 49.0 874.9 1.34 66.6 (3.6) 
IV Bilan 883.8 1.27 67-3 Tithe 
1962 I 54.3 892.7 No Ze 68.0 US68) 
Wil Do, 904.5 ho@il 68-9 81.2 
reat Bore) 916.4 1.18 69.8 83.5 
IV 59.3 SZ Sree 1.17 70.7 83.9 
1963 I 59-6 940-1 1.18 rey 83.3 
i 60.7 ako Tf ikodki/ UVAcS 83.8 
IO 62.3 963.4 1.16 13 4 84.9 
IV 64-26 975.0 Ike 3h} 14.2 87.0 
1964 I 66.0 986.7 Wee Uoil 87.8 
II 68.4 To8 1.09 76.1 89.8 
Test 69.9 1013.2 1.08 UU GE 90.6 
IV 71-6 1026.4 1.07 UBoe 91.6 
1965 I 1425 1039.7 1.04 UDo2Z 94.1 
II 16.6 LO) SSo 7 1.03 80.6 M00 
Lisl 78.1 NOMI ont 1.03 82.1 Sete 
IV 8C.6 1096.6 Loe 83.5 96-5 
1966 I 82.4 ITB ts 1 Ot 85.0 97.0 
Tet 86.4 1143.8 0.99 87-1 D022 
III 85.0 IEC aod 0.99 89.3 Me tl 
IV 91.4 1200.3 0.98 91.4 100.0 
1967 I 89.1 1228.6 1.03 93.6 B52 
TI 86.2 1254.1 1.09 Sie 90.3 
Naya 87.7 WZ TSads) 1.09 97.4 90.0 
IV 90.1 1305.0 1.08 99.4 90.7 
1968 I NOs SI 1330.5 orl. O 101.3 89-1 
tit S09 1247.1 Iho Skah 102.6 88.6 
Tey TAO U NEN 3}6 Tf 1.10 103.8 89.3 
IV 94.7 1380.3 Mec (ONS) ILO)S.5 A WOic ik 
PISS I S726 MST 1.07 106.4 ike U 
I! 100.5 1416.2 1.05 107.8 SBOE 
IIT! 100.3 1435.5 ONG HOSTS 91.8 
IV 99.9 1454.7 1.09 110.8 90.2 
1970 I G8.2 1474.0 gh LI 72 87.5 
II 9564 1490.2 Dhol TES o> 84e1 
ey 93.9 1506.5 1.20 114.7 81.9 
IV 9324 UB Zz ols eee 116.0 80.5 
LOTT I Oren WS y Sis I 1.20 WIT Fadl 8169 
ei Slo Z PS Dies 1.17 118.5 83.7 
Tier 100.6 MSS Biss, gh a POSS 83.9 


IV 104.2 TDISS9 1.14 121.3 85.9 
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ELECTRICAL PRODUCTS 


APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES 


INDEX OF GROSS CART AL INDEX OF CAPACITY 
INCUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION SHOCK RATIO QUT PUT RATE 
END C ES DESL A SUVGGIK DIE COERGIGUENT MANIDINGIE (DIE {b/s TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCT IGN D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL GEN etiele DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
LOE I LOS. @ 1612.2 1.16 WAS) 84.6 
Wal 106.4 1627.0 1.14 IABSY 86.0 
felt 110.8 1641.8 ihesabal 124.8 88.8 
IV 111.4 1656.6 ivenel: CZ SYS) 88.5 
USS I 122.8 1671.4 1.02 WAT 52 96.5 
Ii 116.8 1693.7 1.08 MLAS Yess) 90-6 
Mba LANG 1716.0 Lo@s 130.6 Win 2 
IV 123.6 BIG S 1.05 NB 5B) 93.4 
1974 I WZ 6 1760.6 1.04 134.0 94.9 
II V3'2768 1780.4 1.00 MSGS) 98.0 
IT] 126.5 1800.2 1.04 137.0 94.5 
IV 122.0 1820.0 1.12 NEMS 5) 88.1 
WS) 7/53 I 116.8 UGB) Ss, 1.18 140.0 83-4 
ie 114.3 1855.3 1.21 141.2 81.0 
rela 114.5 1870.7 be Zz 142.3 80.4 
IV 119.3 1886.1 1.18 143.5 83.1 
1976 I Wl)s T/ 1901.6 1.19 144.7 82.7 
Mal aw NOM Ores 1.20 145.8 81.7 
TST WAZ IWS) Shah 5 2 Pee 146.9 80.4 
IV NOL 7 1945.8 1.26 148.0 78.1 
MOTT I Was 3 1960.6 1.30 149.2 1564 
Ist Bae USi(plze> esi 150.0 iDrerk 
A Git 110.8 1982.4 1.34 150.8 UBS: 
IV 109.1 IN) S52 1.37 151.7 71.9 
1978 I 108.4 200462 1.38 152-5 Tako il 
iol IETS 2009.9 er) 152.9 72.8 
HEIs! 113.4 2015.7 ig Sie} 15344 U309) 
IV 120.1 2021.4 1.26 153.8 78.1 
WS) 2) I 125.6 2027-1 1.21 154.2 81.4 
shit 123.6 2036.6 hoe 155.0 1928 
II! 127-4 2046.1 1.20 WISI T/ 81.8 
IV Ai (er! 2055.6 hoa 156.4% 81.3 
1980 I 129.5 2065.1 1.19 EBT ace 82.4 
ha 124.4 2088.4 1.26 158.9 USios 
II! 124.7 2111.8 hesA 160.7 1726 
IV WAT Gat 2135-1 1.26 162.5 78.2 
ESHER I LBA Ss 2158.5 Were 164.2 80.7 
I] 142.3 2189.3 ihouls 166.6 85.4 
iG 140.8 2220-1 1.18 168.9 83.4 
IV NZS) 2250.9 1.24 OTe keys: 19.4 
1982 I 124.8 2281.7 1.37 173-6 (bo 
I] 124.2 2309.4 ees) eos 70-7 
LEU 123.1 ZO ilie 2 1.42 177.8 69-2 


IV 114.0 2365.0 i> 5 L969 63.4 
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NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUC TION STOCK RATIO QUT PUT RATE 
UNDG ES DEREA STOCK DE COEFFICIENT INOICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POWENTI EEE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 56-1 1451.2 3.47 78.7 (AoE 
1h 59e1 1461.6 3.232 79.3 7425 
iy 6C.5 1472.1 3.26 YOo8 rirn:) 
IV 62.2 1482.5 3-20 80.4 ities 
1962 I 63.0 1493.0 3.18 81.0 Wo 
Ot 68.9 1507.0 2.93 81.7 84.3 
303 69.4 I 23h o il 2294 S255 84.1 
IV 1026 MSY) I 2-92 Sis o8' 84.8 
1963 I 66.2 1549.2 3.214 84.0 78.8 
II 68.9 1551.0 3-02 84.1 81.9 
III 70.3 1552.9 2296 84.2 83.5 
IV 68.9 1554.7 3.03 84.3 81.7 
1964 I 7625 1556.6 2-73 84.4 90.6 
Tet 12.2 1566.5 PESVA 85.0 85.0 
CUE 74.7 HET HOG S 2-83 85.5 87.4 
IV 80.4 1586.5 2-65 86.1 9344 
1965 I 81.8 1596.5 2262 86 .6 9465 
I] 81.2 1615.8 Zn! 87.6 PZoOe 
leh 83.8 1635.2 2-62 88.7 94.5 
IV 86.1 1654.5 Zeid 89.7 SIDS) 
1966 I 90.8 I} Shs 'S) 2047 90.8 100.0 
II 85.5 Lip Dien 2.69 93.0 lo, 
1p 84.9 1756.4 PAOETE 95.3 89.1 
IV 82.5 LYS Tho tl 2.92 Moe 84.6 
1967 I Sle 1839.0 373103 99.8 Srven 
ist 18.4 1870.8 3-20 WO) kG) US 
Tig rae) 1902.6 Zh 103.2 1724 
IV 83.0 1934.4 Bois 104.9 Ue ih 
1968 I 82.1 1966.2 3%. 21 106.7 UT; 
1G 89.8 1986.6 2.97 107.8 Si). 
III See 2007.1 3-02 108.9 81.9 
IV 87.5 202% 5 3.11 110.0 71926 
1969 I 9C.3 2048.0 3.04 Ebel 81.3 
1 s)he 207641 3.05 WIAGte: Sle 
LN 91.4 2104.3 B09 114.1 80-1 
IV 89.1 2132.4 Jovan BL a Ul 7720 
1970 I 865 2160.6 3-31 WT a2 14eT 
iol 83.0 PNW S50) 3254 TV8ie 9 69.8 
Jay 85.4 222364 3.49 120.6 70.8 
IV 90.3 2254.8 33D 22S 73.8 
LOT) I $1.6 228642 3234 123.8 7420 
it $8.9 2301.5 Zell 124.6 1924 
Il] 101.4 2316.8 3-06 125.4 80.8 


IV 106.8 2332-0 2-92 UZ Greve, 84.6 
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NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 


PRODUITS DES MINERAUX NON METALLIQUES 


ee es es ee ee 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF GCARACIAY, 
INCUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
ENDUIGE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODLCTION CARAT AL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
S72. I 103.2 2347.3 3.04 NASW 81.2 
int 108.7 2BY B58) BID 128.4 8426 
Pi 110.9 Za Ie5 2-89 WARS 85.4 
IV EZ > 2425.2 2-88 131.2 85.7 
1973 I WAGES UT 2451.22 Zreilee. NeV2G U 91.0 
rat 117.2 2488.0 2-84 134.7 87.0 
Tt 120.6 2524.9 2-80 136.7 88.2 
IV 119.7 ZO Ole 2-86 138.7 86.3 
1974 I 130.8 2598.6 2.266 140.8 92.9 
Wt 126.8 2624.1 Zo il N42 6 2 89.2 
III NA288) 2649.7 2-87 143.6 86.3 
IV 119.3 267562 3.00 145.0 82.3 
SITS I 114.1 2700.8 Breall, 146.2 78.0 
IJ 114.1 ZZ 10 3.20 147.7 le 
II! OSS 2 OS ie3 3.10 149 Sl 1928 
IV 124.1 2779.26 3.00 150.5 82.5 
1976 I 125.4 2805.9 3.00 Waka’) 82.5 
ist WAS} 5 2839.7 3.09 153.8 80.1 
ToT 118.6 ZB Siem 32224 155.6 1602 
IV 114.7 BMOUG 2 339 157.4 7229 
IMSDTATE I 121.0 2941-2 3225 159.3 76.0 
II 119.8 AS) By 3.32 161.0 1424 
YT 118.2 3005.2 3-40 162.7 7226 
IV 119.0 BOS eZ 3042 164.5 724 
1978 I 119.4 3069.2 3244 166.2 71.8 
II 124.6 3093.4 3532 167.5 1404 
II! 131.8 3117.6 3.17 168.8 78.1 
IV UE) She 72 3141.8 3.16 170.1 7823 
1979 I 130.7 3166.0 3.24 171.4 T1622 
Tt 134.1 3202.7 3.20 173-4 VUCe 
Tit 13853 3239.4 3.14 175.4 78.8 
IV 33% 1 3276.1 Boe’) 177.4 560 
1980 I 128.9 Selo 3244 179.4 elias? 
IT 120.2 3333 60! D5 (fal 180.5 66-6 
cin LiZSsrenl. 3354-6 3-65 181.6 67.8 
IV 126.2 BSc 3-58 182.8 69.0 
1981 I 127.2 3396-4 DoD 183.9 69.2 
II 132.6 3414.9 3445 184.9 (ONE 7 
III 125.8 3433.4 3.65 185.9 67.7 
IV Ns 3451.9 3.88 186.9 63.8 
1982 I O36 3470.4 4.49 187.9 5521 
II 101.6 3455.0 4.55 Met th 54.3 
Tyigt 99.7 3439.7 4.62 186.2 S\eNo 3) 


IV $7.9 342465 4.68 185.4 52.8 
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PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 


DERIVES DU PETROLE ET DU CHARBON 


INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COERRUGYENT NDT CES DES EA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D*UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DER EAR CAPAC IGE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 55.4 WUBI 6Z 12.65 14.8 1924 
II 63.5 1984.4 11.90 UDO 84.4 
C10 62.7 1995.7 Wo Ibe! 75.7 SZa 
IV 62.8 2006.9 We Gall U 76.1 82.5 
1962 I 66.2 2018.1 I oy 7625 86.5 
II 65.9 2042.1 11.80 17.4 8561 
II! 66.7 2066.2 11.80 718.4 85.1 
IV Sig 7 2090.3 11.42 T9383 87.9 
1963 I 10.7 2114.4 We oie) 80.2 88.2 
fel 10.7 ENZO qts) 11.45 80.6 Site G 
III 142 CXLOUNGS 10.97 81.0 ONe 6 
IV 14.3 2148.7 11.02 81.5 Ma 
1964 I (362 2160.2 11.24 81.9 89.4 
et UZ62 2165.9 11.43 82.1 87.9 
ole 1223 pk Ths Th 11.44 82.4 87.8 
IV T4021 217724 bg US) 82.6 89.7 
1965 I 716.3 ZAnO Sault 10.90 82.8 Dieve: 
I] 561 AME} Sn 11.14 8322 90.2 
II] 16.6 2207.5 10.98 SBie il 913. 
IV 1429 PMS) Uf ah eS) 84.2 89.0 
1966 I 16.7 AON SS, 11.09 84.6 90.6 
Il 80.3 ZERO) 7 10.68 So! 94.1 
Abie (ee 2268.5 10.90 86.0 Di2Tae 
IV 8C.8 2286.8 10.78 86.7 D202 
1967 I 78.4 2305.1 11.20 87.4 89.7 
I] to 9 223316 ipl terl:3 88.5 9063 
Va cay) 2362-5 Leere 6 89.6 89.2 
IV 81.6 2391-2 11.16 90.7 90-0 
1968 I 86.2 OAS) 10.69 hats 938in9 
II 90.6 2451.1 10.31 92.9 Die. D 
ely) 88.5 2482.3 10.69 Dre 94.0 
IV 89.7 OSM SS 10.67 SIE} 94.1 
1969 I S26 J 2544.7 10.41 96.5 96.5 
Il 87.7 2574.28 11.18 97.6 89.8 
iat 95.3 2605.0 10.41 98.8 96.5 
IV 920 1 2635.2 10.90 SoS G22 
1970 I 92.6 2665.4 10.85 Oke l 9246 
ist 94.6 272324 HOV D7 103.3 91-6 
Tore 92.6 2781.4 11.44 105.5 87.8 
IV 96.7 2839.4 Labo JES) 107.7 89.8 
Met fat I 92.0 PASSE) OS) Hol GS 109.6 83.9 
II ilies 2D iite 2 bt 6 ys USL ae SiteZ 
LOS VOZ et 3004.9 ever 2 LES rent, 90-3 


IV 107.9 3058.6 LOKemtat IMB eT O30 
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PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 


DERIVES DU PETROLE ET DU CHARBON 


ee ee OF GROSS CAPT TAL INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA SHOCKED E CUERLTCHENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENT VECEE DES EAS CAPACT TE 
1971=100 $ MILLIONS 
NOY I 108.4 BT 263 10.92 117.8 92.0 
II 108.4 3166.3 AL No wll WLS S) 90.4% 
III 114.9 822063 10.66 Vee 9 94.2 
IV LNG 9 327422 10.65 124.0 94.3 
WN} I 120.3 3328.2 10.53 126.0 9544 
gal 23563 B32 93% 0 10.47 128.5 9De9 
Holet 131.0 3459.2 10.05 131.0 100.0 
Iv 128.4 3524.6 10.44 133.5 96.2 
1974 I NWeWa5 HZ 3590.1 10.33 136.0 ; 9722 
TI 130.2 3666.6 10.72 138.9 93.8 
TT 128.1 3743.2 Ng ihe 141.8 90.4 
IV 130.6 3819.7 11.13 144.7 90.3 
NS) I 124.4 3896.2 11.91 147.5 84.3 
et 1350 1 3968.1 11.17 150.2 89.9 
ele 126.3 4040.0 Za te Dire 9 82.6 
IV 127.7 4111.8 W225 155.7 82.0 
1976 I 125.7 4183.7 12.66 158.4 7944 
If 128.8 4227.8 12.48 160.1 80.5 
Vit 123.8 4271.9 LS eelkZ 161.7 7625 
IV 127.0 4315.9 12.92 163.4 Wal 
1977 I 136.6 4360.0 12.14 165.1 82.8 
TT ey ar 4394.1 12.14 166.4 82.8 
iS bal 133.4 4428.3 12.63 167.6 17926 
IV 134.6 4462.4 12.61 168.9 to t/ 
1978 I 134.4 449626 12.72 170.2 79.20 
II 134.2 452062 12.81 171.1 718.4 
LT 143.4 4543.8 T2705 172.0 83.4 
IV 144.1 456764 12.05 172.9 8363 
TSS I 146.2 4591.0 11.94 173.8 84.1 
Il 148.0 4614.2 11.86 174.7 84.7 
1iA 148.0 4637-4 11.92 175.6 84.3 
IV 147.2 4660.6 12.04 176.4 83.4 
1980 I 146.6 4683.8 Nags AS} 177.3 82.7 
Th 139.4 4711.7 12.86 178.4 T8.1 
117 NBs 4739.7 13.30 179.4 Toe 
IV 137.6 4767.6 13.18 180.5 T6062 
1981 I 135.4% 4795.5 13.47 181.5 71426 
Il 134.9 4849.6 13.67 183.6 7325 
II! 130.1 4903.8 14.34 185.6 T7021 
IV 122.9 4957.29 15.34 187.7 6525 
1982 I 115.6 5012.0 16.49 189.7 60-9 
II 112.4 509926 17.26 HO 3% L 58.2 
Ill 116.5 5187.2 16.93 196.4% 59.3 


IV 113.1 5274.7 17.74 997 5626 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 


PRODUITS CHIMIQUES 


-<—— nnn nn nnn a a a a a a a a a a a a a nw = = 


INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUTPUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INOUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE EA CAPAC TTE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I 46.7 257964 4.88 65.1 Uslicgl/ 
ah 48.2 Zone vez 4.79 65.9 Ucn 
1 49.5 2643.0 4.72 66.7 1422 
IV 50.6 2674.8 4.67 67.5 75.0 
1962 I 51.6 2706.7 4.264 68.3 TAGE 
Tal 5304 2723.6 4.51 68.7 (hots 
III Die D 2740.5 4.61 69.2 (58) 
IV 51.8 2757.4 4.71 69.6 1404 
LI6S I 58ie5 2774.23 4.258 70.0 1664 
II 55.1 2794.3 4.48 QoS TRSIq 3 
Ii! 56.6 2814.4 4.40 Cho 1967 
IV 5729 2834.4 4.33 71.5 80.9 
1964 I 61.4 2854.5 4.11 12.0 S5ierz 
sit 62.1 2887.6 4.11 V2Zo0% Bowe 
fete 65.5 2920.8 3.94 Uso U 88.9 
IV 67.4 BQEIGS, 3-87 71425 90-4 
1965 I 66.0 ZI8iCe 4.00 1544 8726 
I! 68.9 3059.9 Brags Ulgt 89.2 
UI0y 71.6 3132.7 3.87 tQotk 90.6 
IV 1426 320505 3.80 80.9 9232 
1966 I 1622 327844 3.80 82.7 Deo i 
II 16.6 3347.1 3.86 84.5 90.7 
III Uitouk 3415.9 Sree 86.2 89.4 
IV 7724 3484.7 3-98 Silico 88.0 
1967 I 78.0 Boosie > 4-03 SoU 87.0 
MJ 78.5 3617.8 4.07 Ses! 86.0 
ie STont 3682.1 4.08 AS 85.8 
IV 80.5 3746.4 &ell 94.5 85.1 
1968 I 82.2 3810.8 4-10 96.2 85.5 
MM 83.5 3882.2 4.11 98.0 85.2 
eer &6.1 SL SIOT/ 4.06 99.8 86.3 
IV 89.0 4025.2 4.00 101.6 87.6 
1969 I 91.9 4096.7 3.94 103.4 88.9 
II 93.8 Gao I 3290 104.6 89.7 
LOU Li 95.8 4189.6 3-87 EOD ei 90.6 
IV 93759 4236.0 3.99 106.9 87.8 
1970 I IGreZ 4282.5 3.94 108.1 89.0 
it 2) 5) 3 4332.4 4.03 10953 87-0 
let D6 4382.3 4.19 110.6 83.6 
IV 95.5 4432.1 4.10 111.8 85.4 
he) Teal I $8.0 4482.0 4.03 112.8 86.9 
ry SOT 4521.2 4.00 JLUBicts! 8726 
io} 101.2 4560.5 SOT 114.8 88.2 


IV 100.9 4599.7 4.02 115.8 87.2 
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CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS 


PRODUITS CHIMIQUES 


<= SS a = SS we = 


INDEX OF GROSS CAP ITAL-— INDEX OF CAPACIT 
iY) 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCT ION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1¢71=100 $ MILLIONS 
1972 1 102.0 4639.0 3.99 116.2 OTT 
Tel 104.9 4678.8 3292 WT GZ 89.5 
II! 106.8 4718.7 3-88 118.2 90.3 
IV 109.3 4758.5 3-82 VO eZ Sh 
1973 I 114.2 4798.4 3.71 121.0 9464 
II 118.6 4847 6% 3.61 122.2 97.1 
III 120.5 4896.4 3.59 123.4 97-6 
1974 I 126.0 4994.4 3-50 126.0 100.0 
II 124.5 5078.6 3-60 128.1 Stare 
PT 126.3 5162.8 3.61 130.2 97-0 
IV 123.0 524720 3.77 132.4 D208) 
US) T/) I PUa9 SSS os’ 3.99 134.2 87.9 
iT 112.4 5465.4 4.29 P3eD 81.7 
Teer 115.0 539 Ted 4.29 140.9 81.6 
IV 120.3 573326 420 144.3 83.4 
1976 I 122.2 5867.7 4.223 147.7 82.8 
II 125.7 6052.7 4.24 152.3 82.5 
C11 WATED S) 6237.17 4.32 TOKO) 81.1 
IV 128.8 6422.7 4 040 161.6 Uso U 
STATE I 130.1 6607.7 4.248 166.3 7822 
vey 13/5155 6795.2 4.42 171.0 71922 
ITI 136.1 6982.8 4252 175.7 T1724 
IV 134.7 7170.3 4.69 180.4 7426 
1978 I 137.4 735769 4.172 185.2 T4022 
Il 139.4 7509 44 4.75 189.0 73.8 
Tey 142.3 766029 4.75 PO Zo 73-8 
IV 149.4 7812.4 4.61 196.6 76-0 
1979 I ILS) oh i) 1963.9 4.58 200 4 7625 
ie 156.9 8079.4 4.54 203.3 7722 
apley 162.4 8194.9 4245 206-2 78.7 
IV 159.5 8310.4 4.259 209.1 76.3 
1980 I 160.2 8425.9 4.64% 212.0 UD66 
II 154.5 8509.4 4.86 214.1 UZo i 
HUT L5Lie9 8592.9 4.99 ZN6e 2 70.2 
IV 159.9 8676.3 4.78 218.3 1322 
1981 I 163.1 8759.8 4.73 22024 74.0 
Tel 162.6 8923-5 4.84 224-6 7204 
Ketel 164.7 9087-2 4.86 228.7 7220 
IV 156.9 9250.9 5.20 232.8 67.4 
1982 I 151.4 9414-6 5248 236-9 63.9 
II 147.3 9606.6 DOUS 241.8 60.9 
III 145.3 9798.7 5.94 246 26 58.9 


IV 141.9 9990.8 6.21 251.4 56.4 
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MISCELLANEOUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES DIVERSES 


INDEX OF GROSS CAPITAL— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUTPUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO QUT PUT RATE 
UND UGE SDEM EA STGCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCTION CAPITAL DE PRODUCT ION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1971=100 $ MILLIONS 
1961 I DD iere 290-5 0.97 6342 87.3 
I! 57.0 203 0.94 63.8 89.4 
rt 58.1 295.8 0.94 64.4 90.3 
IV 60.2 298.4 0.91 64.9 DAG 
1962 I 59.8 301.1 0.92 65-5 91.3 
Tay 60.9 305.7 0.92 66.5 GE 
Aotel 62.7 310.4 0.91 67.5 D268) 
IV 63.6 315.0 0.91 68.5 92168 
ESI63 I 63.0 SEIS 0.93 69.6 90-6 
i 64.0 324.3 0.93 70.6 90.7 
III 65.0 328.9 0.93 71.6 90.8 
IV 66.8 333.4 0.92 OS AG it 
1964 I 6769 338.0 0.91 UGS 92763 
at 70.3 343.3 0.90 14.7 94.1 
UI UE 71.7 348.7 0.89 UDo2 94.5 
IV ecient 354.1 0.90 Uta lk 9326 
1965 I (re B10 0.90 78.2 93-4 
II 7428 BOD 0-90 1926 9369 
elel 76.5 SUAS 0.89 81.0 9444 
IV T1602 378.7 0.91 82.4 V6 
1966 I 75.0 3852 0.90 83.8 94.3 
itd! 81.2 394.4 0.89 85.8 94.6 
Pit 84.2 403.7 0.88 87.8 OD 
IV 85.7 felis & 0.89 89.8 9544 
1967 I 83.2 422.2 0.93 Mos) 90-6 
II 83.9 430.1 0.94 93.6 89.6 
is 85.6 438.0 0.94 SBE = 89.8 
IV 88.3 445.9 0.93 ile 91.0 
1968 I 86.1 453.9 0.97 98.8 87-2 
II 89.6 461.3 0.95 100.4 89.3 
eye 90.7 468.8 0.95 102.0 88.9 
HAY 92.7 476.2 0.94 103.6 89.5 
1969 I 91.8 483.7 0.97 105.3 87.2 
tae 94.1 491.4 0.96 106.9 88.0 
I11I 96.1 499.2 0.95 108.6 88.5 
IV S869 506.9 0.94 LOIS 89.7 
L979 I 94.7 514.7 1.00 LEZ) 84.26 
Ti 92.8 Dies 1.03 113.4 81.8 
II! 94.5 528.0 1.03 114.9 823 
IV Sele 534.7 ye 03 116.4 82.2 
ISTE I 91.0 541.4 1.09 HALT ls i3) Ue 
I] 100.3 546.6 1.00 118.9 84.4 
Lit 102.8 551.8 0.99 120.0 85.6 


IV 105.2 556.9 0.97 121.1 86.8 


Dall 


MISCELLANEOUS MANUFACTURING 


INDUSTRIES DIVERSES 


INDEX OF GROSS CAPITAL-— INDEX OF CAPACITY 
INDUSTRIAL CAPITAL OUT PUT POTENTIAL UTILIZATION 
PRODUCTION STOCK RATIO OUT PUT RATE 
INDICE DE LA STOCK DE COEFFICIENT INDICE DE LA TAUX 
PRODUCT ION CAPITAL DE PRODUCTION D'UTILISATION 
INDUSTRIELLE BRUT CAPITAL POTENTIELLE DE LA CAPACITE 
1$71=100 $ MILLIONS 
1972 I 100.4 562.1 1.03 2252 Sek 
TI 106A) 564.2 0.98 i228 86.4 
III 11254 56663 0.93 123.2 91. 2 
IV 114.3 568.4 0.91 123.7 92.4 
1973 I 115.3 570.5 0.91 ee areal 92.9 
Tay 113.4 576.2 0.93 125.4 90.5 
III Li tne 582.0 0.91 126.6 92.6 
IV Wal ats 587.8 0.89 127.9 95.1 
1974 I 129%, 1 593.6 0.84 129.1 100.0 
TT yy 600.2 0. 86 130.5 98.6 
III LANES 606.9 0.91 132.0 92.4 
IV Wile 2 613.5 0.93 133.4 90.8 
1975 I 118.0 620.1 0.97 134.9 87.5 
II 203 62a 0.95 135.2 88.9 
TT HACC c il 62364 0.95 135.6 88.6 
TV 121.6 625.0 0.94 136.0 89.4 
1976 I 125.6 62667 0.92 136.3 S25 i 
II 2a 62964 0.91 136.9 92.8 
LEi 126.9 63261 0.91 137.5 92.3 
1V 124.3 634.8 0.94 138.1 90.0 
1977 I 125.9 637.5 0.93 T3377 90.8 
I! 122.8 639.4 0.96 139.1 88.3 
III 119.8 641.3 0.98 139.5 85.9 
IV 232 643.2 0.96 139.9 88.0 
1978 I 129.3 64542 0.92 140.4 2511 
TT 128i, 647.3 0.92 140.8 91.4 
III 133.0 649.5 0.90 141.3 94.1 
IV 138.1 (Sikes i 0.87 141.8 Om ae 
1979 I 133.9 653.9 0.90 142.3 94.1 
II ANA 2 654.0 0.85 142.3 99.2 
Birk 140.8 654.1 0.85 142.3 98.9 
IV 134.8 654.2 0.89 142.3 94.7 
1980 I 13250 654.3 0.91 142.3 Oi2ear, 
II 134.0 65964 0.90 143.4 93.4 
At 133.9 6646 0.91 144.6 92.6 
IV 132.2 66967 0.93 145.7 90.7 
1981 I 140.2 674.8 0.88 146.8 95.5 
II 140.3 67967 0.89 147.9 94.9 
III 135.8 684.7 0.90 149.0 93.9 
IV 130.8 689.26 0.97 150.0 87.2 
1982 I 12S.8 69466 0.98 gal 85.9 
II 124.8 698.4 1.03 151.9 Seal 
III 120.5 TO Cae. estOW. 152.8 78.9 


IV 123.6 10661 1.05 153.6 80.5 


DIZ 


CAPACITY UTILIZATION RATES 


TAUX D'UTILISATION DE LA CAPACITE 


Se i a a a a a a a a el a i Se 


CURABLE NON-DURABLE MANUF ACTURING 
GOODS GOODS INDUSTRIES 
BIENS BIENS INDUSTRIES 
DURABLES NON DURABLES MANUFACTURTERES 

1961 I 62.9 82.0 Us) 
II 64.9 82.5 1326 
II] 66.1 84.1 7520 
IV 67.7 84.7 Tero 
1962 I 68.7 84.9 T6.7 
I! 71.4 85.8 78.5 
II! 72.8 85.9 UGS 
IV 7364 84.9 Ufeloit 
1963 I 13.8 85.4 12). 55 
Te 7520 86.5 80.7 
te 75.0 86.7 80.8 
IV 18.4 87.4 82.9 
1964 I 80.8 89.1 84.9 
Jey £0.26 89.3 84.9 
Ill 81.1 89.0 85.0 
IV 82.6 90.0 86 2 
1965 I 85.1 89.0 87.0 
mT 86.4 88.4 87.4 
III 86.2 89.4 87.8 
IV 89.4 90-2 89.8 
1966 I 89.7 90.8 90.2 
at 87.7 90.2 88.9 
TST 85.6 89.1 87 3 
IV 85.8 88.7 8722 
1967 I 83.9 87.8 85.8 
Il 82.5 87.2 84.8 
eal 82.2 87.7 84.9 
IV 61.6 86.6 84.1 
1968 I 19.4 87.4 83.4 
II 82.8 87.4 85.1 
WAC DE 84.5 86.2 85.3 
IV 86.0 88.3 87.2 
BAGO I 86.5 89.4 87.9 
ie 86.5 B92 87.9 
1M 84.6 89.7 87.1 
IV 83.2 88.6 85.9 
LSE. I 8264 88.1 85.3 
I! 78.8 86.3 82.5 
Gap 1724 Byer: 81.2 
IV 14.22 86.0 80.0 
Mba (al I 17.0 85.2 81.0 
reo 80.3 87.5 83.9 
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CAPACITY UTILIZATION RATES 


TAUX D'UTILISATION DE LA CAPACITE 


DURABLE NON-DURABLE MANUFACTURING 
GOODS GOODS INDUSTRIES 
BIENS BIENS INDUSTRIES 
DURABLES NON DURABLES MANUFAC TURIERES 

ote «ot 79.4 88.0 83.7 
II 80.8 90.1 85.4 

Lit 81.7 90.7 86.2 

IV 84.8 91.9 88.3 
1973.1 89.2 92.7 90.9 
11 88.1 92.6 90.3 

ITI 89.1 91.9 90.5 

IV 89.4 93.9 91.6 

1974 1 92.0 94.3 93.1 
II 89.4 9204 90.9 

Lad 88.0 89.8 88.9 

IV 65.7 Oyo 86 24 

HOTS. at 7920 84.4 81.7 
[a 78.4 82.9 80.6 

Ill 7961 Bs? 80.4 

IV 19-0 81.9 80.8 

1976 1 79.7 8461 81.9 
11 80.5 87.1 83.8 

111 79.7 86.8 83.2 

IV 78.0 84.9 81.4 

1977 I 79.6 85.0 82.3 
vi 78.8 84.7 81.7 

Dipl 78.4 84.0 base 

IV Tiam 84.0 80-8 

1978) ue I 76.6 85.5 81.0 
II 79.9 86.0 82.9 

11! 80.6 86.9 83.7 

IV 82.9 89.0 85.9 

1979 I 84.7 89.3 87.0 
11 83.0 89.9 86 24 

II 82.5 89.8 oie 

IV 80.6 89.2 84.8 

1980 1 79.5 89.0 Ones 
II 74.0 8664 80.1 

111 1305 85.3 79.3 

IV 75.2 86.0 ages 

1981 =I T5303 86.5 80-8 
1 78-6 86.8 8246 

111 74.0 Ree Cae 

IV 67.2 81.3 14 «1 

1982 I 63.7 Gee © ee 
II 6251 74.9 68-4 

sea 59.8 73.9 6628 


54 


ANNUAL AVERAGES OF UTILIZATION RATES 


LA MOYENNE ANNUELLE DE TAUX D*UTILISATION 


RUBBER AND 
FOOO AND PLASTICS PRODUCTS 
BEVERAGES TOBACCO PRODUCTS INDUSTRIES LEATHER TEXTILE KNITTING MILLS 
ALIMENTS ET TABACS INDUSTRIE CUIR TEXTILES BONNETERIE 
BOISSONS DU CAOQUTCHOUC ET 


DES PRODUITS EN 
MATIERE PLASTIQUE 


1961 ition) 92.9 59.3 90.8 5662 58.9 
1962 97-5 9205) 7428 94.0 62.6 62.4 
1963 97.0 94.6 7720 94.3 67.3 68.3 
1964 98.7 95.1 81.6 97-4 71.4 70.0 
1965 97.7 95.0 82.4 98.3 69.8 70.3 
1966 98.6 92.7 87.0 98.0 6626 68.9 
1967 99.4 26 2 88.1 92.8 65.9 66.8 
1968 97.4 85.3 90.2 95.8 71.5 78.4 
1969 96.3 84.6 92.5 93563 78.8 84.3 
1970 94.7 87-2 86.3 85.6 73.0 86.5 
1971 94.6 85.7 83.7 87.1 it teent 9363 
MTZ 96.0 88.0 86.6 81.5 86.6 So Tf 
1973 94.9 88.7 90.9 81.1 89.9 96.9 
1974 8:97. 92.0 84.0 80.2 85.0 90-1 
LOTS 86.3 87.0 72.3 Witie L 80.1 88.5 
1976 89.3 84.7 7724 Thloa! 80.4 87.2 
LOG 88.3 87.2 80.2 T1lel 85.3 84.2 
1978 87.1 83.9 82.8 78.9 90.9 88.7 
1979 88.2 84.9 88.9 79.29 98.6 93769 
1980 85.9 85.9 80.1 Tibied 93.0 9646 
1981 84.9 85.4 80.6 80.8 94.1 91.9 


1982 81.0 82.5 66.5 67.9 1302 84.2 
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ANNUAL AVERAGES OF UTILIZATION RATES 


LA MOYENNE ANNUELLE DE TAUX D'UTILISATION 


PRINTING, 
FURNITURE AND PAPER AND PUBLISHING AND 
CLOTHING WOOD FIXTURES ALLIED INDUSTRIES ALLIED INDUSTRIES PRIMARY METALS 
VETEMENTS BOIS MEUBLES ET PAP TERS Sem IMPRESSION, METAUX PRIMATRES 
ACCESSOIRES INDUSTRIES CONNEXES PUBLICATION ET 


INDUSTRIES CONNEXES 


1961 62.3 88.0 73.3 Sureat, 84.8 Theleres 


1962 64.4 Oral 17.9 92-1 84.3 82.26 
1963 66.3 94.0 834.2 9369 82.8 85.0 
1964 67.8 98.0 88.3 98.6 Th oa O55. 
1965 67.6 95.7 95.8 96.8 81.3 Ue 
1966 67.25 92.4 98.8 95-8 84.1 95.8 
1967 6545 90.5 92.1 87-1 83.6 86.1 
1968 67.9 90.8 87.8 85.8 82.7 90.3 
1969 68.9 89.3 87.6 91.9 83.7 88.6 
1970 68.9 78.7 19 4 88.0 82.0 90.1 
1971 76.0 81.2 7961 84.1 82.2 84.8 
1972 85.6 80.4 88-5 88.8 85.7 81.7 
L973 88.4 84.8 90.8 Sa) 90.8 86.4 
L974 85.4 16.9 84.4 94.5 91.4 87.5 
L975 87.6 64.3 7442 7222 89.2 74.9 
L976 93.4 1424 T1461 82.2 90.0 70.7 
L977 87.0 76.3 6661 81.1 88.8 1344 
L978 92.6 77-7 7122 89.2 9224 75.8 
L979 96-6 76.7 7424 90.2 95.9 TTel 
.980 87.3 70.3 7361 89.6 9901 7726 
981 83.6 63.6 75.6 84.9 96.2 7567 


.982 69.3 53.4 54-9 7324 86.0 58.9 
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ANNUAL AVERAGES OF UTILIZATION RATES 


LA MOYENNE ANNUELLE DE TAUX D*UTILISATION 


METAL TRANSPORTATION ELECTRICAL NON-METALLIC PETROLEUM AND 
FABRICATING MACHINERY EQUIPMENT PRODUCTS MINERAL PRODUCTS COAL PRODUCTS 
FABRICATI GNS MACHINES ~MATERTEL DE APPAREILS ET “PRODUITS DES DERIVES DU PETROLE 
METALLIQUES TRANSPORT FOURNITURES MINERAUX ET DU CHARBON 
ELECTRIQUES NON METALLIQUES 

1961 6361 61.0 42.0 UCOE 714.7 82.3 
1962 69.5 66.5 48.8 82.1 82.8 86.2 
1963 7720 68.9 54.26 84.8 81.5 89.7 
1964 85.6 1526 EXISTE 90.0 89.1 88.7 
1965 94.7 WtloS) 64.3 Oe 94.4 90.7 
1966 97.8 82.7 62.7 99.0 91.4 HAS $5) 
1967 ilies} 18.4 66.5 91.6 78.8 89.8 
1968 87.4 73.8 T2e2 89.3 80.5 94.9 
1969 90-1 80.2 UU Gat CMbo tf 19.9 93.8 
1970 85.1 15.8 64.0 83.5 123 90.5 
LIRA 83.2 1424 70.5 83.9 (Gore 88.7 
1972 83.2 80.6 76.3 87.0 84.2 Siarenl 
LTS 88.5 85.9 91.0 9344 88.1 96.9 
1974 Aqit 92.4 88.4 93.9 87.7 92.9 
1975 79.8 86.2 83.4 82.0 194 84.7 
1976 81.3 80.0 86.8 80.7 aee) 78.5 
1977 78.6 Hila 90.1 7420 1329 81.2 
1978 80.7 83.7 88.7 74.20 TPIS, T/ 81.0 
1979 83.4 95.1 88.2 81.1 76.8 84.1 
1980 79.26 95.4 666.1 Oe 68.8 78.1 
1981 Die 95.4 61.9 82.2 68.1 T7029 


1982 62.8 73.0 53'63 68.8 Boi) 58.8 
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ANNUAL AVERAGES OF UTILIZATION RATES 


LA MOYENNE ANNUELLE DE TAUX D'UTILISATION 


“CHEMICAL PRODUCTS NANUFAC TURING DURABLE GOODS NON-DURABLE GOGOS ie 
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIES BIENS DURABLES BIENS NON DURABLES “INDUSTRIES 
DIVERSES ; MANUF ACTURTERES 
1961 7325 89.9 6544 83.3 74.3 
1962 75.9 92.1 71.6 8504 78.4 
1963 78.8 91.1 75.6 86.5 81.0 
1964 87.4 93.6 81.3 89.4 85.3 
1965 89.9 93.6 86.8 89.3 88.0 
1966 90.1 95.1 87 62 89.7 88.4 
1967 86.0 90.3 82.6 87.3 84.9 
1968 86.2 88.7 83.2 87.3 85.3 
1969 89.3 88.4 85.2 89.2 8742 
1970 86.3 G2oU 78.2 86.4 82.3 
1971 87.5 83.5 79.3 86.7 82.9 
1972 89.8 88.0 Mar 90.2 85.9 
1973 97.1 92.8 89.0 92.8 90.8 
1974 96.8 95.5 88.8 90.9 89.8 
1975 830i 88.6 79.1 8207 80.9 
1976 81.5 91.8 79.5 85.7 82.6 
1977 77 4 88.3 78.6 84.4 81.5 
1978 74.5 93.8 80.0 86.9 8304 
1979 Wie’ 96.7 S2rean 89.6 8661 
1980 Tome 92.4 75.6 86.7 81.0 
1981 aS 92.9 73.8 84.9 Toe 


1982 60.0 81.9 SEO 714.8 67.3 
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Chart — 1 Graphique — 1 
Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1971-1982 
Taux d'utilisation de la capacité dans les industries manufacturiéres au Canada, 1971-1982 
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Chart — 1 continued 
Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1971-1982 
Taux d’utilisation de la capacité dans les industries manufacturieres au Canada, 1971-1982 


Graphique — 1 suite 


Furniture and fixtures — Meubles et accessoires 


———— Paper and allied industries — Papiers et industries connexes 
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Chart — 1 concluded Graphique — 1 fin 
Capacity Utilization Rates in Canadian Manufacturing, 1971-1982 


Taux d'utilisation de la capacité dans les industries manufacturieres au Canada, 1971-1982 


Non-metallic mineral products — Produits des minéraux non métalliques 


—-—- Petroleum and coal products — Dérivés du pétrole et du charbon 
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LIST OF RELATED PUBLICATIONS 


Catalogue 
Occasional 


m3 —522 Fixed Capital Flows and Stocks, 
Manufacturing, Canada, 1926-1960. 
Methodology, 1967. English. 


13-523 Fixed Capital Flows and Stocks, 
L Manufacturing, Canada, 1926-1960. 
Statistical Supplement. Bilingual. 


13-543 Fixed Capital Flows and Stocks, 
Manufacturing, Canada, 1926-1969. 
Bilingual. 


13-568 Fixed Capital Flows and Stocks, 
| 1926-1978. Bilingual. 


Annual 


13-211 Fixed Capital Flows and Stocks. 
Bilingual. 


61-205 Private and Public Investment in 
Canada, Outlook. Bilingual. 


61-206 Private and Public Investment in 
; ; 

| Canada, Mid-year Review. 
Bilingual. 


In addition to the selected publications 
listed above, Statistics Canada publishes a 
wide range of statistical reports on Cana- 
dian economic and social affairs. A compre- 
hensive catalogue of all current publica- 
tions is available. free on request from 
Statistics Canada, Ottawa, KIA OT6. 


LISTE DES PUBLICATIONS CONNEXES 


Catalogue 
Hors Série 


Ie S2z Fixed Capital Flows and Stocks, Manu- 
facturing, Canada, 1926-1960 Methodol- 
ogy, 1967. Anglais. 


i525 Flux et stocks de capital fixe, indus- 
tries de la fabrication, Canada, 1926- 
1960. Supplément statistique. Bilingue. 


WB =543 Flux et stocks de capital fixe, indus- 
tries manufacturiéres, Canada, 1926- 
1969. Bilingue. 


13-568 Flux et stocks de capital fixe, 1926- 
1978. Bilingue. 


Annuel 

See Flux et stocks de capital fixe. 
Bilingue. 

61-205 Investissements privés et publics au 


Canada, Perspectives. Bilingue. 


61-206 Investissements privés et publics au 
Canada, Revue de la mi-année. Bilingue. 


Outre les publications ci-dessus énumérées, 
Statistique Canada publie une grande variété de 
rapports statistiques sur le Canada tant dans le 
domaine économique que social. On peut se procu- 
rer gratuitement un catalogue complet des publi- 
cations courantes a Statistique Canada, Ottawa, 
K1A OTO6. 
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